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KENTUCKY  -  JANUARY  1949 

E.  E.  Unger,  Section  Director  -  Louisville 

GENERAL  SUMMARY 

January  was  unusually  warm  and  moist.  Precipitation  was  frequent,  with  heavy,  and  in 
some  sections  excessive  rains  on  the  4th  and  again  on  the  18th.  Monthly  amounts  ranged 
from  over  eleven  inches  in  portions  of  Ballard  and  McCracken  Counties  to  less  than  five 
inches  in  the  extreme  eastern  counties.  Snowfall  was  below  the  January  average, and 
occurred  in  measurable  amounts  only  on  the  31st.  Accumulated  depths  ranged  from  about 
four  inches  in  scattered  areas  to  less  than  an  inch  along  the  southeastern  border.  With 
the  exception  of  severe  cold  weather  on  the  last  three  days  of  the  month  daily  mean 
temperatures  were  above  the  daily  normals,  with  periods  of  unseasonably  warm  weather 
from  the  3rd  to  10th,  13th  to  16th,  and  23rd  to  27th,  during  which  the  daily  mean  tem- 
peratures were  from  ten  to  twenty  five  degrees  above  normal. 

These  conditions  were  generally  favorable  for  growth  of  winter  grains,  which  grew  some- 
what too  rapidly  during  the  warm  periods.  However,  as  plants  had  established  strong 
root  systems,  damage  from  freezing  and  lifting  during  the  hard  freeze  at  the  end  of  the 
month  was  insignificant.  Grass  and  rye  fields  furnished  some  pasturage,  but  stock 
feeding  continued  mostly  heavy.  The  soil  was  much  too  wet  for  outdoor  work,  and  little 
or  no  plowing  could  be  done  except  on  well  drained  upland  areas.  There  was  still  a 
little  stripping  and  marketing  of  late  tobacco  and  some  gathering  of  corn  in  shock,  but 
these  activities  were  practically  completed  before  the  month  ended.  Other  farm  work 
was  confined  principally  to  repair  of  equipment  and  structures  and  other  chores  common 
to  this  time  of  the  year. 

Ohio  River:  Heavy  rains  over  the  watershed  during  the  last  decade  caused  the  Ohio 
River  to  reach  crests  a  foot  or  two  above  flood  stage  in  the  upper  districts  on  the 
29th  and  30th.  As  the  river  in  the  lower  districts  was  near  flood  stage  before  the 
period  of  rains  began,  crests  in  these  districts  were  generally  about  eleven  feet  above 
flood  stage. 

TEMPERATURE 

The  mean  temperature  for  the  state  was  43.8°,  which  is  8.0°  above  normal  for  the  month. 
The  monthly  mean  temperatures  ranged  from  49.0°  at  Headquarters  to  38.5°  at  Covington. 
The  highest  temperature  recorded  in  the  state  was  80°  at  Headquarters  on  the  24th,  and 
the  lowest  4°  at  Mayfield  on  the  30th. 

PRECIPITATION 

The  average  precipitation  for  the  state  was  6.86  inches,  which  is  2.48  inches  above 
normal  for  January.  The  total  amounts  recorded  at  various  stations  ranged  from  11.15 
inches  at  Lovelaceville  to  3.42  inches  at  Jenkins.  The  heaviest  rainfall  reported  in 
any  one  day  was  4.00  inches  at  Lovelaceville  on  the  24th.  The  monthly  average  of  snow- 
fall was  2.2  inches  or  2.0  inches  less  than  normal.  The  greatest  monthly  amount  was  5.0 
inches  at  Murray;  the  least  a  trace  at  several  stations.  The  greatest  depth  on  the 
ground  was  5  inches  at  Murray  on  the  31st. 
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TABLE   1 
COMPARATIVE    DATA 


YEAR 


TEMPERATURE 


1890 
1891 
1892 
1893 

1894 
1895 
1896 
1897 
1898 


1900 
1901 
1902 
1903 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 


38.0 
44.0 
37.0 
29.0 
26.0 

38.0 
30.0 
36.1 
32.0 
40.4 

34.4 
37.2 
36.7 
33.7 
34.8 

32.3 
27.5 
39.7 
43.2 
35.0 

38.3 
33.8 
39.7 
25.9 
42.5 

39.4 
33.0 
41.2 
36.7 
20.6 

37.9 
33.4 
39.7 
34.6 
41.0 


65 
77 
G8 
65 
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78 
74 
75 
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77 
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6.43 
5.40 
2.72 
2.08 
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5.71 
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3.25 
8.76 

6.23 
2.80 
1.85 
5.14 
2.50 

3.17 
2.83 
3.48 
8.02 
2.20 

3.47 
4.41 
2.88 
3.09 
11.41 
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7.27 
6.38 
5.09 
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3.1 
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1.1 

5.7 
11.0 
4 
11.7 
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1.0 
7.0 
3.7 
12.0 
23.3 
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YEAR 


TEMPERATURE 


1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

1949 


31.3 
35.8 
34.4 
35.8 
35.0 

34.8 
34.6 
37.7 
44.9 
43.9 

40.4 
37.3 
29.4 
43.6 
35.9 

40.4 
21.1 
36.7 
32.7 
37.9 

37.7 
31.8 
36.9 
40.3 
26.8 

43.0 


PRECIPITATION 


5.05 
2.60 
4.01 
6.33 
2.47 

4.54 
4.85 
1.23 
8.13 
5.18 

1.85 
5.28 
2.99 
15.77 
3.56 

5.56 
1.67 
2.53 
2.93 
1.54 

1.60 
4.05 
4.02 
6.04 
3.18 

6.86 
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2.1 

8.6 
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6.8 


1.7 

2.2 
12.3 
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See  reference  notes  following  Station  Index 
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COVINGTON  WB  AIRPORT 
DANVILLE 
FRANKFORT  LOCK  4 
GREENSBURG 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 
LOUISVILLE  WB  CITY 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
SCIENCE  HILL 
SCOTTSVILLE 
SHELBYVILLE  2  W 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 

EASTERN  DIVISION 
ASHLAND  DAM  29 
BENHAM 
CORBIN 
FARMERS 
HEADQUARTERS 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
MAYSVILLE  DAM  33 
MIDDLESBORO 
MOUNT  STERLING 
PIKEVILLE 

RICHMOND  TEACHERS  COL 
WILLIAMSBURG 

DIVISION 

STATE 


42.  OM 
43.3 
41.1 


45.5 
45.  OM 
38.5 


45.  5M 
42.2 
42.6 


flSK&E 


DAILY  PRECIPITATION 
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DAILY  PRECIPITATION 


OWKNSBORO 
OWKNSBORO  D 
PADOCAB  NO 
PADOCAB  SCS 
PADOCAB  T  V 


princxton 
ravenna  lock  12 


RC1ISKY  LOCK  2 
RUSSKLLVILLE 
RUSSELLVILLE   SHBSTA 


SADIEVILLE    WATER    WKS 


SALVISA  LOCK 
SALYERSVILLE 
SCIENCE    BILL 


SEBREE  WATER  WO] 
SBELBYVILLE  2  I 
SKEPHERDSVILLE 


WILLIAMSBURG 
WOLF   CREEK  DAJ 


8       9      10      11      12      13 


14      15      16      17 


K^BSg88$SSi 


IIP 

K,;.  | 

m 

pi; 

T*hW4 

HOURLY  PRECIPITATION 

JAJfUAlY     1I»4I» 

Station 

A  M  Hon.  .ndlng 

P  M    !(.....  (ndlng 

— 1 1 

1 

1 

a 

3 

* 

S         6 

7 

8         9 

10 

11         12 

1 

IE 

3 

4|. 

e 

7 

e 

e 

10        11        12 



-1st- 

CORBIN 

6 

. 

:    :    :0,|- 

MAY3TILLS   DAI    33 

// 

-2d- 

01 

.01 

ADOLPHUS    1    II 
CLINTON 

// 

.02      .01       .01 

.02      .01 

.01       .10 

.03                  .01 
.02 

.22 
.02 

DUNDEE   BARRETTS    rORD   BH 

.02       .06         .uo 
.01       .01          .02 

FORDS    »   FERRY   DAM    50 

FRANKLIN   WATER   WORKS 

.10      .02                     !l8 

HERNDON 

.06 

KENTUCKY   DAK 

.01 

.02         !02 
.07       .07       .04          .20 

LOUISVILLE    STAN   W   B    AP 

OWENSBORO  DAM    46 

01 

.01 

PADDCAB    SCS    NURSERY 

UNIONTOWN    DAM   49 

// 

-3d- 

.17 

ADDISON   DAM    45 
ADOLPHUS    1    N 

// 
// 

.09 

02      .02 

.01 
.03      .06      .01 

.01 

.09      .19      .07 

.01 
.01                   .01 

!oi 

.12 

.12      .01 

.01 

.58 
.45 
.45 
.40 
.30 
.15 
.06 

BARBOURVILLE    WATER   WIS 

!oi      !o3 
.02      .04      .02 
.04       .03      .03 
.01                  .01 

!oi      !02      !03 
.03      .01 

.18 

.01 
.01 

.01      .01 

!oi      .01       .03 

.17      .03 

BATTER    HARLAN    WATER    WIS 
BEREA  COLLEGE 
BOWLING   GREEN    WB    AP 
CARROLLTON    LOCK    1 

// 

03      .04 
.01 
.01 

.01       .07      .08 

!oi 

.01 

!o2 

.02      .01 

.05 

03 

CENTRAL   CITY    1    E 

.02 

.15      .04 

CLINTON 

•           •           .10 

•           •           .23 

»           •           .15 

.25 
!S6 

CORBIN 

6 

.01       .02 
.01 

.03      .26 

.02 

.07      .06 

.04      .02 

DAVELLA 

DUNDEE   BARRETTS    FORD   BR 

.01 

.02 
.04      .05      .02 

.02 
.09      .01       .03 

.01 

EDMONTON 

.02 

.01      .02 

.02 

.33 
.54 
.10 
.03 

FLEMINGSBURG    POST   OFF 

FORDS   I   FERRY  DAM  50 
FRANKLIN   WATER   WORKS 
GEST   LOCK  3 

.06 

05      .04 
.02 

.03      .04      .01 
.04      .01 

BALETS   MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG   LOCI    14 

// 
// 

02      .01 

.02      .01       .04 
.05      .03      .05 

.03      .02      .01 
.05      .01      .01 

.03      .03 
.03      .09 

.07 

.10 

.09      .06 
.08      .03 

.41 
.55 
.03 

HERNDON 

HODGENVTLLE   NAT   PARI 

JENKINS    WATER   WORIS 

!02 

.01      .02 

.05      .01      .03 
.03      .03      .02 

.09      .01       .01 
.03      .03      .01 

.03 
.06 

.02 

.04      .11 

.01      °l 

.10      .01 

!37 

.11 

KENTUCKY  DAM 

.03 
.02      .01      .02 
.02      .01 
.05      .02 

.01                   -01 
.11      .11      .02 
.01      .04      .08 

.03 

.01       .02 

LEXINGTON  WB   AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICIMAN   LOCI  8 

LOG   LICI    1    S 

// 
// 
// 

.04 

.01 

.01      .02 
.03      .02      .02 

.03 
.03 

.05 

.01      .03 
.02      .02 

.01 
.01 

.01 

.29 
.33 

LONDON   POST   OFFICE 

.01 

.Q2 

.10      .08 

.02      .01 

LOUISA   LOCI   3 

LOUISVILLE   BOWMAN   FLD 

!o3 

.12 

LOUISVILLE    STAN   W   B   AP 

.02 

.04 

.10 

LOUISVILLE    WB   CITY 
LUCAS 

.04 

.03      .03 

.01 

.03      .04      .05 

.05      .11       .19 

.05 

.58 

MC   IINNEYSBURG 

// 

.01      .01      .01 

.03      .02 

.02      .03 

.15 

MILLERSBURG 

MOREHEAD    STA   TEACH   COL 

MUNFORDVILLE 

.02 

.06      .03 

.01 

.16 

OLIVE   HILL 
OWENSBORO   DAM   46 

.01 

.01 

.01       .01 

.01      .01 

.25      !o2 

:3o 

PADUCAH   SCS   NURSERY 

.01 

.01      .01 
.01      .02 

.08       .03      .02 

.02 

.37 

PIIEVILLE 
RUMSEY   LOCI   2 

.02      .02 

.01 

!oi 

.09 

SADIEVILLE   WATER   WORKS 
SALYERSVILLE 

// 

.05      .02      .06 

Toi      Toi 

.02 

.06      .10 

.06      .01 

.40 

SMITHFIELD   4    S 
SOMERSET   H1WAY   DEPT 
STEARNS 
TATHAM    SPRINGS 

.02      .05 
.01      .01 

.03      .03      .01 
.03      .03      .02 

.01      .01 
.02      .02 

.04      .07      .10 
.10      .18      .13 
.02      .04      .01 

.03 
.02 

.04 

.01 
.04 

.01 

.01 

.35 
.63 

.19 
.65 

TOMPKINSVILLE 

.01 

.04      .05 

.05      .04      .01 

.05      .30      .17 

.55 

UNIONTOWN  DAM  49 
WOLF   CREEK   DAM 

// 

.03 

.01       .02 

.03      .03      .02 

.02      .04      .12 

.12      .10      .05 

.56 
.11 

WOODBURY  LOCK  4 

.02      .02      .04 

.02      .01 

-4 

th- 

ADDISON   DAM   45 

// 

.18 

.01       .01 

.02 

.03      .27 
.01      .03 
.01 

.40      .18      .01 
.19      .24      .05 

.07 
.02 

.07       .05 
.01 

.01 
.01                   .05 

1.29 
.63 

ADOLPHUS    1   N 

// 

.02 

.06       .10 

.05      .06      .15 

.48 

BARBOURVILLE   WATER   WIS 

.02                  .01 

.07 

BAXTER   HARLAN   WATER   WKS 

.01       .07 

.11 

.04 

.05      .02      .06 

.36 

BEREA   COLLEGE 

.01 

.30      .10      .01 

.03 

.70 

BOWLING  GREEN   WB   AP 

!l5 

.05      .05 

.03       .02       .01 

1.29 

CARROLLTON    LOCK   1 

// 

.01 

.41 

.01 

.02 

.04      .01 

.32 

.69 

CENTRAL   CITY      1    E 

.02 

.01      .01 

.25      .36 

!24      .13      .04 

.01 

.02 

.02       .01 

1.49 

CLINTON 

.02 

.04      .05 

.05      .07 

.30 

CONSTANT  I NE 

•           »           .09 

»           »           .62 

CORBIN 
DAVELLA 

6 

.01      .09 

.05 

28 

.37      .03      .08 

.01 

.05       .10 

.02       .03 

.20 
1.01 

DUNDEE   BARRETTS   FORD   BR 

.02 

.10      .15      .11 

.09 

.06      .05 

.63 

EDMONTON 

.07 

.09      .09 

.03       .04      .03 

.80 

FLEMINGSBURG    POST   OFF 

.01      .01 

.02      .09      .02 

.07 

.12      .03      .12 

1.20 

FORDS   fc   FERRY   DAM    50 

!o4      .1] 

!35      !l6      .0] 

.07 

.80 

FRANKLIN   WATER   WORKS 

.10 

.06      .13 

1.08 

GEST   LOCK   3 

.17 

.04 

!o8                  .01 

.02 

.06      .01 

.10 

.35 

HALEYS   MILL 

.02      .04 

.05       .03      .06 

.20 

HAZARD 

// 

.05 

.09      .10 

.04      .05      .09 

.44 

HEIDELBERG   LOCK   14 

// 

.01      !02      .05 

.15 

.01       .12 

.51 

HERNDON 

.03 

.23      .25      .08 

.06       .07 

.01 

.76 

HODGENVILLE   NAT   PARK 

.10      .19 

.05 

JENKINS   WATER   WORKS 

1± 

0C 

.04      .08 

.02      .06 

.07 

.78 

KENTUCKY   DAM 

.11 

.05      .08 

.03      .01 

.68 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

!07       .li 

.02 

.03       .07 

.05      .12      .04 

.51 

LIBERTY 

// 

.07 

.05      .01       .01 

.40 

LITTLE   HICKMAN   LOCK   8 

.09     !o: 

.03       .04       .01 

.43 

LOG   LICK   1    S 

.17      .0 

.12 

.03      .05 

LOUISA   LOCK   3 

.08 
.07 
.02      .0 

.07 

.10       .0 

1.07 

LOUISVILLE   BOWMAN   FLD 

.02      .0 

.01      .01 
.03      .OS 

.06 

.08      .01 

!o2      .01      .01 

1.14 

LOUISVILLE    STAN   W   B   AP 
LOUISVILLE   WB   CITY 

.02      .0 
.12      .0 

!o4 

.12      !33      .1 
.09      .15      .1 

.07 
.02 

.10      .0. 
.03      .0 

!     .04       .01 

■     .12                  .01 

!57 

LUCAS 
MILLERSBURG 

.07      .0 

.01 

!o6      .0 

.01                  .0 

.20 

.11       .0 
.04       .0 

|     .02       .03       .02 
.06      .05      .02 

.77 
.26 

MOREHEAD   STA   TEACH   COL 

.01 

.01 

.05                  .0 

.03      .0 

1     .05       .05      .03 

.35 

OLIVE    HILL 

.1 
.05      .0 

.08 

.09      .0 

.o: 

.66 

OWENSBORO   DAM    46 
PADUCAH    SCS   NURSERY 

.15 
.01 

.01       .0 

L                              '.1 

i                  .05      .0 

L                              .0 

.16 

.06       .09      .0 

1      .01 

.05       .10 

.01      .01       .OE 

.93 
.11 

PI SEVILLE 

.5 

.10 

.05 

.0 

.86 

RUMSEY  LOCK  2 

.03 

!ll     !o 

S                  .05      .01 

.55 

SADIEVILLE   WATER   WORKS 

.01       .05       .Of 

.14 

SALYERSVILLE 

/ 

! 

.01 

See  reference  notes  following  Station 

tadei- 
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HOURLY  PRECIPITATION 


■■■  u  i  r 


11  :.i 


SOMERSET  HIWAY  DEPT 
STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 
TOMPK1NSVILLE 
UNIONTOWN  DAM  49 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


ADDISON  DAM  45 

ADOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AJ> 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY  1  E 

CLINTON 

CORBIN 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG    LOCK   14 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS  WATER  WORKS 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOG  LICK  1  S 

LONDON  POST  OFFICE 

LOUISA  LOCK  3 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MC  KINNEYSBURG 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN  DAM  49 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


LEXINGTON 


CARROLLTON  LOCK  1 

CLINTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LOUISA  LOCK  3 

MC  KINNEYSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

OLIVE  HILL 

PIKEVILLE 


CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY  1  E 

DAVELLA 

GEST  LOCK  3 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

JENKINS  WATER  WORKS 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOG  LICK  1  S 

LOUISA  LOCK  3 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MC  KINNEYSBURG 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

OLIVE  HILL 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

TATHAM  SPRINGS 


BARBOURVILLE  WATER  WKS 

BEREA  COLLEGE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY  1  E 

CORBIN 

DAVELLA 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

GEST  LOCK  3 

HAZARD 

JENKINS  WATER  WORKS 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOUISA  LOCK  3 

LOUISVILLE  WB  CITY 


19   .02   .02 


-5th- 


.02   .01   .01 


-8th 
-10th- 


-11th- 


-12ih- 


T«bU  4-Contlnu.d 


HOURLY  PRECIPITATION 


MC  I1NNKYSBURG 

MILLKRSBURG 

MORKHIAD   STA    1  RAI  II    COL 

m  in.  HILL 

pimiiu 

SAD1EVILLK  WATER  WORKS 


TATHAM  SPRINGS 


BARBOURVILLE  WATER  WKS 


CARROLLTON  LOCK  1 
FORDS  t  FERRY  DAM  SO 
UNIONTOWN  DAM  49 


ADDISON  DAM  45 

ADOLPHUS  1  N 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY  1  B 

CLINTON 

CONSTANTINE 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FORDS  ft  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 


HODGENVILLE  NAT  PARK 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MC  KINNEYSBURG 


PADUCAH  SCS  NURSERY 
RUMSEY  LOCK  2 
SADIEVILLE  WATER  WORKS 
SMITHFIELD  4  S 
TATBAM  SPRINGS 
TOMPKINSVILLE 
UNIONTOWN  DAM  49 
LOCK  4 


ADDISON  DAM  45 


BARBOURVILLE  WATER  WKS 
BATTER  HARLAN  WATER  WKS 
BEREA  COLLEGE 
BOWLING  GREEN  WB  AP 
CARROLLTON  LOCK  1 
CENTRAL  CITY  1  E 
CLINTON 
CORBIN 


EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  &  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARI 

JENKINS  WATER  WORKS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOG  LICK  1  S 

LONDON  POST  OFFICE 

LOUISA  LOCK  3 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LUCAS 

MC  KINNEYSBURG 

MILLERSBDRG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL 

OWENSBORO  DAM  4G 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATBAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN  DAM  49 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


A.  M.  Hour  ending 


11        12         1 


4  5         6 


ADDISON  DAM  45 

ADOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY  1  E 

CLINTON 

CONSTANTINE 

CORBIN 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FELMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  &  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS  WATER  WORKS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOG  LICK  1  S 

LONDON  POST  OFFICE 

LOUISA  LOCK  3 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MC  KINNEYSBURG 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL 

OWENSBORO  DAM  46 

SCS  NURSERY 


RUMSEY  LOCK  2 
SADIEVILLE  WATER  WORKS 
SALYERSVILLE 
SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET  HIWAY  DEPT 
STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 
TOMPKINSVILLE 
UNIONTOWN  DAM  49 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


BARBOURVILLE  WATER  WKS 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

DAVELLA 

HAZARD 

JENKINS  WATER  WORKS 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

PIKEVILLE 

SALYERSVILLE 


ADDISON  DAM  45 

ADOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

BEHEA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY  1  E 

CLINTON 

CONSTANTINE 

CORBIN 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 


04   .03   .01 


FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  &  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS  WATER  WORKS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOG  LICK  1  S 

LONDON  POST  OFFICE 

LOUISA  LOCK  3 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MC  KINNEYSBURG 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

MUNFORDVII.LE 

OLIVE  11  ILL 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 


-18th- 


.07      .05      .05 


19th- 


21st- 


.07       .08      .05 


.04      .02      .05 


.05      .02      .03 


.04       .03       .03 


.05      .05      .04 


.03       .03       .05 


)  following  Station  Index- 


MfttfiK 

.»"-,' 

'  .■      • 

HHffi^HBSSS 

| 

HOURLY  PRECIPITA1 

Tafal*  4-CasHaucd 

A    M    11. ui  »ndlng 

P.M.  Ha 

Station 

' 

I 

3 

4 

s 

8 

g 

in      ii 

12 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

1 

8 

'• 

10 

U 

12 

TATHAM    SPRINGS 

.07 

.07       .06 

.04 

.06 

.06 

.07 

„:■ 

.03 

ui 

.03 

0 

.57 

T0MPK1NSV11 I  > 

ii-.'         ui         n  I 

.15      .13 

.10 

I 

09 

,07 

.03 

08 

.08 

in. 

UNIONTOWN    DAM    49 

// 

.12      .05      .07 

.17       .04 

.01 

.04 

.04 

.01 

IOLF   CREEK    DAM 

.15       .13 

.  1H 

14 

.15 

.  12 

.07 

l,.l 

06 

D 

WOODBURY   LOCK   4 

.05       .07 

.07 

.03 

11V 

.03 

75 

-22d- 

ADOLPHUS    1    N 

.01 

BARBOURVll.LE    WATER    «KS 

.08 

17 

BAXTER    HARLAN    WATER    «KS 

M 

.05 

23 

BOWLING  GREEN   WB   AP 

.02 

02 

CORBIN 

.02 

DAVELLA 

.07 

05 

.02   1                 .01                                 .03 

.02 

.01 

21 

DUNDEE   BARRETTS    FORD   BR 

EDMONTON 

02 

HAZARD 

.07 

.01  |                           .01 

10 

HEIDELBERG    LOCK    14 

03 

03 

JENKINS    WATER   WORKS 

.11 

.11 

.02      .02      .05      .01 

32 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

.01 

01 

LIBERTY 

.01 

.01 

02 

LOG    LICK    1    S 

.02 

03 

LONDON    POST   OFFICE 

.02 

02 

LOUISA   LOCK   3 

-           . 

LUCAS 

.01 

.01   1    .01       .01 

04 

MOREHEAD    STA    TEACH   COL 

.01 

.01 

.01 

03 

OLIVE   HILL 

.01 

01 

PIKEVILLE 

.09 

.01 

.01                    .01 

25 

SALYERSVILLE 

// 

.06 

.02 

.01 

09 

SOMERSET   HI WAY   DEPT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

06 

STEARNS 

.06 

.01 

07 

TATHAM    SPRINGS 

.04 

04 

TOMPKINSVILLE 

.01       .01 

02 

WOLF    CREEK   DAM 

.01      .02      .01 

05 

WOODBURY   LOCK   4 

.01 

.02 

03 

-22 

d- 

ADDISON   DAM    45 

// 

.16 

.14      .15 

.16 

.04 

.05 

.13 

.15 

26 

.07 

.02 

.04 

1.37 

ADOLPHUS    1    N 

// 

.01 

.02 

04 

BARBOURVILLE    WATER   WKS 

.01       .04 

.10 

15 

BAXTER   HARLAN   WATER   WKS 

.02      .03 

.01       .03 

09 

BEREA   COLLEGE 

.01       .01       .04 

.03      .05 

.01 

15 

BOWLING  GREEN  WB   AP 

.01 

.01       .01      .01 

06 

CARROLLTON    LOCK    1 

// 

.02 

.11 

.11 

.09 

.04 

.07 

.15 

.08 

.07 

.01 

81 

CENTRAL   CITY    1    E 

.04      .23      .20 

.01      .06 

.06 

.10 

.01 

.05 

81 

CLINTON 

.OS      .01       .15 

.02 

.05 

.10 

48 

CORBIN 

6 

*           »           .04 

.18 

DAVELLA 

.01       .01 

.03 

.08 

14 

DUNDEE   BARRETTS   FORD   BR 

.02      .20      .36 

.15      .10 

.02 

!o2 

.11 

.13 

.06 

.04 

.05 

1 

27 

EDMONTON 

.02      .03 

.04 

FLEMINGSBURG   POST   OFF 

.06 

.03 

.01 

.01 

.02 

.05 

!o5 

FORDS   &   FERRY   DAM    50 

.03      .06      .12 

.01 

.03 

.05 

.09 

.04 

.02 

.03 

.19 

01 

74 

FRANKLIN   WATER    WORKS 

.02 

06 

GEST  LOCK  3 

.06 

.12 

.05 

.04 

.01 

.03 

.03 

.09 

.13 

.04 

72 

HALEYS    MILL 

.24      .33      .02 

.03      .06 

.01 

.05 

.01 

89 

HAZARD 

// 

.01                   .02 

.09      .01 

.01 

14 

HEIDELBERG   LOCK  14 

// 

.02  1   .05      .03 

.03 

.01 

14 

HERNDON 

.19 

.16      .01 

.11      .01 

.02 

.01 

51 

HODGENVILLE    NAT   PARK 

.01       .05 

.02      .01 

.04 

.01 

.02 

.03 

.06 

.01 

28 

KENTUCKY   DAM 

.02 

.08      .07      .13 

.09 

59 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

// 

.03 

.02 

.01 

.02 

.03 

.05 

.03 

.08 

34 
10 

LITTLE    HICKMAN    LOCK   8 

// 

.03 

.05      .02 

!o2 

.01 

13 

LOG    LICK    1    S 

// 

.02      .07 

.02 

.02 

.02 

16 

LONDON   POST   OFFICE 

.13 

25 

LOUISA   LOCK   3 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

16 

LOUISVILLE   BOWMAN    FLD 

.10      .19 

!o6 

.05 

.01 

.02 

.03 

.05 

.10 

.03 

.01 

87 

LOUISVILLE    STAN   WB   AP 

.01 

.18      .16 

ill 

.06 

.05 

.03 

.02 

.06 

.12 

.08 

.03 

.01 

94 

LOUISVILLE  WB  CITT 

.07      .13 

.14 

.04 

.02 

!oi 

.03 

.05 

.09 

.04 

.04 

83 

LUCAS 

.03      .04      .01 

08 

■C   KINNEYSBURG 

// 

.06 

.12 

.03 

.01 

.07 

.04 

.03 

.15 

.06 

63 

MILLERSBURG 

.05 

.05 

.01 

!o2 

.01 

.02 

.10 

26 

MOREHEAD    STA   TEACH   COL 

.02 

.09 

.03 

.05 

.01 

.05 

.12 

37 

MUNTORDVILLE 

.01       .01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

09 

OLIVE  HILL 

.01 

.01 

55 

OWENSBORO   DAM    46 

.02      .05      .09 

.11      .04 

.01 

.07 

.15 

.43 

.04 

.04 

.07 

13 

PADUCAH    SCS   NURSERY 
PIKEVILLE 

.03 

.10      .10 

.02 

04 

.01 

.01 

.01 

ioi 

.06 

.01 

.04 

.01 

.01 

49 

RUMSEY  LOCK  2 

.17      .08 

.05 

!oi 

.03 

.01 

.03 

.06 

.06 

.08 

.04 

.03 

65 

SADIEVILLE   WATER   WORKS 

.05 

.03 

.0-'. 

.04 

.  13 

.05 

SALYERSVILLE 

// 

.01 

.03 

.03 

.01 

.01 

SMITHFIELD   4    S 

SOMERSET   HIWAY   DEPT 

.03      .05 

.05      .01 

.01 

.01 

T01 

17 

STEARNS 

.01 

.01                  .01 

.01      .02      .05 

.06      .01 

.01 

.01 

21 

TATHAM   SPRINGS 
TOMPKINSVILLE 

.06 

.03 

.01 

.15      .04 

.01 

.03 

.01 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

35 
07 
83 

UNIONTOWN   DAM   49 

// 

.03      .03      .05 

.16      .01 

.01 

.06 

.14 

.10 

.13 

.09 

.02 

WOLF   CREEK  DAM 

.02      .04      .01 

.01      .02 

11 
63 

WOODBURY   LOCK   4 

.36      .08 

.01      .03 

.03 

.02 

.10 

-24 

th~ 

ADDISON   DAM   45 
BOWLING   GREEN   WB    AP 

// 

.03 

.02      .04 

.01       .01 

.01       .01      .03 
.02 

.04      .03 
.01 

.  02 

.06 

.02 

.04 

.01 

.03 

.03 

.14 

.13 

•02 

"01 

.01 

.78 

CARROLLTON   LOCK    1 

// 

.02 

.09 

.07      .13      .31 

.16      .02      .03 

.02 

.03 

.03 

.06 

.03 

1.02 

CENTRAL   CITY    1    E 

.12 

.05      .03      .01 

.19       .05 

.03 

.01 

.17 

.25 

.10 

.08 

.01 

1.26 

CLINTON 
DAVELLA 

.01 

.01 

.03  |   .02 
.02 

.03      .02 

.02      .01 

.01 
.01 

.17 

.61 

124 

.05 

.10 

.02 

.02 

1.34 
.06 

1.36 
.02 
.78 

2.68 
.02 

!90 

DUNDEE   BARRETTS    FORD   BR 
EDMONTON 

.01 

.04      .05      .02      .12 

.26      .10 

!oi 

.08 

.03 

.04 

.03 

.07 

.18 

.07 

.10 

.11 

.03 

.01 

FLEMINGSBURG   POST   OFF 
FORDS   &   FERRY   DAM    50 
FRANKLIN   WATER   WORKS 

.01 

.02 

.03                                          .08      .20      .12 
.06      .08      .04      .10      .06      .54      .13 

.16      .18 

.31 

.01 
.26 

.22 

.04 

.01 
.07 

.06 
.08 

.02 

.06 

.01 

.02 

.03 
.01 

.11 

.07 

GEST  LOCK  3 
HALEYS   MILL 
HERNDON 

.02 

.03 

.02      .01      .02   1   .09      .15      .02 
.17  !  .04 

.02 
.02 

.01 

.01 

.12 

,  19 

.17 

.06 

:S 

.10 

.08 

.01 

HODGENVILLE   NAT   PARK 
KENTUCKY   DAM 
LEXINGTON   WB    AIRPORT 
LIBERTY 

// 

.01 

.03   j  .01      !o6      .01 
'   .24      .50      .20 

.09      .01 

.06      .11 
.01 

.12 

!20 
.04 

!ia 

.03 
.01 

.02 

!o2 

.11 
.08 

."1 

.  20 

!o2 
.01 

.06 

.09 
.06 

.05 
.15 

.05 

.10 

2^25 

.60 

LITTLE   HICKMAN    LOCK   8 
LOG   LICK   1    S 

// 

.02 

.07 

.05 

.09 

!23 

LOUISA   LOCK   3 

.03 

.06 

.05 

.05 

LOUISVILLE   BOWMAN   FLD 
LOUISVILLE    STAN   WB   AP 
LOUISVILLE   WB   CITY 
LUCAS 

.15 
.04 

,0i 

.02 
.01 

.02 
.01 

.01                  .10 

.01       .10 

!o5      !o2 
.17      .02 

.01 

!03 

.02 
.02 

.01 

.01 

.02 
.03 
.02 

.07 
.10 
.OS 

.17 

.17 

.09 
.12 

02 
.02 

.01 

.01 

.77 
.77 
.79 
.01 
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notes  following  Stati 
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KENTUCKY 
JANUARY  1949 


MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

SALYERSVILLE 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN  DAM  49 

WOODBURY  LOCK  i 


ADDISON  DAM  45 

ADOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY  1  E 

CLINTON 

CORBIN 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  fc  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS  WATER  WORKS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOG  LICK  1  S 

LONDON  POST  OFFICE 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

OLIVE  HILL 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

SALYERSVILLE 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN  DAM  49 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


ADDISON  DAM  45 

ADOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY  1  E 

CLINTON 

CORBIN 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  &  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HEIDELBERG  LOCK  14 
HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 
JENKINS  WATER  WORKS 
KENTUCKY  DAM 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOG  LICK  1  S 

LONDON  POST  OFFICE 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

BUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 
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SUtton 
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2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

ia 

Jl 

2 

3 

4 

5 

e 

'1 

8 

9 

11 

12 

sai.ykksvii.ik 

01 

.01 

.03 

.03 

SOMERSET  HI  WAY  DKPT 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

,07 

.02 

STEARNS 

.01 

.03 

.04 

.03 

.16 

,02 

.03 

.01 

TATHA1I  SPRINGS 

.03 

.16 

.15 

.06 

.03 

.01 

TOMI'KINSVILLE 

.01 

.03 

.04 

UNIONTOWN  DAM  49 

.08 

04 

.04 

TOLF  CREEK  DAM 

.01 

.01 

.11 

.18   .07 

WOODBURY  1.0CK  4 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

-27th 

.04 

.02 

.15 

ADDISON  DAM  45 

// 

DS 

.04 

.13 

.05 

.03 

.21 

.14 

.07 

.07|  -30 

ADOLPHUS  1  N 

// 

.02 

.01 

03 

.07 

,33 

.05 

BARBOURVILLE  WATER  WIS 

04 

BAXTER  HARLAN  WATER  WES 

.01 

,03 

.01   .01 

BEREA  COLLEGE 

.01 

.03 

.01 

.01 

.05 

.02 

.02!  .09 

.01 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

.01 

.01 

.()] 

.02 

.02 

08 

.03 

.04 

CARROLLTON  LOCI  1 

.15 

.  12 

.03 

.10 

.16 

.19 

.12!  .13 

.14 

.07 

CENTRAL  CITY  1  E 

.01 

.04 

.05 

.05 

.02 

.05 

.09 

.02 

.08 

.13   .03 

.02 

.03 

01 

.12 

CLINTON 

.01 

.01 

.02 

.10 

.OH 

.14 

CONSTANT INK 

CORBIN 

DAVELLA 

.02 

.01 

.02 

05 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

.11 

.12 

.05 

.01 

.03 

.27 

.11 

.04 

.16 

EDMONTON 

.04 

.01 

.01 

.09 

.  15 

.08 

.02 

.03 

.01 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

.01 

.02 

FORDS  *  FERRY  DAM  50 

.04 

.09 

.02 

.01 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCI  3 

.01 

.01 

.04 

.  03 

.02 

.05 

.17 

?6 

.10 

BALEYS  MILL 

.01 

.01 

.01 

.23 

.12 

.05 

.07 

.08 

.01 

.03 

.02 

.02 

.01 

.02 

.05 

.02 

.03 

.01 

.03 

.05 

,02 

.03 

.02 

.01 

.09 

.03 

.22 

.09 

.07 

.04 

HODGKNVILLE  NAT  PARK 

.01 

.01 

.02 

.03 

.03 

.02 

JKNIINS  WATER  WORKS 

KENTUCKY  DAM 

.15 

.02 

.12 

.10 

.09 

.11 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.05 

.07 

.02 

.04 

.04 

.02 

.02 

.01 

.01 

LITTLE  HICKMAN  LOCI  8 

.01 

.01 

.01 

.05 

.03 

.01 

.08 

.04 

.03 

.07   .03 

.09 

.(11 

.03 

.04 

.04 

LONDON  POST  OFFICE 

1.00 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  WB  AP 

.01 

.94 

.04 

.11 

LOUISVILLE  WB  CITY 

.06 

.04 

.11 

.03 

.07 

.26 

.02 

.05 

05 

.01 

02 

.01 

.04 

.  14 

MAYSVILLE  DAM  33 

// 

MC  EINNEYSBURG 

// 

.08 

.06 

.05 

.03 

.06 

.05 

.07 

.11 

.07 

.03 

.05 

.08 

MUNFORDVILLE 

.03 

.02 

.06 

.09 

.05 

.02 

.05 

.01 

.02 

.01 

.03 

.02 

.07 

.04 

.07 

.02 

,02 

.13 

.07 

.04 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

.19 

.03 

,03 

.05 

.07 

.05 

.04 

.12 

.03 

.07 

SAD I EV ILLS  WATER  WORKS 

.06 

.06 

// 

.02 

.02 

SOMERSET  HI  WAY  DEPT 

.02 

.02 

.01 

.04 

.08 

.03 

.05 

.02 

.02 

.01 

.01 

.96 

.96 

TOMPKINSVILLE 

.04 

.02 

.06 

.05 

.07 

UNIONTOWN  DAM  49 

// 

.01 

04 

04 

.01 

.02 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.05 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.13 

.40 

.05 

.05 

.01 

.05 

.01 

.16 

1.10 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

-28th- 

.06 
.01 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

CORBIN 

6 

DAVELLA 

.06 
.09 

HAZARD 

.01 

LOUISA  LOCK  3 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

.01 

.02 
.04 
.15 

OLIVE  HILL 

SALYERSVILLE 

STEARNS 

.06 

-30+rl- 

ADDISON  DAM  45 

ADOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

.08 
.05 

.08 
.19 
.12 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 
BEREA  COLLEGE 

.01 

.06 

.02 

.04 

.02 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY  1  E 

CLINTON 

CONST  ANTINE 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

.03 

.08 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

.02 

.01 

FORDS  L   FERRY  DAM  50 

.01 
.05 

.02 
.06 

.02 
.02 

.05 
.23 

FRANKLIN  WATER  WORKS 
GEST  LOCK  3 

.03 

.02 

.04 

// 

HEIDELBERG  LOCK  14 

.10 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

.02 

.02 

.03 

.02 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

// 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOG  LICK  1  S 

LONDON  POST  OFFICE 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MILLERSBURG 

.05 

.05 

Table  4-Contmued 


HOURLY  PRECIPITATION 


JANUARY  1949 


MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

SALYERSVILLE 


IELD 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 
STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 
TOMPKINSVILLE 
UNIONTOWN  DAM  49 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


ADDISON  DAM  45 
ADOLPHUS  1  N 
BARBOURVILLE  WATER  WKS 
BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 


BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY  1  E 

CLINTON 

CONSTANTINE 

CORBIN 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  ii  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS  WATER  WORKS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOG  LICK  1  S 

LONDON  POST  OFFICE 

LOUISA  LOCK  3 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN  DAM  49 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


.10      .10      .02 


.02      .01       .02 


.02      .03      .05 


■31st- 


i  following  Station  Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


Kimx.it 

JAMUAMT    HUB 


Station 

IS 

i|  .... 
16 



| 

1 

a 

4 

'• 

6 

7 

9 

l.i 

11 

" 

1< 

14 

18 

19 

10 

.:i 

24 

28 

20 

211 

29 

V) 

31 

i 

ANCHORAGE 

MIX 
MIN 

27 
18 

.18 

47 
37 

88 

37 

58 
32 

ia 

30 

56 
S3 

87 

41 

67 
49 

.1 
■li. 

46 
37 

s 

39 

M 
IB 

38 

1:1 

88 

47 

47 
30 

n 

so 

mi 
18 

33 
18 

46 
30 

30 

1/ 

60 

sa 

'.:, 

18 

41 

as 

40 

aa 
at 

aa 

14 

as 

7 

25 
11 

48.8 
32.2 

ASHLAND  DAM  39 

SU 

U1N 

38 

IS 

si 

21 

44 

31 

33 

88 

45 

.;,', 

61 

SS 

59 

37 

70 

ia 

8B 

81 

39 

43 
34 

45 
34 

51 

sa 

60 
30 

Jo 

67 
40 

71 

IK 

70 
37 

40 

ia 

47 

."I 

47 
40 

47 
41 

69 

42 

62 
46 

61 
48 

54 

4  3 

aa 

IK 

4  3 

aa 

31 
11 

36 

25 

84.2 
34.3 

BKAVKR  DAM 

MIN 

32 
18 

39 

■.'.1 

51 

.14 

63 

60 

.11 

46 

sa 

60 
19 

60 
39 

71 
48 

82 

50 
39 

44 

31 

11 

30 

9  i 

42 

62 
40 

45 

sa 

69 

sa 

60 

a  i 

43 
15 

46 

2K 

18 

34 

64 

sa 

i.i. 

as 

87 

li, 

47 
33 

83 
98 

64 

aa 

31 
11 

24 
8 

aa 

15 

52.1 
30.3 

BEKHAM 

UAX 

MIN 

16 

sa 

44 

88 

sa 

36 

68 
IS 

63 
39 

45 

61 
SO 

60 
34 

69 
39 

59 

IB 

61 
39 

41 
34 

33 

65 
33 

69 
48 

70 
48 

64 
44 

71 
46 

59 

24 

50 

24 

47 

70 
80 

64 
98 

59 

65 
54 

ea 

55 

ea 

48 

2.1 

30 
17 

1 1 
so 

54.8 
37.0 

BOWLING  ORE FN  WD  AP 

SA] 

MIN 

31 
24 

i.i 
si 

51 
43 

67 

59 
33 

4  7 

31 

58 

69 
51 

70 
48 

52 

41 
36 

34 

51 
38 

61 

■IK 

68 
42 

42 

34 

71 
37 

43 
IS 

11 
IS 

48 
34 

94 

41 

66 
47 

67 
50 

58 

45 

:,,', 

aa 

42 

so 

28 

26 

18 

10 

28 
8 

51.7 
33.1 

BlIROIN  DIX  DAM 

MAX 

MIN 

sa 

83 

ij 

26 

52 
35 

62 
43 

59 
39 

59 

34 

53 

33 

54 
34 

69 
49 

68 

45 

65 

43 

27 

42 
35 

56 
39 

35 

71 
40 

64 

38 

71 
43 

71 
33 

42 
21 

48 
32 

51 

10 

as 

44 

63 
60 

82 

46 

61 

18 

81 
45 

ea 

3  5 

IS 

2a 

10 

21 

55.0 
33.9 

CAMPBKLLSVILLK 

MAX 
U  IN 

18 

aa 

IS 
IS 

49 
38 

67 

45 

59 
38 

45 
19 

32 

55 
43 

69 

49 

71 
45 

60 
42 

45 

35 

39 
32 

50 

39 

68 
45 

71 
55 

66 

34 

72 
34 

66 
31 

L9 

30 

54 

■10 

63 
44 

88 

60 

61 
43 

64 
42 

sa 

32 

34 

16 

2H 
8 

2K 

13 

54.4 

35.6 

CORBIN 

UAX 
U1N 

88 
20 

42 
24 

48 
39 

64 
40 

60 
36 

44 

29 

58 

32 

55 
45 

68 

48 

71 
42 

57 
46 

47 
36 

49 
35 

4H 

66 
34 

72 
50 

61 
39 

7  2 

54 

29 

43 
22 

48 

32 

55 
46 

65 

4H 

73 
60 

63 
52 

6  2 

50 

65 
49 

61 
30 

30 
16 

31 

11 

36 
29 

54.7 
37.0 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

BIN 

33 
22 

38 

22 

42 

34 

55 
40 

59 
32 

39 
29 

53 
36 

52 
42 

64 

47 

19 
38 

38 
32 

34 
31 

40 

31 

47 
38 

57 
35 

58 
38 

38 

30 

32 

50 
22 

18 

58 

38 
3  2 

60 

37 

62 

44 

44 

39 

45 

39 

61 
39 

56 

27 

2  7 

9 

2  3 

5 

27 
14 

46.0 
30.9 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

28 

IS 

25 

47 
37 

63 
42 

59 

45 

30 

58 
35 

52 

44 

71 

70 
47 

60 
40 

35 

33 

56 

37 

66 

38 

72 
57 

61 
34 

71 
35 

63 

32 

20 

48 
30 

51 
35 

62 
42 

65 
59 

60 
45 

61 
46 

62 
45 

(.4 

32 

17 

28 
9 

28 

23 

54.0 
35.8 

FARMERS 

HAX 
HIN 

92 

38 

1-1 

58 

34 

62 

44 

36 

57 

68 

19 

66 

40 

62. 

43 
34 

45 
33 

51 
37 

63 
27 

73 

44 

89 

7  1 
37 

72 
34 

411 

4  5 

48 

to 

68 

42 

66 
46 

62 

46 

51 

43 

88 
36 

37 

23 

30 
10 

31 

25 

54.0 

34.4 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MIN 

35 

28 

30 

58 
40 

62 
49 

59 

34 

46 
30 

62 

35 

63 
49 

65 
52 

52 

40 

45 
41 

4  2 

50 

35 

48 
42 

45 

67 

26 

68 
25 

52 

28 

39 
19 

45 
32 

42 

35 

63 
36 

66 

47 

48 

35 

41 

33 

38 

63 

28 

29 

12 

22 
9 

30 
16 

50.4 
33.6 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 

MIN 

36 
23 

4  2 
26 

46 
37 

60 
42 

65 
39 

45 
30 

58 

57 
41 

48 

65 
45 

60 

39 

43 
35 

43 
33 

58 
37 

65 

32 

66 

56 

63 

34 

72 

33 

72 
32 

41 
20 

53 
31 

51 

34 

49 

66 

47 

63 

13 

60 
45 

61 
43 

66 
33 

34 

21 

27 
9 

30 

23 

54.4 
35.0 

GRBENSBURG 

MIN 

32 
19 

42 
27 

49 

40 

65 

60 

38 

45 
30 

59 
30 

69 
45 

75 
45 

63 
44 

52 
36 

40 
34 

50 
38 

69 
46 

72 
52 

53 
35 

72 
35 

55 
32 

43 
21 

48 
30 

53 

41 

63 
45 

67 
60 

64 

45 

60 
45 

64 
43 

65 
34 

35 
17 

28 
10 

30 

24 

54.7 
36.2 

GREENVILLE   2  W 

MAX 

MIN 

36 
22 

40 
28 

52 
39 

63 
50 

60 

35 

47 
29 

58 

62 
45 

69 
53 

63 
44 

52 

43 

46 

34 

42 
34 

48 
39 

68 
46 

62 

42 

43 
28 

70 

28 

65 
28 

43 
20 

46 

32 

37 

38 

66 

58 

58 
38 

43 

35 

63 

38 

63 

29 

29 

14 

22 

30 

18 

52.3 
34.3 

HEADQUARTERS 

MAX 

34 

26 

39 
28 

35 

42 

70 
39 

43 
36 

58 

39 

60 
47 

56 

63 
52 

64 
40 

60 

32 

56 
34 

56 
36 

61 

45 

58 

74 

72 

68 
40 

65 
35 

60 
43 

60 

40 

75 

50 

80 
59 

67 
45 

57 

66 

52 

36 

26 

18 

27 
11 

25 

57.9 
40.0 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 
MIN 

32 
16 

38 
28 

43 

53 

34 

60 
43 

44 

29 

58 

28 

55 
36 

68 
37 

62 
40 

60 

47 
37 

47 
35 

51 
38 

62 
31 

70 
37 

65 
42 

72 
39 

42 

46 

23 

44 
28 

52 
42 

53 
43 

71 
48 

65 

52 

60 
5, 

54 
47 

56 
39 

39 
23 

29 

13 

34 

26 

53.5 
35.5 

HENDERSON   4  SW 

MAX 

MIN 

3  2 
27 

39 
28 

53 

61 

48 

58 
33 

47 

30 

60 

34 

62 
45 

63 
52 

56 
40 

43 
39 

39 
33 

42 

33 

47 

39 

70 
43 

62 
41 

41 
24 

67 

24 

57 
25 

39 
18 

18 

42 
29 

63 
36 

64 
59 

59 
34 

39 
34 

61 

36 

61 
27 

27 

8 

30 
16 

49.9 
32.3 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

29 
15 

30 
20 

40 
29 

46 
32 

66 

39 

60 
31 

42 
31 

55 

33 

57 
37 

65 
37 

67 

52 

38 

40 

35 

'48 

30 

49 

31 

65 
32 

72 

50 

42 

72 

43 

45 

23 

42 
25 

50 
37 

55 
41 

65 
47 

73 
52 

60 
52 

63 
49 

67 

51 
28 

29 

15 

36 
16 

52.9 
34.5 

HOPKIN8VILLE   2  E 

MAX 
MIN 

20 

40 

23 

58 
38 

64 
44 

56 
34 

47 
25 

59 
28 

62 

33 

72 
46 

64 
45 

50 
40 

46 
31 

35 

54 
36 

67 

42 

60 
50 

55 

27 

67 
25 

38 
27 

45 
17 

46 
30 

50 
30 

66 

36 

45 

65 
35 

56 
34 

63 
34 

50 
30 

30 
10 

24 
6 

30 

52.5 
31.2 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

29 
23 

38 
25 

49 
37 

60 

47 

60 

32 

45 

29 

57 
33 

44 

66 
50 

59 
47 

48 

39 

34 

40 
33 

53 
37 

62 
41 

61 

41 

43 

31 

69 
30 

69 

40 
19 

45 
31 

44 
37 

60 

38 

64 
56 

57 
40 

47 
39 

62 
39 

64 
29 

29 
15 

25 

7 

29 

17 

50.7 
33.6 

LEITCHFIELD 

UAX 
MIN 

32 
22 

41 

26 

49 
37 

45 

57 
34 

45 
28 

57 
30 

56 
42 

68 
49 

66 
48 

53 
40 

46 
33 

39 
32 

47 

35 

58 
44 

62 

46 
31 

70 

31 

68 
29 

41 

20 

47 
31 

48 
37 

63 
39 

62 

40 

51 
38 

63 
38 

64 

29 

30 
14 

24 

7 

28 
19 

51.6 
33.6 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

20 

22 

47 
36 

59 
45 

59 
32 

42 
28 

55 
33 

50 
42 

66 

48 

63 

42 

42 

36 

32 

55 
38 

62 
40 

69 

42 

42 
33 

69 

35 

48 
23 

36 
19 

47 

46 
38 

59 

62 
53 

53 
43 

58 
43 

63 

43 

50 
27 

27 
12 

27 
10 

26 
13 

49.1 
33.2 

LOUISVILLE  STAN  WB  AP 

MAX 
MIN 

29 

40 
27 

49 
37 

61 

47 

6  2 
35 

43 

56 
36 

57 

47 

67 
53 

60 
43 

36 

38 
35 

43 
34 

57 
39 

61 
41 

62 
39 

39 

33 

43 
25 

39 
20 

46 
32 

36 

63 
39 

66 
44 

46 

48 

66 
41 

51 
26 

26 
3  2 

26 
9 

28 
17 

49.4 
33.8 

LODISVILLE  WB  CITY 

UAX 
MIN 

30 
26 

27 

38 

60 
46 

60 
34 

43 
30 

55 
37 

57 
47 

66 
52 

53 
42 

42 
35 

37 
34 

42 
33 

53 
40 

61 
42 

61 
39 

39 
30 

70 
33 

43 
25 

38 
21 

46 

41 
35 

61 
37 

64 
42 

45 
40 

46 
41 

64 
41 

51 
25 

25 

28 
10 

28 
22 

33J9 

LOVELACEVILLE 

UAX 
MIN 

40 
24 

42 
30 

56 

41 

63 
52 

52 
32 

48 

60 
29 

63 

68 
51 

57 

48 
41 

35 

48 
36 

57 
42 

72 
52 

70 
40 

25 

65 
25 

50 
29 

42 
19 

44 
33 

47 
35 

63 
37 

61 
50 

50 
33 

38 
33 

63 
36 

62 
30 

30 
12 

20 
7 

30 
13 

51.4 
33.4 

MADISONVILLE 

MAX 
MIN 

35 
24 

28 

53 

40 

64 
50 

60 
35 

45 
31 

60 

36 

62 
48 

66 
52 

64 
43 

49 
43 

44 
35 

45 

35 

49 
41 

68 

46 

63 
45 

42 
27 

70 
27 

60 
28 

44 
20 

46 
32 

36 

64 
37 

67 
55 

38 

42 
36 

63 
38 

64 

29 

30 
13 

24 
9 

32 
19 

52.1 
34.6 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

UAX 
MIN 

18 

20 

29 

57 
45 

65 
43 

45 
28 

45 
31 

58 
38 

59 

47 

70 
50 

70 

51 

32 

45 
33 

52 

64 
51 

70 
33 

54 

32 

72 
32 

33 
17 

22 

48 
39 

53 
39 

66 
47 

65 
42 

58 

48 
48 

66 
41 

42 
15 

22 
6 

25 
21 

51.6 
34.2 

MAYFIELD   2  S 

MAX 

" 

25 

55 
38 

48 

59 
30 

48 
25 

58 
29 

62 
42 

71 

49 

65 
39 

50 
38 

45 
31 

32 

58 

38 

71 
50 

67 
37 

44 
21 

67 
23 

52 
25 

43 
17 

45 
31 

47 
32 

67 

35 

65 
45 

32 

40 
30 

63 
34 

62 
26 

31 
9 

24 

30 
10 

52.7 
30.4 

MAYSVILLE  DAM  33 

UAX 

34 

23 

36 
20 

42 
30 

51 

38 

Si 

42 
30 

57 
30 

55 
30 

67 
49 

51 

50 
37 

39 
34 

42 
33 

49 
36 

55 

28 

64 
45 

59 
36 

72 
37 

68 

33 

38 

32 

46 
38 

38 

64 
44 

61 
47 

43 

49 
42 

64 
35 

35 
21 

28 

29 
24 

50.2 
33.7 

MIDDLESBORO 

UAX 
Ml!, 

31 

18 

40 
24 

47 

36 

56 

38 

50 

51 

55 
30 

52 

34 

67 
45 

68 
39 

64 
45 

62 

41 

54 
35 

52 

37 

64 

70 
42 

67 
43 

71 

47 

69 
39 

54 
24 

52 
36 

59 

62 
52 

70 
58 

66 
58 

63 
59 

64 
55 

64 

51 

26 

17 

40 
27 

58.1 
39.0 

MOUNT  STERLING 

MIN 

33 
22 

38 
23 

45 
35 

60 
40 

60 
40 

42 
29 

57 

31 

55 
43 

67 

50 

64 

45 

63 

39 

42 
32 

33 

52 
36 

64 
33 

69 
30 

68 

36 

69 
32 

44 
28 

46 
20 

47 
39 

56 

65 
55 

46 

56 
43 

65 

29 

29 
23 

35 

53.1 
34.7 

MURRAY 

MAX 
MIN 

35 
25 

43 

30 

55 
42 

62 

59 

49 
29 

34 

45 

74 
54 

64 
50 

53 
32 

44 

52 
36 

59 
42 

72 

33 

65 
42 

42 

29 

68 
28 

45 
29 

45 
21 

47 

50 

38 

61 

66 
47 

59 
38 

42 
36 

63 

62 
30 

33 
14 

22 
9 

32 
10 

53.2 
34.0 

OWENSBORO 

UAX 
■ID 

31 

25 

3! 

26 

52 

32 

61 

48 

60 

34 

46 
28 

58 

30 

60 
42 

65 

50 

60 
42 

48 

43 
33 

41 
33 

45 
34 

68 

33 

60 
53 

.2 
27 

67 

29 

43 
19 

30 

42 

33 

57 
35 

64 

55 

36 

44 
34 

61 
36 

29 
12 

23 
7 

2£ 
IJ 

50.4 
32.6 

PADUCAH  NO  5  FIRE  STA 

MAX 

■JIN 

4-1 

35 

49 

60 

63 

47 

63 

61 

70 

51 

40 

51 

56 

7  2 

54 

34 

67 

34 

42 

45 

66 

60 

39 

40 

63 

42 

22 

2: 

49.4 

PIKEVILLE 

UAF 

mi 

29 
20 

41 
26 

47 
33 

65 

46 

61 
53 

54 
32 

63 

31 

54 

35 

73 
27 

69 
42 

57 
47 

4  4 
40 

56 

33 

53 

32 

32 

77 
39 

58 
44 

76 

70 

44 
27 

51 

57 
47 

74 
53 

64 

55 

65 
54 

61 

66 
50 

50 
26 

33 

IS 

4 
2S 

57.5 
38.1 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

37 

24 

28 

54 

38 

64 
51 

59 

34 

48 
26 

63 
24 

64 
41 

71 

54 

45 

49 
42 

44 
35 

3] 

52 
37 

71 

64 

41 

41 

28 

69 

27 

60 
28 

43 

19 

45 
31 

46 
36 

68 

66 
53 

53 
37 

54 
35 

63 
38 

30 

30 
13 

22 
S 

3 
1C 

52.4 
33.1 

RICHMOND  TEACHERS  COL 

UAX 

27 
21 

40 

25 

45 

35 

39 

60 
39 

43 
28 

57 
31 

52 

44 

68 
47 

70 

45 

62 
38 

42 
33 

42 

32 

53 
35 

65 
37 

70 

37 

60 
35 

72 
34 

67 
32 

40 
19 

47 
30 

47 

38 

61 

40 

8 

60 

43 

60 

46 

63 
42 

63 

41 

33 
17 

27 
9 

28 

23 

53.3 
34.5 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

39 
25 

33 
27 

48 

33 

56 
46 

65 
42 

47 
30 

46 
30 

57 

36 

60 

50 

70 
53 

67 
45 

50 
36 

42 
36 

46 

37 

51 

45 

61 
51 

66 
34 

54 
34 

69 
34 

35 
24 

47 
24 

49 

40 

53 
40 

65 

68 

52 
40 

47 
40 

64 

42 

45 

10 

26 
10 

51.7 
35.4 

DAILY  TEMPERATURES 

Table  5-Continued 

Day  ot  month 

| 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31- 

ST    JOHH   BETHLEHEM   ACAD 

MAX 
MIN 

34 
22 

25 

48 
37 

62 
46 

59 
36 

45 
28 

57 
31 

56 
42 

69 
52 

66 
49 

56 

45 
34 

39 
33 

52 
37 

62 
30 

62 
52 

54 
31 

70 
30 

71 
30 

38 
19 

48 
31 

48 
37 

62 
40 

65 
57 

58 

52 
40 

62 
40 

64 
31 

32 
15 

25 

7 

27 
19 

52 
34 

S 

2 

SCUNCB   HILL 

MAX 

MIN 

30 

17 

42 
24 

48 
37 

64 
40 

60 
38 

44 

29 

57 
31 

53 

68 
46 

71 
42 

67 
42 

53 
35 

41 
32 

48 
37 

66 
45 

69 
52 

60 
35 

70 
35 

67 
30 

45 

21 

48 
32 

54 

41 

64 

70 
58 

69 
47 

60 
48 

63 
45 

64 
33 

34 
18 

29 
10 

32 
24 

55 
35 

2 
6 

scorraviLLE 

HAS 
MIN 

31 
19 

27 

52 

66 
48 

60 
38 

46 

58 
32 

58 
45 

71 
53 

74 

51 

62 
47 

51 
36 

35 

50 
39 

67 
46 

73 
57 

67 

73 
34 

66 
32 

46 
24 

49 
34 

55 
42 

66 
48 

71 

67 
46 

61 
43 

67 
44 

66 
30 

37 
17 

26 

28 
22 

56 
37 

3 

SHKLBTVILLE      2  W 

MAX 
MIN 

32 
21 

38 
23 

45 
35 

58 

43 

59 
36 

43 

28 

51 

32 

51 
39 

67 
47 

65 
47 

53 
37 

39 
33 

39 

32 

56 

35 

64 
34 

61 
52 

57 
32 

70 
31 

67 
30 

38 
18 

47 

29 

47 
31 

52 
39 

62 
50 

59 

43 

60 

64 
30 

31 
17 

25 
8 

28 

50 
33 

9 
3 

IILLIAMSBOKG 

MAX 
MIN 

3J 

24 

48 
34 

60 

39 

61 
42 

46 
30 

62 
30 

59 
37 

44 

71 
39 

56 
49 

61 

51 
33 

50 
37 

66 
30 

72 
59 

65 
40 

72 
37 

70 
37 

48 
23 

47 

20 

57 
44 

67 

75 
57 

68 
53 

64 
51 

64 
46 

65 
44 

48 
23 

31 
11 

35 

22 

57 
36 

9 

WILLIAMSTOWH 

MAX 
MIN 

20 

36 
20 

41 
33 

50 

39 

37 

39 

27 

52 

52 
41 

60 
46 

60 
46 

47 
34 

36 
31 

38 
30 

49 
34 

59 
33 

60 
53 

57 
32 

68 
31 

58 
29 

34 
17 

45 
28 

46 
33 

44 

38 

62 
43 

60 
40 

45 

40 

62 
33 

34 

23 
6 

29 
20 

47 
32 

9 
3 

WOLF  CRKSK  DAM 

MAX 
MIN 

37 
16 

32 
24 

31 

58 
40 

66 
58 

62 
33 

48 
32 

59 
40 

59 
40 

72 
44 

76 
45 

61 
40 

40 

36 

46 
36 

50 
46 

71 
50 

73 

41 

46 
40 

70 

41 
25 

51 
26 

49 
47 

56 
47 

68 
51 

74 
52 

64 
52 

62 
49 

68 
45 

47 

23 

29 

32 

55 
37 

2 
9 

Table  6 

EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 

Day  of  month 

i 

111 

Station 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

"- 

ITAP 

21 

17 

.086 

19 

S7 

70 

50 

To 

°to 

■•a 

.03. 

.03. 

■°ll 

■°ij 

13 

•°?. 

•1? 

.030 

107 

■•a 

•"'J 

' 

.013 

39 

■•a 

73 

13 

72 

.3 

.3 

22 

.■on 

1188 
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REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index 
are  assigned  on  a  state  basis.   There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  State. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are 
either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperatures 
in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles.   Evapora- 
tion is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless 
otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

As  of  January  1,  1949,  dewpoint  values  below  32°  F.  and  relative  humidity  values  at 
temperatures  below  32°  F.  are  expressed  with  respect  to  water  rather  than  with  respect 
to  ice,  as  used  prior  to  that  date.   Therefore,  these  hygro  metric  values  before  and 
after  January  1,  1949,  cannot  accurately  be  combined  without  necessary  conversion. 

When  hourly  precipitation  is  missing  or  accumulated  for  several  days,  only  the  first 
and  last  days  are  shown  in  Table  4. 

Amounts  in  Table  4  are  from  recording  gages.   Traces  are  not  shown. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   See  the 
Station  Index  for  observation  time. 
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No  record 

And  also  on  later  dates. 

Amount  included  in  following  measurement,  time  distribu- 
tion unknown. 

Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

Precipitation  measured  at  6-hourly  intervals,  no  record- 
ing gage. 

Adjusted  to  a  full  month. 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated, 
using  a  ratio  of  I  inch  water  equivalent  to  every  10 
inches  of  new  snowfall. 

One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detail 
ed  daily  record. 

Station  equipped  with  recording  gage  only. 
Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements 
made  at  irregular  intervals,  will  be  published  in  the  June 
issue  of  this  publication. 
Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
Includes  total  for  previous  month. 

Hourly  amounts  from  a  recording  gage  at  the  same  site  may 
be  found  in  Table  4. 


Subscription  Price:   15^  per  copy;  $1.50  a  year.   (Yearly  subscription  includes  Annual 
Summary)   Correspondence  regarding  subscriptions  should  be  addressed  to  the  Weather  Recc 
Processing  Center,  1300  U.  S.  Court  House,  Chicago  4,  Illinois. 

Daily  river  stages  will  not  be  published  in  Climatological  Data  in  the  future.   They  wi] 
be  published  annually  in  the  publication  "Daily  River  Stages  -  Principal  Rivers  of  the 
United  States". 
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WESTERN  D1V 
BEAVER  DAM 
KURDS  KERRY  DAM  50 
GRJiKNVILLK  2  W 
.IFNPKRSON  4  SW 
HOPKINSVILI.S  2  E 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYTIKLD  2  S 
MURRAY 


PADUCAH  NO  5 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 


CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

BURGIN  DIX  DAM 

CAMPBELLSVILLE 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

DANVILLE 

FRANKFORT  LOCK  4 

GREENSBURG 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCIENCE  HILL 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  2  W 

WILLIAMSTOWN 

WOLF  CREEK  DAM 


DIVISION 


CORBIN 

FARMERS 

HEADQUARTERS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAYSVILLE  DAM  33 

MIDDLESBORO 

MOUNT  STERLING 

PIKSVILLE 

RICHMOND  TEACHERS  COL 

WILLIAMSBURG 


43.5 
45.5 
45. OB 
38.5 


44.3 
45.8 
45.9 


47.9 
44.0 
47.3 

45.5 

43.8 


5.88 
1.97 
6.47 
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DAILY  TEMPERATURES 


TkkteB 

SUHoa 

Day  ol  in.  .nil. 

\ 

1 

2 

J 

4 

s 

6 

7 

■ 

B 

10 

11   12 

" 

14 

15 

16 

17 

IB 

IS 

21 

22 

21 

M 

38 

" 

" 

» 

11 

J 

ANT  BORA  OK 

MAX 

m 

n 

18 

18 

47 
37 

58 
37 

58 

32 

36 

30 

ta 

SI 

57 
41 

17 
II 

51 

46 

46   37 

37   34 

Ml 

33 

54 
SI 

|| 

11 

IB 

47 

47 

ra 

in 

60 

25 

II 

IB 

46 
30 

II 
30 

M 

37 

60 

-■.'. 

II 

40 

4  5 

40 

SI 

1 1 

1 

■j.; 
ii 

48.5 
32.3 

ASHLAND  DAM  29 

MAX 

MIN 

38 
11 

37 
21 

44 
31 

M 

33 

81 
43 

54 

Hi 

61 
II 

59 
37 

70 

■a 

41 

31   43 
39   34 

45 

.14 

51 
II 

ss 

73 

in 

1.7 
40 

71 
38 

70 
37 

40 
11 

17 

SB 

17 

40 

47 
41 

i.'i 
42 

H 

46 

1,1 

54 

43 

II 

18 

43 
11 

31 
11 

36 

25 

84. 2 
34.4 

RKAVKR  DAK 

MAI 
MIN 

LI  | 

18 

39 

23 

51 
34 

63 
44 

60 
31 

46 
IS 

SI 

.19 

71 

48 

6  2 
40 

SO   44 

39   31 

4. 
30 

18 

33 

81 

11 

Hi 

45 
25 

■I 

25 

so 

18 

43 
IS 

48 
28 

II 

34 

64 
11 

i,i. 

58 

',7 
11 

47 
33 

63 

35 

64 

25 

31 
11 

24 
5 

33 

.5 

32.1 
30.4 

BENHAM 

MAX 
MIX 

16 

28 
16 

44 
26 

59 

36 

68 
49 

63 
32 

45 

61 
30 

..II 

69 
39 

39   61 
38   39 

41 
34 

33 

65 

33 

81 

18 

70 

48 

64 

71 
46 

SO 

SO 

24 

88 

47 

50 

64 
SI 

71 

'.9 

63 
54 

65 
58 

65 
H 

48 

2  3 

30 
17 

43 

-ii 

34.6 
37.0 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

MAX 

MIN 

31 

24 

43 

27 

43 

67 

47 

59 

88 

47 
31 

N 

31 

58 

41 

68 
51 

70 
48 

52   41 
41   36 

41 
34 

51 
88 

61 

18 

68 
42 

42 

34 

3-7 

43 
IS 

44 

11 

48 

34 

54 

41 

66 
47 

67 
SO 

',2 

18 
41 

41 

10 
IB 

25 
10 

28 
8 

31.7 
35.2 

BOKGIN  DII  DAN 

MAX 

MIN 

28 

n 

43 
H 

52 
35 

62 
43 

59 
39 

59 

34 

88 
SI 

54 

34 

69 
49 

68 
45 

65   43 
41   27 

■12 

35 

56 
39 

64 
35 

71 

40 

84 

38 

71 
43 

71 
33 

42 
21 

48 

32 

51 
40 

62 
44 

81 
60 

1,2 
46 

61 

18 

81 
45 

SB 

IS 

II, 
11 

28 
10 

29 
24 

55.0 
38.0 

CAMPBILLSVILLE 

MIN 

29 

n 

42 
25 

49 

38 

67 
45 

59 
38 

45 

29 

12 

55 
43 

69 
49 

71 
45 

60   45 
42   35 

39 
32 

50 
39 

68 

4  5 

71 
55 

i.i, 
34 

72 

34 

i.i, 
31 

44 

I'l 

4  8 
30 

54 
40 

63 

14 

60 

61 

4, 

64 
42 

66 

3  2 

34 
16 

28 
8 

28 
22 

54.4 

35.6 

CORBIN 

MAX 
MIN 

28 
M 

42 
24 

48 

39 

64 
40 

60 

36 

44 

29 

58 

SI 

55 
4  5 

68 
48 

71 
42 

57   47 
46   36 

49 

35 

48 
41 

66 
34 

72 
SO 

81 
SI 

72 

54 
29 

4  3 
22 

48 

32 

55 

li 

65 

73 
60 

83 

32 

62 
50 

88 
49 

61 
30 

30 

31 

13 

36 
25 

54.7 
37.1 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX   33 
MIN   22 

SB 
88 

42 
34 

55 
40 

59 
32 

39 
29 

53 
36 

52 
42 

1,4 
47 

49 

38 

38   34 
32   31 

40 
31 

47 

36 

57 

35 

58 
38 

38 
30 

67 

50 

11 

43 

38 

38 
32 

60 

37 

61 

36 

45 
39 

61 
39 

56 

27 

27 

23 

5 

17 

46.0 
31.0 

DANVILLE 

MAX 

MIN 

28 
22 

43 

25 

47 
37 

88 

4  2 

59 
38 

45 
30 

58 
35 

52 
44 

71 
49 

70 
47 

60   43 
40   35 

42 

33 

56 

37 

66 

38 

72 
57 

i.l 
34 

71 

35 

63 

32 

4  1 

80 

48 
30 

51 

35 

6  2 

42 

65 
59 

60 

45 

61 

4  5 

64 
32 

3  2 
17 

28 

8 

28 
2  3 

54.0 
35.9 

rARMKRS 

MAX 
MIN 

32 

20 

38 
23 

44 

32 

58 

34 

62 
42 

44 

32 

60 
36 

57 
37 

68 
49 

86 

40 

62  43 
40   34 

45 

38 

51 
37 

63 

27 

73 

41 

69 

39 

74 
37 

72 

3  4 

17 

45 
30 

18 
40 

49 
40 

68 

42 

66 

46 

6  2 
46 

51 
43 

85 
36 

37 
2  3 

30 

10 

31 

25 

54.0 
34.5 

FORDS  FERRV  DAK  SO 

MAX 

MIN 

35 
28 

12 

30 

40 

62 

59 

46 
30 

6  2 
35 

63 
49 

65 
52 

52 

10 

45   42 

41   35 

50 

35 

48 
42 

70 

45 

67 
41 

41 

26 

68 
25 

52 

28 

39 
19 

45 

3  2 

42 
35 

1,3 
36 

66 

17 

48 

35 

41 

33 

38 

63 
28 

29 

12 

22 

9 

30 

16 

50.4 
33.7 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 

36 

23 

42 

26 

46 
37 

60 

42 

65 
39 

45 
30 

58 
34 

57 

68!  65 
48   45 

60   43 
39   35 

13 

33 

58 
37 

6  5 
32 

66 
56 

63 
34 

72 
33 

72 

20 

53 

51 

34 

49 

42 

66 
47 

63 
43 

60 
45 

61 
43 

66 
33 

34 

21 

17 

9 

30 

23 

54.4 

35.1 

GREENSBURG 

HAX 
MIN 

32 

19 

42 
27 

49 
40 

65 
44 

60 

38 

45 

30 

59 
30 

69 
IS 

75 

45 

63   52 
44   36 

40 

34 

SO 
38 

46 

72 
52 

53 
35 

72 
35 

55 

3  2 

43 
21 

48 
30 

53 

41 

63 

4  5 

67 
60 

64 
45 

60 

45 

64 

43 

65 
34 

35 

17 

^o8 

30 

24 

54.7 
36.2 

GREENVILLE   2  W 

MAX 

MIN 

36 
22 

2S 

52 
39 

63 
50 

60 

35 

47 
29 

58 
32 

62 
45 

69 

63 

44 

52   46 
43   34 

42 
34 

48 

39 

68 
46 

62 

42 

4  3 
28 

70 
28 

65 
28 

43 

20 

32 

46 
37 

65 
38 

66 

58 

58 

38 

4  3 
35 

63 

38 

63 
29 

29 

22 
10 

311 
18 

52.3 
34.4 

HEADQUARTERS 

MAX 
MIN 

34 
26 

39 

28 

44 

35 

60 

42 

39 

36 

58 
39 

47 

56 

63 
52 

64 1  60 
40   32 

56 
34 

56 

36 

61 

45 

74 

58 

7  4 

72 

68 

411 

65 

3  5 

s 

60 

75 
50 

80 
59 

67 

45 

57 
46 

66 
52 

64 
36 

26 

18 

s 

25 

57.9 
40.0 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX   32 
MIN   16 

38 
28 

43 

33 

S3 

34 

60 
43 

44 
29 

28 

55 
36 

68   62 
37;  40 

60   47 

44   37 

47 
35 

51 
38 

31 

70 

37 

1,5 
4  2 

72 
39 

70 

4  2 

46 

23 

4  4 
28 

52 

42 

53 

43 

71 

48 

65 

52 

60 
51 

54 

47 

56 
39 

39 
23 

29 
13 

26 

53.5 
35.6 

HENDERSON   4  SW 

MAX 

32 
27 

39 
28 

53 
39 

61 

4  8 

58 

47 

60 

62 
45 

63   56 
52   40 

43   39 
39   33 

42 

47 

70 
43 

62 

41 

41 
24 

67 
24 

57 

25 

39 
18 

43 
18 

4  2 
29 

63 

36 

64 
59 

34 

39 
34 

36 

61 
27 

27 
11 

21 

8 

30 
16 

49.9 
32.4 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 

29 
15 

30 

20 

29 

46 

32 

66 
39 

60 

31 

4  2 
31 

55 

57 
37 

65 
37 

67   52 
41   38 

40 
35 

48 
30 

49 
31 

65 
32 

SI 

50 
42 

72 

43 

45 
23 

42 
25 

50 
37 

55 
41 

65 

47 

7  3 
52 

60 
52 

63 

49 

67 
48 

51 

28 

29 
15 

36 

16 

52.9 

34.6 

HOPKIN8VILLE   2  E 

MU 

MIN 

34 
20 

40 

23 

58 

64 

56 
34 

47 

25 

59 

28 

62 
33 

72 
4  6 

64 

45 

50   46 
40   31 

38 

35 

54 

36 

67 

42 

60 
50 

55 
27 

67 
25 

38 

17 

46 

30 

50 

30 
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36 
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45 

6  5 
35 
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34 
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34 

11 

30 

10 

24 
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30 
14 
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29 
23 
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60 
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11 
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50 

59 
47 
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39   34 

40 

33 

53 
37 

62 

« 
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31 

69 
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69 
26 

40 
19 
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31 

17 

60 
38 

64 
56 

57 

40 

47 
39 
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39 

64 

29 

29 

2  5 
7 

29 
17 
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33.7 

LEITCHFIELD 

MAX   32 

MIN   22 

41 

37 

63 
45 

57 

34 

45 
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57 
30 

56 
42 

68 
49 

66 

53   46 
40   33 

39 
32 

47 

36 

58 

62 

46 
31 

70 
31 

68 

29 

41 

47 

4  8 
37 

63 
39 

6  2 
56 

57 
40 

51 
38 

63 

29 

30 

2  4 
7 

28 

19 

51.6 
33.7 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

M^N 

27 
20 

38 
22 

47 
36 

59 
45 

59 
32 

42 
28 

55 

50 
42 

66 

48 

63 

42 

42   36 
35   34 

40 

32 

55 
38 

40 

69 
4  2 

33 

69 

35 

23 

36 
19 

47 
31 

46 
38 

41 

53 

53 

43 

58 
43 

63 

43 

50 
27 

27 

27 

26 
13 

49.1 
33.3 

LODIBVILLE  STAN  WB  AP 
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29 
25 

40 
27 

49 
37 

61 
47 
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35 
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30 
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57 
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43 

44   38 
36   35 

43 

34 

57 

39 
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41 
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39 

39 

30 

71 

33 

43 
25 

39 
20 

32 

44 
36 

63 

39 

66 

46 

41 

48 
41 

66 

51 
26 
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26 

28 
17 
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33.9 
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30 

26 

27 

48 
38 

60 

46 

60 

43 
30 

SS 
37 

57 
47 

52 

53 
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42 
35 

37 
34 
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33 

53 
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61 
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39 
30 
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33 

43 
25 

38 

21 

s 

4  1 
35 

37 

64 

42 

45 
40 

s 

64 

41 

51 

2C 

25 
14 

28 
10 

28 
22 

48.3 
33.9 
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MU 
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40 

42 

30 

56 
41 

63 
52 

52 
32 

48 
31 

60 

29 

63 

68;  57 

« 

41 
35 

48 
36 

57 
42 

72 
52 

70 

40 

40 
25 

65 

29 

42 
19 

44 
33 

47 
35 

63 
37 

61 
50 

50 

33 

33 
3  3 

63 
36 

62 

30 

30 
12 

20 

13 

51.4 
33.5 

MADISONVILLE 

MAX 

MIN 

35 

41 
28 

53 
40 

64 
50 

60 
35 

31 

60 
36 

62 
48 

66 1  64 
52   43 

49 

43 

44 

35 

45 
35 

41 

68 
46 

63 

4  = 

42 
27 

70 
27 

628 

44 
20 

46 

32 

36 

64 

37 

67 
55 

56 

1 

36 

63 
38 

64 
29 

3. 
13 

21 

31 
19 

52.1 
34.7 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

MIN 

35 

18 

30 

47 

57 

45 

65 
43 

28 

45 
31 

58 
38 

59  i  70 

47   50 

70 
44 

51 

38 
32 

45 
33 

52 
44 

64 
51 

70 
33 

54 

32 

72 
32 

33 
17 

46 
22 

39 

53 

39 

66 

47 

65 
42 

58 
42 

48 
48 

66 
41 

42 
15 

2  2 
6 

25 
21 

51.6 
34.3 

HATFIELD   2  S 

MAX 
MIN 

37 

21 

41 

25 

55 

63 
48 

59 
30 

48 
25 

58 
29 

62 
42 

71   65 
49  j  39 

50 

45 

31 

52 
32 

58 

38 

71 

SO 

67 
37 

21 

67 

23 

52 

25 

s 

45 
31 

47 
32 

67 

35 

65 

45 

54 

32 

40 

63 
34 

62 
26 

31 
9 

21 

30 

52.7 
30.5 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX   34 
MIN|  23 

320 

42 

30 

38 

61 

30 

57 
30 

55 
30 

67   51 
49   41 

50 
37 

39 
34 

42 
33 

49 
36 

55 
28 

64 
45 

59 
36 

72 
37 

68 

38 

46 
32 

46 
38 

45 
38 

64 

61 
47 

57 

43 

49 

64 

35 

35 
21 

28 
11 

29 
24 

50.2 
33.8 

MIDDLESBOBO 

MAX:  31 
MIN   18 

40 
24 

47 
36 

56 
38 

5S 
50 

51 

32 

30 

52 

34 

67   68 
45   39 

64 
45 

62 

41 

54 

35 

37 

64 
36 

71 
42 

67 
43 

71 

47 

69 
39 

54 
24 

52 
36 

59 
44 

52 

70 
58 

66 

58 

63 
59 

64 

64 
46 

51 

21 

17 

40 
27 

58.1 
39.1 

MODNT  STERLING 
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33 

22 

38 
23 

45 

35 

60 
40 

60 
40 

42 
29 

57 
32 

55 

43 

67   64 
50   45 

63 
39 

42 
3  2 

44 

33 

52 
36 

64 
33 

: 

33 

36 

69 
32 

28 

46 

20 

47 
39 

56 
40 

65 

55 

59 

46 

56 

43 

65 

29 
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23 
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14 
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42 
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33 
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29 
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28 
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29 

21 
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3T 
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38 

61 
40 

66 

47 

59 
38 

4  2 
36 

3! 

62 

30 

33 
14 

1 

32 
10 
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34.1 
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31 

25 

39 
26 

52 
32 

61 

48 

60 
34 

46 

28 

58 
30 

60 
42 

65   60 
50   42 

48 

40 

43 

3: 

41 

3: 

45 

34 

60 
53 

42 
27 

67 
26 

63 

29 

67 

43 

19 

44 
30 

42 
33 

57   64 
35   55 

56 
36 

•14 
3  4 

61 

3t 

60 
3' 

29 
12 

; 

29 
15 

K 
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44 

35 

49 

60 

6C 
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61   70 
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56 

" 
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" 

42 

45 

48 

66 

60 
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40 

" 

4- 
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2: 
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MAX   29 
MIN   20 

41 
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5: 

54 
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6: 
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40 
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31 
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64 
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54 

61 
51 
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29 

57.5 
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64 

51 
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3' 
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21 

6: 
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41 
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49 
42 
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3, 
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41 
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28 

69 
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19 
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54 

35 
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38 
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9 
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10 
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37 
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30 
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28 
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ST  JOHN   BETHLEHEM 

ACAD 
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HI 
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IS      16      17      18      19     20      21      22     23     24     25     26     27     28 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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KENTUCKY  -  FEBRUARY  1949 

0.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 

GENERAL  SUMMARY 

The  past  month  was  one  of  the  warmest  of  its  name  on  record,  the  average  monthly  mean  tempera- 
ture having  been  surpassed  but  three  times  since  the  beginning  of  record  in  1889.  With  the  ex- 
ception of  cold  weather  on  the  lst-2d,  and  again  on  the  28th,  daily  mean  temperatures  were  al- 
most continuously  above  the  daily  normals,  and  in  most  sections  more  than  twenty  degrees  above 
normal  on  the  13th  and  14th. 

Rainfall  was  considerably  above  the  seasonal  average.  During  the  first  half  of  the  month  pre- 
cipitation was  light  and  scattered,  but  became  more  frequent  and  heavier  during  the  last  half. 
Fairly  heavy  rains  fell  generally  over  the  State  on  the  14th, 15th,  and  16th,  and  excessive  rains 
of  more  than  four  inches  in  24  hours  in  portions  of  the  southwestern  counties.  The  rains  on 
these  dates  at  most  stations  amounted  to  more  than  half  of  the  entire  monthly  rainfall.  The 
rainfall  diminished  in  almost  regular  progression  from  over  eight  inches  in  some  of  the  south- 
western counties  to  less  than  three  inches  in  the  extreme  southeastern  mountain  sections.  Snow- 
fall was  unusually  light  for  February,  and  fell  in  measurable  amounts  only  in  a  few  extreme 
northern  and  eastern  sections  on  the  last  day  of  the  month. 

The  prevailing  unseasonably  warm  weather  caused  winter  grains  to  grow  at  an  abnormally  rapid 
rate,  but  plants  were  generally  in  good  condition  and  suffered  little  from  the  cold  weather  and 
temperatures  well  below  freezing  at  the  end  of  the  month.  Buds  on  trees  and  shrubbery  advanced 
to  a  degree  that  approached  the  danger  line  from  subsequent  cold  weather,  but  the  cold  period 
that  set  in  at  the  end  of  the  month  was  beneficial  in  checking  this  too  early  growth.  Plowing 
made  some  progress  on  drier  uplands  early  in  the  month,  but  in  most  sections  the  soil  had  not 
dried  out  enough  for  this  work,  and  the  heavy  rains  later  in  the  month  ef-fectively  suspended  all 
of  it.  The  preparation  of  tobacco  beds  started  about  the  middle  of  the  month,  and  a  few  beds  had 
been  planted  before  its  close. 

Rivers:  The  generally  heavy  rains  about  the  middle  of  the  month  caused  the  Ohio  River  to  rise 
rather  rapidly  for  several  days,  the  rise  culminating  in  stages  of  from  four  to  seven  feet  below 
flood  stage  in  the  upper  districts,  and  a  further  rise  above  flood  stage  in  the  lowor  districts 
already  in  flood. 

TEMPERATURE 

The  mean  temperature  for  the  state  was  43.1°,  which  is  5.9°  above  normal  for  the  month.  The 
monthly  mean  temperatures  ranged  from  48.1°  at  Middlesboro  to  39.5°  at  Anchorage  and  Covington. 
The  highest  temperature  recorded  in  the  state  was  79°  at  Williamsburg,  on  the  14th,  and  the  low- 
est 0°  at  Beaver  Dam  and  Hopkinsville  on  the  1st. 

PRECIPITATION 

The  average  precipitation  for  the  state  was  5.35  inches,  which  is  1.87  inches  above  normal  for 
February.  The  total  amounts  recorded  at  various  stations  ranged  from  8.76  inches  at  Turkey  Creek 
to  2.16  inches  at  Williamsburg.  The  heaviest  rainfall  reported  in  any  one  day  was  6.20  inches  at 
Turkey  Creek  on  the  14th.  The  monthly  average  of  snowfall  was  0.1  inch  or  3.5  inches  less  than 
normal.  The  greatest  monthly  amount  was  2.7  inches  at  Maysville  Dam;  the  least  a  trace  at  seve- 
ral stations.   The  greatest  depth  on  the  ground  was  0.3  inch  at  St.  John  on  the  1st. 

RETIREMENT 

Mr.  Ellwood  E.  Unger ,  Section  Director  of  the  climatological  services  for  Kentucky,  with  head- 
quarters at  Louisville,  retired  on  February  28,  1949  to  pursue  his  lifelong  hobby  of  raising 
flowers  at  a  recently  purchased  ranch  near  Booneville,  Indiana.  Mr.  Unger  served  in  the  Weather 
Bureau  for  39  years , the  last  6  of  which  were  at  Louisville.  His  replacement  is  Mr. O.K.  Anderson. 
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In  addition  to  the   climatological  data  from  some   6,000   Weather  Bureau 

Previous  to  the  introduction   of  this  bulletin  Series,   data  from  Hydro- 

climatic  Network  Stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologic  Bulle- 

tins) which  were  issued  monthly  for  each  of   8   drainage  areas  embracinf 

the  Hydrologic   Bulletin   Series.    The   Hydrocl imatic  Network   is  a  na- 

the entire  United  States,   but  since  the  Network  was  established  to  meel 

tionwide  net  of  rain  gages  —  mostly  of  the  recording  type  which  produce 

the  internal  requirements  of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  n< 

continuous  records  of  precipitation.    It  was  established  in  1939  at  the 

provision  was  made  for   public  dissemination   of  the  data,   distributioi 

request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department  of  the  Army,  to  supplement 

being  limited   to  cooperating  agencies   and  to  certain  public  repositor- 

existing precipitation  stations   in  order  to  provide  records  of  rainfall 

ies.  A  list  of  locations  where  reference  copies  of  the  Hydrologic  Bulle- 

intensity which  were  essential  to  the  planning   of  flood  control  and  re- 

tin Series  are  available  for  inspection  may  be  obtained  upon  appllcatioi 

lated  works  by  the  Corps  of  Engineers.    This  Network,   now  numbering  a- 

to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington  25,  D.C. 

bout  2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  main- 

tained by  the   Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually 

Many  other  records  published  in  this   bulletin   have  been  made  available 

to  the  Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.    These  transfers  aver- 

through the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  anc 

aged  about  $250,000  per  year  between  1940  and  1944,   and  nearly  $375,000 

individuals  as  listed  in  the  Station  Index. 

since  that  date.    For  the  years  1940-42,   the  Department  of  Agriculture 

transferred   about   $100,000   per  year   to  provide  data   required  In  its 

work,   and  since   1947  the   Bureau  of  Reclamation   has  transferred  about 

$25,000   per  year   to  meet  the  increasing  needs  of  their   program  in  the 

PRESSURE,  WIND,  HUMIDITY,  SUNSHINE,  DEGREE  DAYS 
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68 

3.58 

12.6 

PERIOD 

2 

5.56 

3.1 

13 

1930 

45.1 

80 

2 

3.49 

0.5 

8 

1909 

42.4 

75 

-   8 

8.17 

1.0 

11 

1931 

1910 

32.9 

66 

-12 

4.70 

11.9 

10 

1932 

46.7 

82 

15 

3.36 

T 

i  following  Station  Index. 


WESTERN  DIVISION 


BEAVER  DAM 
FERRY  DAM  50 
GREENVILLE  2  w 
HENDERSON  4  SW 
HOPKINSVILLE  2 

LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1 
MAYFIELD  2  S 


CENTRAL  DIVISION 


ST    JOHN    BETHLEHEM 

SCIENCE  HILL 
SCOTTSVILLE 
SHELBYVILLE  2  W 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 


EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

CORBIN 

FARMERS 

HEIDELBERG  LOCK  14 
HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
MAYSVILLE  DAM  33 
MIDDLESBORO 
MOUNT  STERLING 

RICHMOND  TEACHERS  COL 
WEST  LIBERTY  WATER  WKS 
WILLIAMSBURG 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
FEBRUARY    1949 


ANCHORAGE 

39.5 

BOWLING    GREEN    WB   AP 

42.4 

BURGIN   DIX   DAM 

CAMPBELLSVILLE 

43.9 

COVINGTON   WB    AIRPORT 

39.5 

DANVILLE 

FRANKFORT   LOCK    4 

44.0 

GREENSBURG 

44.1 

IRVINGTON 

41.9 

LEITCHF1ELD 

41.9 

LEXINGTON   WB    AIRPORT 

40.6 

LOUISVILLE    STAN    WB    AP 

41.4 

LOUISVILLE    WB   CITY 

42.6 

MAMMOTH  CAVE    PARK 

41.5 

40.5 
42. 3M 


43. 4M 
43.6 


44.0 
42.8 


Snow,  Sleet,  Hail 


EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Day  of  month 

1 

III 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

52 

859 

DAILY  PRECIPITATION 


.U»»T     !•<• 


Station 

D»y  ,,l  month 

1 

2 

.) 

4 

s 

6 

7 

H 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

ie 

\'l 

21 

22 

24 

.:', 

AUDI. ION    UAH    4 5 

T 

.SO 

01 

SI 

1    01 

1     H 

13 

42 

t 

ADOLPIIUS    1    « 

.07 

SO 

•I. 

1     in 

35 

') 

IS 

n 

01 

1  11 

21 

■i, 

.08 

,11 

S| 

ANl'HORACIi 

T 

T 

.23 

1     K2 

1     IM 

..4 

.14 

T 

T 

AMI' AMP 

.10 

21 

.14 

11 

•I 

11 

.80 

45 

ASHLAND   DAI   !• 

Dl 

M 

01 

,., 

,01 

SI 

,„ 

11 

" 

1    WATER  WKS 

oa 

« 

.08 

2     3K 

13, 

,, 

.OS 

33 

" 

2    Hi 

1     || 

BAXTER   HARLAN   WATER   IIS 

,oa 

.08 

1       1, 

29 

.03 

•1 

.04 

BRAVER  I'M 

.03 

<. 

.70 

2  .  31 

i    01 

,'. 

T 

13 

BEN  HAM 

» 

.04 

0) 

H3 

.119 

1       •■ 

31 

11 

.02 

Ml  1  001  i  mi 

23 

.15 

.37 

2     .. 

1      '  I 

N 

II 

T 

T 

BKRKA   WATER   WORKS 

sa 

-■• 

li 

1M 

93 

.87 

.03 

gj  |  u   ■  n 

J. 

01 

2. 

1     4 

II 

n 

18 

.09 

t....i  in,,  OH  'V 

.■• 

.12 

i   B! 

1     HI 

II 

.45 

1     14 

•I 

BOWLING  GREEN    SUBSTA 

i 

.05 

<    18 

1      8' 

4: 

3. 

1     Hi 

T 

.0 

DOWLIRC    GREEN    «U    IF 

.24 

i  >a 

.'     7. 

1       |  | 

"2 

1     4 

.03 

.03 

0 

sa 

1.43 

31 

.08 

HROWNSYIl.LK   LOCK   6 

•■ 

i   01 

i    SI 

.40 

.40 

72 

BUKCIR   DIX  DAM 

T 

37 

.18 

2    II, 

i     13 

.35 

10 

1    09 

.03 

BURKSIDr 

11 

T 

.06 

.64 

1    IS 

.75 

.90 

T 

Hi 

CAD12   LOCI   E 

4  3B 

83 

33 

.46 

.03 

15 

CAMPllEU.SVILLE 

.40 

.16 

56 

,i    10 

1.21 

1     24 

in 

T 

CARROl.l.TON    LOCK    I 

15 

.08 

1  .10 

1.40 

.14 

.38 

T 

CENTRAL   CITT    1    E 

.38 

,u 

. 

. 

7H 

.03 

3.06 

a  1 1 

.60 

sa 

.16 

1     42 

l  ,09 

1.20 

COLUMBIA    L»   COLLEGE 

.12 

.12 

2  09 

.47 

CONSTANT1NE 

" 

- 

CORBIN 

T 

.08 

.02 

T 

.02 

T 

T 

.01 

.30 

.73 

.19 

.84 

.13 

T 

CORBIN   HATER   RORKS 

.14 

.12 

T 

5i 

.46 

COVINGTON   »B   AIRPORT 

.04 

.07 

.47 

T 

.07 

T 

.03 

T 

CYNTHIANA 

T 

.04 

1.49 

52 

.06 

.82 

.13 

T 

DANVILLE 

.53 

•■'-' 

1.99 

1.02 

.49 

.28 

.99 

T 

DAVELLA 

.06 

M 

.13 

.05 

.15 

1.45 

.61 

.15 

74 

.18 

.08 

DELPRIA 

^20 

30 

.40 

.30 

.55 

.96 

.38 

,43 

.51 

DUNDEE   BARRETTS   FORD   BRA 

.■15 
.48 

.03 

2.65 
4.00 

4.60 

1.50 
1.26 

1.15 

!so 

.16 
.28 

1.00 

.60 

.44 

.40 

.14 

.02 

EDDYVILLE   LOCK   F 

.60 

4.10 

.20 

.22 

T 

.25 

EDMONTON 

.25 

1.90 

.86 

.70 

.65 

T 

T 

2.95 

1.00 

.25 

.75 

.45 

FALMOUTH 

T 

.30 

T 

1.45 

1  ,12 

.31 

.69 

.02 

.05 

FARMERS 

.58 

.08 

1.68 

.93 

.74 

.16 

.76 

.15 

FLEMINGSBURG 

.31 

13 

1.49 

.71 

.51 

.91 

.04 

FLEMINGSBURG   POST  OFF 

16 

.14 

.14 

.02 

.59 

1.02 

.93 

.10 

FORD   LOCK    1 

ss 

.12 

1    32 

.11 

T 

.02 

FORDS   FERRY   DAM   5 

T 

.24 

29 

T 

T 

2.15 

1.01 

40 

.06 

.16 
.62 

.11 

T 

FRANKLIN   WATER   WORKS 

1    09 

56 

.86 

.67 

T 

GEORGETOWN   WATER   WORKS 

.38 

1.73 

1    32 

GEST  LOCK  3 

1  ,48 

1.45 

.27 

.63 

.01 

GLASGOW 

.13 

.27 

3.20 

1.47 

.53 

.76 

1.05 

GRANT   DAM   38 

.19 

T 

.10 

T 

.04 

.57 

1  .42 

.14 

.51 

.09 

.03 

GRAYSON 

.45 

.05 

1    1)3 

.  17 

.63 

T 

.71 

.23 

T 

GREENSBURG 

.35 

.30 

1.35 

1.15 

.20 

.10 

T 

GREENSBURG   BIWAY   61   BR 

.40 

.28 

:i '.  3  9 

1    3l> 

.43 

.45 

T 

GREENUP   DAM   30 

.04 

3.1 

.03 

.78 

.35 

.81 

.44 

T 

T 

.18 

GREENVILLE   2   W 

.03 

.67 

T 

1.20 

2     93 

.98 

.75 

.05 

T 

.17 

EALEYS   MILL 

43 

2    1)4 

2    83 

.79 

63 

RARTFORD   6   N 

.41. 

T 

T 

.68 

2.56 

89 

.75 

.01 

HAZARD 

.16 

.10 

.08 

.02 

T 

.30 

1.00 

.12 

.38 

42 

HEADQUARTERS 

.10 

- 

.32 

1    55 

.90 

52 

.40 

HEIDELBERG   LOCK   14 

.04 

T 

.19 
.23 

.54 

T 
.06 

.22 
2.08 

1    85 
2.67 
3.03 

5    4  5 

.87 

1  .06 

.72 

.28 

.96 

.31 

.07 

:ot 

.33 

HIGH  BRIDGE   LOCK   7 

T 

.63 

.15 

1  .69 

1.29 

.45 

.16 

1.10 

.02 

T 

HINDMAN   SETTLEMENT  SCH 

.21 

.15 

,05 

.14 

.18 

1.10 

.15 

.46 

.38 

.01 

.02 

HODGENVILLE   NAT   PARK 

.09 

HOPKINSVILLE   2   B 

.32 

.23 

40 

T 

T 

HYDEN 

1.03 

IRVINGTON 

.04 

.59 

2.10 

1.05 

.58 

T 

.01 

JACKSON 

.22 

.08 

1    64 

.53 

1.04 

.04 

.35 

.67 

.02 

.07 

.03 

JENKINS   WATER   WORKS 

30 

.13 

.05 

.13 

.97 

.23 

.37 

.35 

.15 

.05 

.15 

1.35 

.87 

T 

.40 

T 

.25 

T 

2.45 

1.15 

.21 

.19 

KENTUCKY   DAM 

62 

3.71 

1.19 

.17 

T 

.18 

.26 

LANCASTER    ICE   PLANT 

.52 

2.35 

.88 

.30 

.42 

.91 

LAURA 

.20 

.05 

21 

.05 

98 

:S 

.55 

LEITCHFIELD 

.45 

.02 

2.66 

.39 

.55 

T 

T 

.01 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

.23 

.07 

.13 

.78 

1  '.  09 

1  .  16 

.02 

T 

LIBERTY 

.30 

.28 

3  '.  24 

1.11 

.56 

1.00 

.87 

lockport'lockV00*  8 

61 
.35 

.26 

2.02 
1.40 

1.57 

1  .50 

.17 
.30 

.35 

1.00 
.80 

T 

.04 

L0ND0NKP0ST  OFFICE 

.54 
.04 

.12 
.21 

06 

.02 

.31 
.02 

1  .89 
.84 

.68 
.92 

.03 

.03 

1.29 
1.05 

.01 
.02 

.03 

LOUISA   LOCK   3 

.50 

.23 

.54 

.73 

.60 

1.00 

.11 

T 

LOUISVILLE   STAN  WB   AP 

T 

.37 

T 
3J 

.03 

.03 

.59 

1.39 

l!l6 

.20 

r6° 

.52 

T 

.03 

.02 

LOUISVILLE    WB    CITY 

3  5 

65 

!     5  7 

.54 

T 

LOVELACEVILLE 

'.14 

.1    5! 

.90 

T 

.24 

LUCAS 

.12 

.05 

.25 

.01 

1.16 

1.90 

1.38 

.02 

1     68 

.01 

MAYFIELD   SUBSTA 

.72 

5    46 

.90 

.22 

.20 

.24 

31 

MADISONVILLE   1    SE 

.68 

.'.93 

73 

.14 

MAMMOTH   CAVE   PARK 

20 

M 

.06 

)    86 
.35 

1  ^35 
75 

.31 
1.00 

T 

.60 
.80 

.85 
.15 

T 

.03 

.05 

T 

MAYSVILLE   DAM   33 

.08 

.27 

^12 

1.37 

.62 

.70 

.86 

.30 

.08 

MC   KINNEYSBURG 

.14 

.16 

.39 

1.59 

1  .1)2 

.60 

05 

MIDDLESBORO   CITY  HALL 

.OS 

.03 

.16 

2.10 

MIDDLESBORO 

.211 

.09 

.89 

MIDWAY   2   5 

'.ei 

2   00 

^48 

.85 

MILLER SBURG 

.19 

.17 

.03 

.47 

.82 

.90 

.08 

MILLERSTOWN 

.74 

.06 

2.47 

1.54 

.51 

.69 

.33 

MONTICELLO 

.40 

1.15 

.85 

.90 

.80 

.40 

MOREHEAD   STA   TEACH   COL 

■16 

.20 

.OS 

.06 

.95 

1.37 

I    30 

.91 

.04 

MOUNT   STERLINC 

.30 

1     17 

1.14 

.23 

MURRAY 

.22 

3    29 

.50 

22 

OLNEY   "II'L 

H 

.18 

.08 

.56 

1.06 

.78 

4  .  00 

.70 

.02 

.28 

T 

.45 

1     49 

2  2 

.76 

.03 

OWENSBORO 

.68 

T 

2    57 

1.16 

.311 

.05 

OWENSBORO  DAM   46 

T 

.41 

T 

2.3S 

1.1* 

.06 

.30 

T 

15 

4' 
41 

'• 

41 

.27 

14 

01 

T 
.81 

.25 

31 

Bl 
.38 

2  7 

1 

.11 
11 

43 
.12 

17 
.15 

.03 

3  J 

51 

.16 

.27 

18 

T 

.43 

T 

.09 
.09 
.08 

.04 

.22 

.45 

.17 

.48 

.52 

.44 

.23 

.16 
.14 
.39 

.43 

.22 
.31 

.40 

.63 
.15 

1.2 
.34 

1  i 

20 

.10 

2  8 

09 

.36 

.60 

02 
T 
.03 

.35 
.34 

.28 
.42 

.10 
.41 
.60 

38 

.03 
.35 

.32 
.01 

.12 
.21 

.13 

T 

^36 
.68 
.35 
.09 

.56 

.53 

.21 

T 

.60 

.41 
.20 

.04 
.28 

T 
.15 

T 

.12 

.22 

.37 

.02 
.50 

'.50 
.07 

.18 
.13 
.14 

2, 


2     7  5 
2    H 

a  ..3 


5    13 

2  89 

3  2; 
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Station 

Day  of  month 

I 

1 

2 

3 

4 

b 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IB 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PADUCAB   NO    5   FIRE    STA 

.51 

T 

3.48 

.17 

.07 

.09 

5.66 

PAODCAH    SCS   NURSERY 

.57 

1  .88 

1.88 

.50 

.05 

.09 

5.14 

PADUCAB   T   ¥   A 

.05 

3.50 

.52 

.15 

.05 

5.10 

PAINTSVILLE 

.41 

.05 

.90 

.82 

.15 

.80 

4.88 

PIHETIU.E 

T 

T 

.05 

.10 

.04 

T 

1.54 

.20 

.37 

.36 

.03 

.01 

.58 

3.28 

PLEASUREVILLE    2    S 

.10 

2.00 

.70 

.75 

.05 

3.60 

.80 

.73 

.48 

.02 

.26 

.09 

.29 

.10 

1.84 

.63 

.90 

1    28 

.50 

5.54 

85 

.28 

1.98 

1.12 

.35 

1.51 

.03 

.53 

6.65 

EEEss8^ 

55 

24 
.24 
.26 
.38 

T 

2.98 

1    80 
5.02 

3.50 

1.17 

1  62 

2  .  81 

.20 

.56 
.39 

.68 
.65 

.87 

.50 

.39 
.54 

.05 

T 

.10 

T 
.01 

.14 
.27 

.35 

5.64 

8.56 
8.32 

SALVISA   LOCK   6 

.09 

.35 

.05 

M 

.22 

2.26 
1.97 

1  .65 
.83 

.42 

.32 
.95 

.92 
.05 

.05 

.25 

.40 
.05 

6.32 
4.68 

.12 

2    -n> 

1  .  20 

.25 

.25 

.02 

T 

.25 

.20 

6.40 

.07 

1.51 

1.63 

1     70 

.02 

.03 

.23 

6.32 

SERREE    HATER    WORKS 

3.110 

.93 

.18 

.13 

4.70 

SHELBYVILLE    2   W 

.40 

T 

.02 

1.70 

1  .00 

.32 

.33 

.62 

.04 

.04 

.03 

.32 

4.82 

2.04 

1    04 

.35 

.21 

.52 

.05 

.51 

1  .48 

1.12 

.50 

.02 

.25 

4.28 

SOMERSET   BIWAT   DEPT 

.05 

.12 

1  .08 

]  .23 

.06 

1.56 

.40 

.02 

4.95 

2.43 

1.33 

.43 

.96 

.77 

.02 

T 

.21 

6.75 

STEARNS 

- 

.02 

.05 

.02 

.05 

.62 

.13 

.10 

.59 

.04 

.32 

SUKBER   SHADE   SUBSTA 

.16 

.15 

.99 

.60 

.62 

1.00 

.82 

T 

T 

42 

4.76 

TATHAB   SPRINGS 

.35 

.06 

2.41 

1.42 

1     22 

.02 

.32 

6.81 

TAVLORSVILLE 

.37 

2    07 

1.40 

.37 

.34 

.52 

.06 

.26 

5.39 

TOBFKINSVILLE 

.10 

.06 

.08 

.20 

.30 

1.06 

.15 

1.25 

.10 

.39 

3.71 

TOHPKINSVILLE   TEL   OFF 

.58 

.38 

.39 

.37 

.90 

.60 

.35 

3.57 

TURKEY    CREEK    SCHOOL 

.52 

6.20 

.82 

.42 

.50 

.30 

8.76 

2.00 

1.55 

.55 

.38 

68 

.05 

T 

.55 

1    98 

1.43 

.03 

.03 

T 

T 

.13 

.09 

VALLEY    VIEW   LOCK  9 

.72 

.21 

1.56 

1.31 

.02 

VANCEBURG    DAM   32 

.05 

.31 

.10 

T 

1.23 

.52 

.54 

.79 

.13 

.06 

.33 

4.06 

WAYNESBDRG    6    E 

.28 

.13 

3.05 

.83 

.81 

.46 

.92 

.05 

.57 

7.10 

•EST    LIBERTY   WATER   WKS 

.20 

.95 

.87 

.84 

.04 

1.05 

.06 

.36 

.27 

WILLIABSTOWN 

.28 

.05 

1.89 

.83 

.53 

.36 

.03 

.02 

.03 

WOLF   CREEK  DAB 

.25 

.10 

.23 

.71 

1  .00 

1.64 

.42 

WOODBURY    LOCK   4 

.50 

.05 

3.16 

1.21 

.46 

.60 

.58 

.01 

.18 

6.75 

HOURLY  PRECIPITATION 


Station 

A  M  Hour  ending 

P.  M   Hoot  ending 

■hi- 

.|.|. 

7          8          9 

10        11         12 

,|,|. 

.|.|. 

7          8          9 

10        11        12 

" 

'oi      .02 

01  :3  :« 
.i.i 

•            •            .06 

.01 

-3 

.03 

-4 

.01 

d~ 

.           .           . 
Jl- 

23 

ADOLPHUS    1    N                                                 // 
BEREA   COLLEGE 

CONSTANTINE 

CORBIN                                                              6 

.07       .31       !l0 
.27 

-.ii  3  1 

HERNDON 

.05 

09  :l\  :ll 

"01      ~05      "27 

i  i  I 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

MC    KINNEYSBURG                                            // 

M<>F<r.HJ  AD    :-TA    TEACH  COL 

PADUCAH    SCS   NURSERY 
SADIEVILLr     WATER    WORKS 

STEARNS 

UNIONTOWN   DAM   49                                       // 

tJAMtiuUriVm.l    HATER    WKS 

■ 

CLINTON 

CONSTANTINO 

DUNDEE   BARRETTS    FORD   BR 
i  HANK'   IN    WATER    WORKS 

HAT    PARK 
n  ffl  EM     "■.■,11  i;.   FORI 

LITTLE   HICKMAN    LOCK    B                           // 

.02 

.           .           . 

.02      .05 

°ca3  :jj  :Sj 

!o2      !o5 

"          "          " 

"          "          " 

.21      .20      .02 

05 

03 
02 

^^B^xiSS^^^Bni 

III  NT1K  KY 

TtbU  4-Coutluu«<l 

HOURLY  PRECIPITATION 

llhllUAKV     ltd 

A  M   How  .ndlng 

P    M    M.,u.  .oding 

SUOon 

1 

i 

2 

3 

4 

S        6 

•r 

9 

10 

11 

ia 
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2 
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.04 

:„i 

.04 
.07 

-18 
-19 

.07 

.03 

.03 

til- 
th" 
.06 

.04 
.04 

.04 

.02 
.04 

- 
.03 

.03 
.07 

.01 
.01 

.01 

.02 
.01 

.01 
.02 
.01 

.02 
.01 

.01 

.01 
.01 

H3 
.03 
.03 

.01 

.03 
.04 

.02 

.07 

.03 
.03 

ioi 

.03 
.04 
.07 

06 

.29 

.16 
.25 
.03 
.25 
.13 
.01 

.03 
.06 
.03 

.03 
.03 
.01 

!02 

!l0 
.15 
.11 

.45 

.08 

.03 

.04 

.05 

.15 

.16 

.08 

.12 

1.41 

.03 

.04 

.01 

.02 

.06 

.06 

.04 

.04 

.05 

.06 

.03 

.01 

.01 

.53 

.02 

.03 

.01 

.01 

.06 

.12 

.05 

.02 

.06 

.06 

.03 

.05 

.02 

.05 

.05 

.04 

.04 

.02 

.08 

.04 

.08 

.04 

.07 

.02 

.01 

.06 

.07 

.01 

.01 

.04 

.08 

.04 

.02 

.01 

1.04 

.03 

.11 

.06 

.02 

.05 

.36 
.02 

.15 
.11 

.15 
.06 

.15 
.01 

.16 
.01 

.10 
.02 

.04 
.11 

.10 
.03 

.04 
!l0 

.06 

.01 
.04 

.02 
.01 

.11 

I04 

.04 
.07 

.03 

.05 
.01 

.14 

.01 

: 

.11 

1.41 
.38 

.79 

.05 

.05 

.18 

.11 

.05 

.33 

.03 

.13 

.10 

.09 

.03 

.03 

.06 

.04 

.06 

.08 

.02 

.02 

1.52 

.02 

.06 

.05 

cl 

.07 
.01 

.08 
.04 

.11 

.03 

.06 

.02 

.04 

.09 

.02 

.05 

.03 

.03 

.01 

.81 

.16 

.03 

.07 

.05 

.16 

.22 

.02 

.18 

.08 

.10 

.03 

.05 

.02 

.02 

.03 

1.40 

.03 

.05 

.05 

.05 

.02 

.02 

03 

.02 

.02 

.05 

.04 

.10 

.07 

.02 

.01 

.02 

.01 

.03 

.04 

.08 

.07 

.10 

.10 

.01 

.03 

.01 

.07 

.05 

.07 

.04 

.05 

.07 

.01 

.03 

.01 

.74 

.03 

.04 

.06 

.05 

.18 

.07 
.04 

.15 
.03 

.08 
.07 

.06 

.05 

!07 

.05 

!o9 

!o2 

.02 

.15 

.08 

.09 

.02 

.06 

.02 

.02 

.01 

1.20 
.78 

.02 

.06 

.  12 

.04 

.12 

.05 

.07 

.12 

.11 

.07 

.05 

1.13 

.02 

.03 

.04 

.03 

.06 

.13 

.06 

.06 

.01 

.02 

.07 

.62 

.03 

.10 

.02 

.01 

.05 

.13 

.20 

.05 

.06 

03 

.08 

.13 

.06 

.05 

.03 

.01 

.04 

.01 

1.16 

'    .03 

.06 

.07 

.07 

.  12 

.17 

.07 

.07 

.03 

.02 

.1)8 

.05 

.04 

.02 

.01 

1.35 

.01 

.05 

.06 

.04 

.05 

.12 

.03 

.08 

.04 

.06 

.02 

.03 

.08 

.04 

1.30 

.01 

.05 

.04 

.06 

.06 

.05 

.21 

.09 

.04 

.07 

03 

.01 

.06 

.04 

.02 

.05 

.15 

.10 

.05 

1.29 

.09 

.06 

.03 

.05 

.09 

.10 

.03 

.05 

.10 

.05 

.03 

.07 
.08 

.02 

.03 
.06 

w 

.01 
.02 

.05 

.Oi 

.05 

.03 

.04 

.01 

.'24 

.08 

.04 

1.05 
.95 

.01 

.02 

.02 

.03 

.02 

.60 

.09 

.09 

.04 

.04 

.07 

.12 

.22 

.19 

.13 

.20 

.08 

.10 

.09 

.05 

.04 

OS 

.05 

.02 

.01 

1.68 

.02 

.02 

.01 

.06 

.03 

.08 

.05 

.03 

.01 

.02 

.05 

.08 

.03 

.07 

.01 

.60 

.04 

.09 

.02 

.03 

.07 

.02 

.10 

.09 

.05 

.01 

12 

.08 

.06 

.04 

.01 

.03 

.04 

.06 

.05 

.05 

.15 

.11 

.04 

.02 

.01 

.05 

.05 

.04 

.91 

.02 

.05 

.16 

.06 

.12 

.09 

.03 

.08 

.02 

.03 

.01 

.01 

.04 

.07 
.01 

.06 
.02 

.11 
.02 

.05 
.04 

.04 
.06 

.08 
.03 

.02 
.02 

.02 

.07 

.01 

.02 

.04 

.04 

.01 

.70 
.20 
.05 

.03 

.01 

.01 

.01 

.04 

.04 

.04 
.06 

!o6 

.05 
.05 

.06 

.05 
.06 

.06 
.08 

.05 
.05 

.05 

.06 

.01 

.02 

.65 
.49 

.02 

.02 

.05 

.03 

.05 

.09 

.09 

.07 

.OR 

.05 

.06 

.06 

.03 

.07 

.07 

.01 

.02 

.04 

.02 

.02 

.95 

.03 

.09 

.11 

.04 

.03 

.03 

.06 

.02 

.01 

.04 

.00 

.02 

.56 

.10 

.08 

.07 

.05 

.23 

.07 

.OS 

04 

.02 

.05 

.12 

.15 

.07 

.06 

.05 

1.56 

.03 

.07 

.06 

.05 

.05 

.07 

.03 

.02 

.05 

.04 

.02 

.59 

.02 

.05 

.13 

.07 

.05 

.05 

.19 

.22 

.06 

.03 

.04 

.05 

.09 

.03 

.02 

.01 

1.22 

.08 

1 

.08 

.05 

.07 

.09 

.18 

.15 

.16 

.11 

.05 

.01 

.04 
.01 

.10 
.01 

.Ufa 

.02 

1.25 
.04 

.10 

.08 

.10 

.06 

.13 

.12 

.07 

.03 

.06 

.03 

.04 

.02 

.04 

.04 

.01 

1.49 

.01 

.10 

.04 

.13 

.22 

.11 

.12 

.05 

.05 

.07 

.08 

.11 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

1.17 

-20th- 

.02 

.01 

.01 

.04 
.01 

. 

, 

.02 

/    .01 

.03 

!02 

.02 

.03 

!   .01 

.01 

.07 

i  following  Station  Index. 


Table  4-Conhnued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
FEBRUARY  1949 


A.  M  Hour  ending 

P-  M.  Hour  ending 

I 

■  I  2 

3 

«|.|. 

7    8    9 

10 

11 

12 

i   |  »  |a 

« 

5    6 

1 

,|.|. 

10   11   12 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8            // 

LOG  LICK   1  S                    // 

LONDON  POST  OFFICE 

LOUISA  LOCK  3 

MIDDLESBORO  CITY  HALL 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

OLIVE  HILL 

PIKEVILLE 

SALYERSVILLE                     // 

STEARNS 

WOLF  CREEK  DAM 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CENTRAL  CITY   IE 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

GEST  LOCK  3 

HEIDELBERG  LOCK  14               // 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8            // 

LOG  LICK   1  S                    // 

LOUISA  LOCK  3 

LUCAS 

MAYSVILLE  DAM  33                // 

MC  KINNEYSBURG                   // 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

OLIVE  HILL 

PIKEVILLE 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

SALYERSVILLE                     // 

SMITHFIELD   4  S 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

WOODBURY  LOCK  4 

ADDISON  DAM  45                 // 

ADOLPHUS   1  N                    // 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CLINTON 

CONSTANTINE 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FORDS  FERRY  DAM  50 

HALEYS  MILL 

HERNDON 

LONDON  POST  OFFICE 

LOUISVILLE  STAN  WB  AP 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

RUMSEY  LOCK  2 

UNIONTOWN  DAM  49 

ADDISON  DAM  45                   // 

ADOLPHUS   IN                    // 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1                // 

CENTRAL  CITY   IE 

CLINTON 

CONSTANTINE 

CORBIN                         6 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

.02   .01 
.01 

.01   .01 
.03   .01 

.03   .01 
.01   .01 
.01   .01   .02 
.03   .01 

.03 

.02   .02   .03 

"     -02 
A    .02   .01   .01 
.02   .04   .01 

.02   .01 

.01   .01 

■     "     " 

;01  .     -09 

.02   .01   .01 
.04   .02   .02 

•     «    2.10 

.01 

.01 
.01   .03 

.03 

.02   .06 

.02   .08 
.01   .06 

.02 

.02   .02   .01 

.01   .02 

-22 

.01  1 
.01   .03   .04 

.02 

.02 

.03 

.02   .01 
.05   .03 
.01   .14   .05 

.14   .08 

.01   .01 
.01       .01  i 

.01 

-24 

.01   .04 
.01 
.02 

.06   .05 

.04   .01 
.07 

.04 

.02 
.02   .01 

.06  .01 
.07   .02 

.04   .01 

-21 

.01   .03 

-28 

.01 
»     •     .02 

d- 

.01   .01 
.02 

.08 

.04 

.05   .01 

.14 

th" 

.03   !oi   .01 

.01 
.01 

!o2 
.01 

.01 

th~ 

.06 
.02   .11   .06 

.09   .11 

.05 

.01 

.07   .14 

.01   .01 
.05   .16   .04 

.01   .02   .02 

.07   .13 

.07   .05   .02 

.01   .04   .02 
.02   .03 

.08   .02 

.05   .05 
.03 

.08   !l2 

.03   .01 

.01   .01   .09 

.05   .03 

th" 

.01 

.04 

.08 
.04 
.01 

!o5 

.01 
.08 

.04 
.03 

.02 
.19 
.05 

.04 

.02 

.01 
.02 

.16 
.09 

.07 
.01 
.06 

.05 

.02   .01 

«     .05 

.02  .02 
.03   .01 

.06  .05 
.14  .14 
.04 

«     .16 

.01 

.07   .02 

.03   .02 

.02 

.04   .04   .04 

.02 

.01   .03   .04 

;     ;     ; 

.01 

.01   .01   .01 

.02   .02 
.01 

*     •     .16 

2 

03 
01 
02 
04 
10 
M 
02 
08 

05 
04 
02 

02 

01 

10 
03 
05 
02 
02 
03 
08 
01 

OK 
24 

28 
14 

05 
02 
02 
10 

05 
02 
08 

12 
02 
13 
08 

»:, 

03 
17 
10 

12 

16 
28 

26 

52 
.12 
.05 

.06 

FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKLIN  WATER  WORKS 
GEST  LOCK  3 
HALEYS  MILL 

HEIDELBERG  LOCK  14               // 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS  WATER  WORKS 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY                         /// 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8            // 

LOG  LICK   1  S                    // 

LONDON  POST  OFFICE 

LOUISA  LOCK  3 

LOUISVILLE  STAN  WB  AP 

MAYSVILLE  DAM  33                 // 

MC  KINNEYSBURG                   // 

MIDDLESBORO  CITY  HALL 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

SALYERSVILLE                       / 

.02   .01 

.02 

.01   .04 

.07   .02 

.04  .05 
.04  .06 
.14  .07 
.14   .03 

.10  .18 
.03   .10 

.03  .10 
.09   .01 

.06 
.01  .07 
.03   .03 

.02 
.02 

.14 
.01   .01 

.03   .11   .06 

.01   .06   .06 

-     -     - 

.03   .10   .01 
.20   .06   .05 
.03   .02   .01 
.05   .04   .05 
.08   .04   .03 
.06   .04   .02 
.01   .02   .07 
.04   .02 
.01   .01 

.06   .11   .08 

.16   .11   .10 

.02 

.07   .09   .09 

.01   .01 

.06   .01   .08 
.01   .06   .04 

.01   .02   .03 

.04   .01   .03 
.04   .01 
.05   .01   .01 
.03   .03   .01 
.06   .01   .01 
.02   .02   .03 
.06   .06   .04 

.05   .03   .01 
.07   .06   .05 

.04   .02   .04 

.05   .08   .03 

.05   .04   .05 

.02   .02   .01 

.02 

.01 

.01   .01 

.06 
.35 

]o9 
.31 

.31 

!57 
.43 

!26 
.23 

.40 

!24 
.35 
.12 

!45 
.12 

.25 
.25 

SOMERSET  HI  WAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN  DAM  49                 / 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

BAXTF.R  HARLAN  WATER  WKS 

CORBIN                         6 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

HAZARD                           / 

JENKINS  WATER  WORKS 

.04   .05 

.03   .04 

.06   .04 

.08 

.02   .01 

.12   .03 

.04 

.02   .01   .01 
.06   .01   .01 

ioi  !oi  .01 

.02       .01 
.01 

.40 
.32 
.32 
.39 
.08 
.37 
.18 

.08 
.18 

i  notea  following  Station  Index. 


HOURLY  PRECIPITATION 


TabU  4-Contlnu«d 

A.  M  Horn  •ndlng 

P  M  Koill  (ndlng 

Station 

' 

2 

3 

4 

5 

6 

7     8 

9 

10    11 

12 

> 

2 

3 

4 

.     . 



«,  |  u  |  » 

' 

UTTLK  HICKMAN  LOCK  8 

// 

.02 

.02 

LONDON  POST  OmCI 

M 

.04 

LOUISA  LOCI  3 

.03 

.01 

.02 

.06 

UTBVILU  DAM  33 

// 

MIDDLF.SBORO  CITY  HALL 

01 

.02 

NORKHKAI)  STA  TEACH  COL 

.02 

01 

.01 

.01 

.01 

.07 

OLIVE  HILL 

.01 

01 

.03 

PIBTILLI 

.01 

.02 

.06 

.01 

.02   .02 

.15 

SAl.YFRSVILLE 

//    .03 

.01 

.05 

SOMERSET  HIWAY  DSPT 

.01 

.01 

.02 

DAILY  TEMPERATURES 


Table  S-Conhnu»d 

Station 

Day  of  month 

1 

» 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11   12   13 

14 

IS 

16 

17   18 

19 

20 

21 

22 

2.1 

24 

25  26 

27 

26 

29 

SO 

31 

I 

ANCHOR 

MAX 

KIN 

32 

7 

37 
S 

44 

19 

38 
34 

34 
26 

20 

45 
19 

65 
23 

55 
34 

35 
25 

45   63 
16   33 

61 
53 

64 
49 

69 
36 

51 
28 

50   57 
21  !  30 

50 
40 

50 
37 

56 
33 

52 
36 

52 
35 

53 
35 

51   50 
32   32 

53 
27 

42 
24 

50.1 
28.9 

ASHLAND  DAM  29 

MAX 

MIN 

22 

43 

55 
18 

55 
38 

48 
33 

62 
23 

65 

67 

22 

58 
37 

53 
34 

45   69 
25   28 

70 

38 

65 
53 

72 
46 

53 
37 

55   67 
25   26 

65 

43 

62   55 
41   40 

64 
39 

60 

30 

56 

32 

57   47 
36   32 

63 
27 

57 
27 

58.1 
32.1 

BEAVER  DAM 

MAX 

MIN 

39 
0 

42 

21 

4  2 

39 
25 

62 
18 

57 
19 

66 
25 

57 

29 

26 

50  \  67 
14  |  33 

62 

69 

69 
35 

54 
27 

52   62 
20   28 

54 

51  1  58 
37   38 

53 
33 

52 
31 

56 
36 

52   55 
29  i  26 

52 
26 

43 

53.7 
27.0 

BENHAM 

MAX 

MIN 

27 

41 
17 

42 

18 

58 
22 

55 

35 

54 
24 

64 
33 

55 
25 

65 
31 

59 
45 

48   49 
20   20 

40 

67 
55 

74 
58 

68 

45 

52   53 
30   29 

59 
35 

63 
44 

60  |  70 
38   39 

66  ,  56 

36   31 

59   52 
34   31 

57   51 
33   26 

57.8 
32.9 

BEREA  COLLEGE 

MAX 

MIN 

41 
17 

41 
15 

53 
23 

48 
39 

41 

30 

63 
22 

24 

66 
25 

61 

41 

51 
32 

47i65 
17   33 

65 
56 

70 
54 

67 

53 
36 

24 

62 
37 

60 
49 

58 
47 

60 
45 

58 

54   58 
33   37 

52   53 
34   31 

58 
29 

45 
25 

55.6 
33.6 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

MAX 
MIN 

38 
2 

40 
8 

43 
21 

43 

33 

26 

61 

22 

49 
26 

63 
26 

49 
35 

46 

24 

51   65 
20   46 

64 

56 

70 
56 

68 
40 

54 

35 

53 
27 

58 
31 

54 
46 

54 
42 

57 
42 

33 

55   55 
33  !  42 

46   55 
33   32 

56 
32 

24 

52.9 
31.8 

BVRGIN  DIX  DAM 

MIN 

13 

40 

15 

49 

20 

47 
40 

44 
32 

49 
25 

23 

65 
24 

64 

38 

50 

33 

47   66 
18   31 

65 
51 

68 

51 

68 

43 

40 

55 

60 
29 

58 
47 

55 
45 

62 
42 

61 

4  5 

37   38 

54   51 
35   33 

58   47 
31   27 

55.1 
33.6 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 

40 

7 

45 

48 
23 

38 

30 

65 

22 

60 
24 

65 

26 

38 

45 
33 

50   66 
18   34 

61 

53 

71 
55 

69 
40 

55 
35 

53   59 
25  !  32 

45 

59   59  !  61 
45   41   40 

57   56 
32   34 

52   56 
33   32 

55   46 
32   23 

55  c 

CORBIN 

MAX 
MIN 

34 
22 

43 

16 

52 
21 

50 

45 

28 

63 
24 

55 

27 

64 
23 

56 

49 

26 

47 
19 

64 
36 

68 
56 

72 

55 

69 

42 

50 

32 

50 
27 

47 
28 

60 
45 

63   64   66 
46   45   37 

67 

35 

54 
35 

58   52 
31  j  31 

52 
35 

40 
24 

55.5 
33.0 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

31 

38 

43 
23 

31 

39 

24 

55 
26 

39 

21 

60 

29 

49 
34 

26 

42 
21 

61 

34 

61 
49 

64 

51 

67 

34 

46 
30 

46 

24 

60 

35 

52 

4  3 

49   52   50 

36  |  36   36 

49 
35 

50 

38 

42   43 
31   30 

54 

29 

34 

19 

48.5 
30.4 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

37 

13 

49 
22 

36 

43 

30 

64 

23 

58 

25 

66 
27 

5  7 
38 

48 
33 

48 
18 

65 
30 

63 

71 

54 

67 

42 

55 
35 

51 

24 

60 
34 

54 
45 

57   60   55 
45   40   44 

56 
35 

55 
40 

52   55 

35   31 

E 

45 
25 

55.0 
32.7 

FARMERS 

MAX 

35 
12 

8 

53 
17 

51 
36 

45 
31 

62 
20 

62  ;  65 
28  <  19 

65 
37 

32 

23 

24 

69 
51 

71 

35 

50  <   64 
25  I  25 

61 

43 

56   62   62   52 
47   41   39  |  37 

58 
31 

57   48 
35   31 

61 
29 

55 

25 

56.1 
30.6 

FORDS  FERRY  DAM  5 

MAX 

37 
16 

40 
20 

45 
28 

42 

35 

29 

26 

48  :  66 
23   33 

61 
32 

40 
31 

53   63 
23   42 

64 

43 

47 

38 

70 

37 

52 

54   63 
27   32 

41 

54 

36 

58   58 
39   39 

53 

35 

56 
43 

52   52 
32  |  32 

48   38 
35  j  25 

52.2 
32.2 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 
MIN 

37 

7 

40 
11 

48 
17 

50 
37 

45 
30 

64 
22 

64 
24 

65 
21 

66 
39 

51 

29 

45 
19 

67 

32 

66 
49 

53 

70 

40 

52 
34 

53 
25 

62 
29 

5S 

57 
4  7 

60   59 
41   39 

54  1  55 
37  \   37 

55   47 
35   33 

60   55 
28   28 

56.2 
31.7 

GREENSBURG 

MAX 

MIN 

37 
5 

44 
9 

19 

46 

42 
31 

22 

60 

65 
23 

63 

39 

35 

50 

67 
30 

66 

46 

70 

56 

69 

43 

55 

36 

53 
27 

60 

30 

56 
47 

56 

59 

42 

58 
40 

55 

35 

57 

52   55 
35  |  33 

57  !  50 
30  j  26 

55.8 
32.4 

GREENVILLE  2  w 

MAX 
MIN 

39 

7 

41 

44 
24 

43 
35 

61 

22 

57 
21 

66 

32 

61 
33 

43 
27 

51 
18 

66 
39 

64 
56 

69 
4  5 

70 
38 

32 

54   60 
24   33 

55 
46 

42 

60 
42 

57 
37 

52 
34 

55 

51  1  55 
32   29 

32 

42 
25 

54.6 
31.7 

HEADQUARTERS 

MAX 
MIN 

40 

40 

40 

43 

45 

51 

51 

62 

62 

51 

53 

56 

74 

62 

47 

51 

56   60 

60 

60 

60 

57 

50 

54 

55 

44 

48 

50 

52.9 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 
MIN 

33 

12 

51 
16 

47 
39 

4  5 
30 

64 
20 

62 
30 

65 
18 

62 

35 

48 
40 

47 
18 

64 

22 

67 
36 

65 
46 

71 
47 

53 
36 

53  i  60 
25  I  24 

58 

45 

58 

47 

62  ;  62 
44   34 

59 
38 

59 
32 

53 
36 

51 

35 

57 

29 

45 
29 

55.8 
31.4 

HENDERSON  4  SW 

MAX 
MIN 

12 

39 
17 

43 
27 

41 
32 

34 

26 

50 
23 

46 
22 

64 
31 

59 
30 

39 
28 

50 
20 

63 
41 

62 
45 

51 
37 

69 
38 

50   52   62 
27   25   35 

42 

51 
37 

36   35 

3  5 

59 
44 

52 

31 

53 
31 

47 
31 

39 
24 

51.7 
30.8 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MIN 

3S 

24 

35 
14 

42 

57 
20 

52 
35 

41 
20 

62 
25 

19 

64 
22 

58 

39 

48 
19 

49 
21 

65 

42 

69 

70   70  !  48   48 

56   42   26   25 

64 

31 

56 
49 

62   68 
44   41 

67 

38 

53 

30 

30   33 

55  |  56 
30  j  28 

55.5 
31.2 

HOPKINSVILLE  2  E 

MAX 
MIN 

35 
0 

43 

43 
20 

43 

32 

35 

27 

60 

51 
20 

66 

30 

56 
32 

29 

55   65 
18   38 

61 

70 

45 

61   53 
45   33 

53  ;  58 
25   31 

52 
37 

50   57   54   52 
42   38   40  |  28 

36 

46   57 
29   27 

49 

35 

50 
20 

52.6 
29.8 

IRVINGTON 

MAX 

MIN 

39 

7 

39 

23 

34 

40 
27 

61 

46 
22 

64 

31 

55 

33 

43 
30 

49   66 
18   38 

66 
54 

68 
47 

68   55 

38   29 

51   61 
23   34 

51 
45 

52   60   54   55 
40   37   35   34 

53 

51   52 
32   31 

50 
27 

42 

23 

52.8 
30.9 

LEITCHFIELD 

MIN 

35 

10 

40 

45 
23 

34 

40 
29 

62 
22 

55 

22 

63 

26 

57 
33 

30 

48   65 
18   35 

61 
50 

68 
49 

67   52 
37   31 

51   59 
24   32 

54 
45 

53 
42 

58   56   53 
40   38   32 

53 
40 

50   52 
32   31 

53 
30 

41 

52.8 
31.0 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

34 

34 
11 

45 
22 

43 

31 

40 
27 

60 
25 

42 
24 

63 
28 

50 

37 

43 
22 

44   64 
17   33 

63 
51 

65 
54 

66 
36 

51 
32 

47   59   53 
24   33   45 

s 

58   52   50 
39   35   35 

53 

38 

48   46 
32   30 

55   34 
30  f  20 

50.4 
30.8 

LOUISVILLE  STAN  WB  AP 

MAX 

MIN 

36 
10 

38 
11 

45 
22 

32 

37 

62 
24 

24 

65 
29 

52 
37 

43 

25 

47   65   63 
21   36   52 

69 

69 

52 
31 

50   62   52   49 
26   35   46   40 

55   54   52 
40   36  |  37 

54 

44   50 
33   32 

51   33 
31   22 

51.2 
31.5 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAX 

MIN 

34 

18 

38 

20 

45 
26 

4  2 
31 

37 
30 

59 
27 

25 

65 

31 

53   42 
39   28 

48   66   64   68 
27   40   52   45 

70 

39 

52   50   62   52   50 
35   31   38   49   41 

55   54   53 
42   38  i  39 

55 
42 

42   50 
33   34 

50   31 
31   23 

51.0 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

38 
8 

IS 

43 
24 

3  5 

28 

54 

51 

18 

6,5 
26 

29   28 

55   64   61   54 
20  ; 42  |  45  j  39 

54 
39 

53   57   61  !  57   58 
28   24   28   42   33 

66  :  64  !  53   55 
38   41   31   44 

53 
31 

57 
31 

55 
33 

38              53.4 
23             1  30.4 

MADIS0NVILLE  1  SE 

MAX 
SIN 

40 
9 

43 

43 
21 

42 
3  5 

3  b 
29 

61 
21 

51 

20 

66 
27 

60  J  42 
31  I  32 

50  '  66   63  ;  68 

18   39   51   43 

57   60   53   62  ,  52   50 
39   30   25   29   43   40 

61   54   52   56 
41   37   34   41 

54 

32 

56 
32 

53 
30 

39 
25 

53.2 
30.9 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MiN 

28 

4 

37 
6 

40 

11 

46 

35 

43 
30 

44 
18 

63 
23 

46 

24 

65  i  48 

37   34 

45  ;  50   66  !  62 

26   27   49   55 

70   51   55   52   59   53 
49   33   24   29  !  46  i  44 

56   57   55   55 
41   40   32   37 

54 

32 

42 

11 

57 
23 

51.9 
31.0 

IMAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

33 
8 

39 
8 

46 

15 

43 

36 

45 

31 

61 

22 

55 

64 
20 

56 

3  6 

4  6 
30 

45 
23 

65 

63 
47 

63 

52 

68 

50 

32 

48 
25 

62 

54 
42 

53 
42 

40 

58 
39 

3  7 

54 
31 

52 
34 

45 
32 

27 

52.8 
30.9 

I  following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 

FEBRUARY  1949 

Table  5-Conhnued 

Day  of  month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11  |  12 

13 

14 

15 

16 

17  !  18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

1IIDDLESB0R0 

MAX 
MIN 

25 

49 
19 

50 
24 

55 
41 

55 

31 

64 

25 

59 
36 

62 
25 

65 
49 

57 
42 

51   63 
20   30 

71 

49 

74 
61 

74 
53 

55 
46 

56 
30 

60 
30 

56 
44 

67 
50 

69 
40 

69 
49 

65 
37 

57 

36 

55 
14 

61 

30 

57 
37 

46 
28 

59 
36. 

I 

HOUNT  STERLING 

MAX 

MIN 

35 
14 

41 

13 

50 
22 

48 

39 

44 

31 

61 
25 

58 
21 

63 
26 

" 

48 

33 

45   64 

21   32 

65 

51 

64 

55 

68 

43 

58 
35 

4  9 
25 

61 
31 

56 
46 

55 

45 

60 

40 

59 
44 

50 
35 

55 
37 

55 
33 

49 

36 

58 
30 

49 
27 

54 
33. 

2 

MURRAY 

HIM 

40 

5 

45 
13 

25 

25 

41 
30 

25 

52 
21 

73 
29 

61 

47 

31 

56   66  1  63  1  70 

21  |  44   55   45 

70 
30 

50 

34 

57 

27 

60 
36 

55 

14 

63 
42 

60 
4  3 

55 

30 

30 

54 
32 

61 
33 

57 
35 

40 
24 

55 
31 

5 

2 

OKENSBORO 

MAX 
MIN 

40 
5 

43 
9 

41 
24 

39 

33 

33 
26 

53 
23 

47 
21 

65 
29 

60 
30 

43 

29 

50   65 
20   37 

60  i  56 
48   40 

62 
40 

50 

28 

51  i  62 
24   30 

54 

50 
3  3 

60 

35 

54 
36 

50 

34 

40 

51 

30 

57 
29 

50 

30 

40 
23 

51 
29 

5 

PADUCAH  NO  5  FIRE  STA 

MAX 

MIN 

30 

37 

43 

43 

37 

60 

49 

68 

47 

43   56 

66  I  65 

70 

54 

52   58 

54 

54 

56 

66 

54 

54 

56 

46 

58 

48 

52 

7 

PRINCETON 

MAX 

MIN 

4  0 
21 

44 
9 

21 

41 
35 

35 
23 

63 
23 

50 
18 

69 
24 

59 
31 

45 
20 

53   66 
15   39 

64   70 
46   43 

71 
39 

56 
34 

54   63 

22   29 

55 
42 

53 
40 

62 

4  0 

55 
38 

53 

36 

55 
41 

S3 

31 

58 
29 

24  , 

54 
30 

5 

RICHMOND  TEACHERS  COI. 

MAX 
MIN 

36 
13 

38 
12 

4? 
21 

46 

38 

42 

29 

63 

22 

57 

24 

64 

23 

59 
39 

46 

32 

46   64 
16  |  25 

65   68 

53   53 

67 

42 

54 
34 

48   60 
22  |  23 

56 
4  5 

54 

45 

59 
40 

57 

45 

52 

34 

54 

35 

51 

32 

57 
30 

56 
30 

44 

24 

54 
31 

0 

5 

RUSSE1.LV  ILLE 

MAX 
MIN 

28 

35 
10 

40 
15 

45 
38 

11 
30 

38 
25 

61 
24 

45 
25 

64 
38 

48 
32 

50   56 
20   23 

66   66 

50  j  51 

70 

65  j  52  j  50 
37   29   30 

59 
41 

53 
47 

4  3 

57 

44 

56 
34 

52 
35 

53 

32 

42 
33 

55 
35 

57 

52 
31 

7 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
KIM 

37 
2 

38 

45 
20 

45 

35 

40 
30 

20 

59 

24 

63 
23 

62 

35 

48 
31 

48  ]  63  j  62   68 
16   32   50   51 

67 

38 

53   50   59 
31   22   31 

56 
45 

54 
43 

38 

58 
40 

52 
35 

53 
39 

52 
32 

31 

50 

29 

43 
23 

53 
30 

5 

SCIENCE  HILL 

MAX 

MIN 

35 

42 

15 

47 

22 

47 

39 

42 

26 

63   56 
20   27 

65 
24 

58 
43 

46 

38 

49   65   65  j  70 

18   34   52   54 

69 
43 

52   51   60 
38   26  I  27 

55 
43 

47 

61 

60 

44 

57 

57 
38 

52 
36 

55 
30 

54 
33 

24 

54 
33 

2 

SCOTTSVILLE 

MAX 

MIN 

39 
8 

44 

12 

47 
28 

46 
39 

4  3 
31 

65 

56 
25 

65 
28 

64 
40 

47 

52   66   65   74 

17  j  40  j  48   55 

68 

54 

39 

36  i  58 
27  j  34 

55 
47 

55 

64 
40 

63 
38 

57 

32 

58 
42 

53 

34 

57 

32 

54 
37 

47 
26 

33 

8 

SHELBYVILLE  2  W 

ma;-. 

MIN 

35 
5 

38 
6 

43 
19 

42 
34 

2.'-; 

62 

22 

58 
21 

64 

25 

61 

34 

47 

31 

45  |  64   62  1  63  1  68 
17  i  32   46   51   37 

51 
30 

49  |  62 
22  1  30 

55 
44 

53 

57 

38 

56 
41 

52 
35 

55 
38 

53 
32 

49 
31 

55 
28 

49 
23 

53 
30 

I 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 

MIN 

36 

29 

42 

55 

48 
40 

46 
39 

65 

48 

34 

65 

33 

65 
30 

46   49   66   69   71 
31   28   29   55 

70 

39 

53  ;  50 
30   28 

64 
29 

55 

59 

43 

63 

61 

39 

51 

59 
35 

40 

34 

49 
33 

59 
27 

55 
34 

9 

WILLIAMSBURG 

MAX 

36 
23 

46   49 

15  |  17 

54  !  48 
38   30 

62 
23 

60 

32 

63 
20 

60 

38 

55 

50   63   70   79 
15   40  1  43   50 

71   68 
51   44 

55  !  60   57 
25   29   43 

65 
45 

67 

42 

70 

46 

65 

35 

58 
35 

57 
40 

56 
31 

55 
35 

46 
25 

58 
33 

8 
9 

WILLIAMSTOWN 

MAX 
MIN 

31 
10 

33  |  42 
15   20 

44 

3  5 

38 
25 

57 

24 

56 
21 

61 
27 

60 

36 

44 
30 

38  !  62   58   61 

20   31   48   49 

65  i  45 
37  |  30 

45  j  55 
22   31 

55 
45 

55 
43 

52 
38 

51 

40 

48 
|  35 

51 

35 

51 

31 

41 

29 

56 
27 

52 

30 

3 
6 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 

29 

13 

38   47   50 
14   16   22 

47   46 

29  1  24 

67 

24 

53 

22 

67 
24 

55 

42 

50  i  55  |  70   69 
20   24  |  51   53 

74   61 

59   43 

55  !  55 
28   28 

62 

4  8 

5  7 

63 

4  6 

66  j  66 
41  1  39 

60  {  61 
39  1  36 

36 

58  1  53 

35J28 

56 

.0 

following  Table  2. 


REFERENCE  NOTES 


amber  column  of  the  Station  I 
Lcatlon  of  numbers  within  a  S 

the  June  and  December  issues 

ire  not  listed  in  the  tables, 
a  this  issue. 

n  this  bulletin  are:  Temperat 


As  of  January  1,  1949, 
temperatures  below  32° 

after  January  1,  1949, 


in  Table 
in  Table 


it  values  below  32°F.  and  relati 
3Xpressed  with  respect  to  water 
date.  Therefore,  these  hygro  me 


Table  4. 
id  recording  gages.  Traces  ar 
m  non-recording  gages,  unles 
are  for  the  24  hours  ending 


jtherwise  indi 


at  ion.  See  the 


No 


Precipita 
gage. 
Adjusted 
Water  equ 


Static 


an  measured  at  6-hourly  intervals 

a  full  month. 
alent  of  snowfall  wholly  or  parti 
lo  of  1  inch  water  equivalent  to 

days  of  record  missing;  see  Tabl 

ipped  with  recording  gage  only, 
cipitation  station.  Precipitation 
egular  intervals,  will  be  published  in 


age  precipitat 

at  irregular 
e  of  this  publ 


tlon  Price:  15ii  per  copy; 
Correspondence  regarding 
Records  Processing  Center,  1300  U. 


r.  (Yearly  subscription 
ns  should  be  a 
Court  House,  Chicago 


STATION  INDEX 


VRUAn    MS 


Station  * 


fill 


looutilij  n  cm 


MAMMOTH  CAVI  PARI 


HEADQUARTERS 


I  CORPS  OF  ENGIKEER8 


/ 


7U 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

CHARLES  SAWYER,  Secretary 
WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chiel 


S£P  1  2  1949 


CIJMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 


MARCH  1949  3EP  9    m> 
Volume  XLIV  No.  3 


NAT. 
HIST. 


CHICAGO:  1949 


KENTUCKY  -  MARCH  1949 
E.  E.  Unger,  Section  Director  -  Louisville 

GENERAL  SUMMARY 

The  abnormally  warm  weather  of  the  past  two  months  gave  way  to  a  March  with  widely  varying 
temperatures.  Near  normal  temperatures  for  the  first  10  days; very  cool  for  the  next  decade 
with  a  final  period  of  above  normal  readings  to  bring  the  monthly  average  only  slightly 
below  the  normal .Rainfall  was  slightly  above  normal,  however,  an  equable  distribution  over 
the  month  permitted  normal  runoff  in  the  streams  with  no  flooding  reported.  These  frequent 
rains  also  kept  the  soil  wet,  with  outdoor  farm  activities  further  retarded. 

Rainfall  distribution  over  the  state  was  in  rather  regular  progression  from  west  to  east, 
with  amounts  in  excess  of  6  inches  confined  to  the  western  third  of  the  state.  The  least 
monthly  falls  were  recorded  in  extreme  eastern  counties. 

Some  farm  work,  principally  plowing  and  preparation  of  tobacco  seed  beds,  was  accomplished 
early  in  the  month,  with  little  outdoor  farm  activity  possible  from  the  10th  to  20th  due 
to  frequent  rains  and  wet  soil.  Fruits  and  fall-sown  crops  were  benefited  by  this  period 
since  it  checked  the  abnormal  growth  of  previous  warm  months. The  above  normal  temperatures 
of  the  least  decade  brought  rapid  development  of  fruit  trees, with  peaches  and  pears 
generally  in  full  bloom  in  southern  counties  at  the  end  of  the  month.  Plowing  was  resumed 
in  most  sections  during  this  period,  with  planting  of  tobacco  seed  beds,  gardens,  and 
grasses  the  principal  field  work  accomplished.  Pastures  were  improving  rapidly  at  the  end 
of  the  month  with  some  relief  to  those  feeding  stock. 

TORNADO 

A  tornado,  apparently  of  the  "bounding"  type,  struck  several  southwestern  counties  on  the 
evening  of  the  26th.  The  length  of  its  path  was  about  5  1/2  miles  on  the  border  between 
Marshall  and  Calloway  counties  and  2  miles  in  Muhlenberg  county. Four  persons  were  reported 
seriously  injured,  with  total  damages  to  buildings,  crops,  and  livestock  estimated  at 
$45,000. 

TEMPERATURE 

The  mean  temperature  for  the  state  was  45.8°,  which  is  0.7°  below  normal  for  the  month. 
The  monthly  mean  temperatures  ranged  from  49.3°  at  Middlesboro  to  41.9  at  Maysville. 
The  highest  temperature  recorded  in  the  state  was  86°  at  Williamsburg,  on  the  26th,  and 
the  lowest  10°  at  Hindman  on  the  16th. 

PRECIPITATION 


The  average  precipitation  for  the  state  was  5.17  inches,  which  is  0.41  inch  above  normal 
for  March.  The  total  amounts  recorded  at  various  stations  ranged  from  8.58  inches  at 
Henderson  to  2.26  inches  at  Greenup  Dam.  The  heaviest  rainfall  reported  in  any  one  day  was 
3.09  inches  at  Lovelaceville  on  the  26th.  The  monthly  average  of  snowfall  was  1.1  inches 
or  0.7  inches  more  than  normal.  The  greatest  monthly  amount  was  6.0  inches  at  Lovelace- 
ville; the  least  a  trace  at  several  stations.  The  greatest 
inches  at  Lovelaceville  on  the  15th. 
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.03 

.30 
.04 
.3' 

4.99 

3.20 

T 

.2! 

T   ]      .2- 

.10 

T 

LOUISVILLE   BOWMAN  FLD 

I 

.0! 

H  •* 

.01 

.71 

.05 

.74 

1.1a    .02 

LOUISVILLE   STAN   WB   AP 

z 

T 

.09 

.01 

.07 

1.45      .47 

T 

T 

.06 

.04 

.88 

.10 

T 

.82 

T 

T 

j-a  -si 

.34 

.03      5.65 

LOUISVILLE   WB  CITY 

R 

T 

'l8 

!02 

.06 

1.32      .42 

.13 

IlO 

.03 

.20 

.10 
.30 

T 

T10 

182 

T 

T 

1.66:      .04 
3.09 

.35 

7.30 

MAD1S0NVILLE 

R 
R 

.06 

.04 

.22 
.12 

1    58        17 

!l2 
.21 

.04 

!20 

1.33 
.81 

.26 
.02 

.44 

.26 

:S 

.40      .75 
2.28      .02 

.22 
.47 

.01      5.28 

MADISONVILLE      1   SE 
MAMMOTH   CAVE   PARK 

.05 

T 

.781  1.20 
.67      .7! 

.13 
.02 

f2 

.02 

.18 

l.ll 

ii' 

.06 

ii 

:5a1:  £ 

T 

.53|     6.79 
.43      5.49 

MANCHESTER 

.35 

.Ill      .33 

.06 

.20 

.22 

l!8( 

T 

.50 

6'.01E 
.42!     3.33 

MAYFIELD      2   S 
MAYSVILLE   DAM   33 

z 

T 

.07 

.45 

.OS 

.50      .68 

.01 

!l0 
.03 

T 

.46 

!3< 

.05 

■.ot 

.12 

u.lt\  x:bo 

.05 

MC   KINNEYSBURG                    R// 

.16 

.24 

! 39      ! 23 

.12 

.37 

2lo< 

:" 

.18 

.70       .27 
-694 

.04 

.24      4.68 

MIDDLESBORO   CITY  HALL 

R 

!o< 

.40      .8C 

.05 

!o5 

l'.OI 

.42 

•" 

4  i 

.70      4.59 

MILLERSBURG                           R// 

.li 

!i: 

.07 

.o: 

.o: 

.90 

.41 

.32 

.301      .42 

|     4.30 

MILLERSTOWN 

.62      .8( 

T 

.01 

.OS 

.21 

.12 

.67 

•  Sll   1.37 

.371     5.67 

MOREHEAD   STA   TEACH  COL 

I 

.3! 

.07 

.01 

.22 

:s8 

MUNFORDV1LLE 

T 

.74 

!s|      '.«'( 

T 
.04 

T 
.40 

!65 

.02 

!3' 
.30 

:d  :S 

.02 

5.96 

ONEONTA   DAM   35 

T 

T 

.1! 

.31 
.31 

T 

.23      .3! 

.is)    %i 

1.15   1.35 

2.0: 

.OS 

T 

T 

.0( 

.0! 
.1< 

.2: 

T 

.7! 
.4< 

.11 

T 

.35 

T2, 

.6< 

T1' 

lii 

.90   l".9i 

T 

T 

.36 

.11 
.87 

4^0 
3.85 

OWENSBORO   DAM   46 

!o! 

i.os  1.4: 

T 

.0' 

T 

1I2I 

!25 

.80 

PADUCAH   NO   5   FIRE   STA 

.0! 

1.0' 

&i  i  o; 

.0, 

.0! 

.0! 

.49 

.7' 

.25 

7.30 

PAINTS?/08   NlniSI:RY 

I 

T 

T° 

.13 

lUa    !* 

.10      .41 
.01        .4! 

.1( 

'o9 

!o< 

.0' 

.0! 
.0! 

.1C 
l.OC 

.61 

.15 

T 

.51 

.03 

.46 

.52 

:»9 

4.50 

PINEVILLE 

T 

.11 

T 

.01 

.01 

1 .9- 

.01 

.07,      Si 

PLEASUREVILLE      2   S 

2.3: 

Table  3-Contlnued 


DAILY  PRECIPITATION 


18      19     20     21      22      23 


PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 

RATWICK 

RICHMOND   TEACHERS   COL 

RUHSEY   LOCK   2 


SADIEVILLE   WATER 


SALYERSV1LLE 


SMITHFIELD 


SUMMER   SHADE   SUBSTA 
TATHAM   SPRINGS 
TAYLORSVILLE 
TOHPKINSVILLE 


UNIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK 
VANCEBURG   DAJI   32 


IILLIAMSBURG 


■it    1.-.1.1 


HOURLY  PRECIPITATION 


*- 

A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

1 

■M- 

.|.|. 

,|.|. 

.  |  n  |  . 

,|.|. 

•  l.l. 

7    8    9 

10    11    12 

NOREHEAD  STA  TEACH  COL 

GEST  LOCK  3 
SNITHFIELD  4  S 

ADDISON  DAN  45                 // 

BENTON  1  SW 

CARROLLTON  LOCK  1               // 

CENTRAL  CITY  1  E 

CLINTON 

CONSTANTINE 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

.05   .01 

.01 

.01     -* 

-41 

-51 

,t- 
h- 
h- 

.06 

.03 

.01 

.29   .11   .18 
.02   .05 
.01 

.02 

.03 
.06 

.01 
.01 
.64 
.07 
.01 

.01 
.02 

.12   .09   .02 

.01   .01   * 

. 

. 

.05   .01 

.02   .01 

!03 

FORDS  FERRY  DAN  50 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  NILL 

KENTUCKY  DAN 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LOUISA  LOCK  3 

LOUISVILLE  BOWKAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MADISONVILLE 

NC  KINNEYSBURG                  // 

NILLERSBURG 

NOREHEAD  STA  TEACH  COL 

OLIVE  HILL 

OWENSBORO  DAN  46 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

RUNSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

SMITHFIELD  4  S 

TATHAN  SPRINGS 

UNIONTOWN  DAN  49                // 

WOODBURY  LOCK  4 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

BEREA  COLLEGE 

CARROLLTON  LOCK  1               // 

CORBIN                            6 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDNONTON 

ELENINGSBURG  POST  OFF 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  HILL 

.25      .18 
.02 
.10 

.06 

.45 

.02 

!06 

.03   .05 
!05   .09 

.04   .07 
.04   .05 
.06   .04 
.03   .03 

.08 
.07 
.04 

!09 
.10 
.06 

!l2 

!l9 
.07 
.04 

03   .04 
.04 

.06 

.07   .01 
.01 

.03        .01 

-6 

.01 

h- 

.01   .01 

.01        .01 

.01   .02 

.28   .12 
.11 

.02 

.40 

.11 
.03 

.05 
.07 
.09 
.01 

]o6 

.01 

•     •     .09 

.01   .04 

.01 

•     •     .08 
.01        .03 

.01 

.07 

.02 

.01   .04 

.06 

.02 
.28   .02 

.04   .02 

.02 

.07 
.02 

HEIDELBERG  LOCK  14              // 

05   01   01 

.10 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY                          // 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8           // 

LOGLICK  IS                      // 

LONDON  POST  OFFICE 

LOUISA  LOCK  3 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MAYSVILLE  DAM  33                // 

HC  KINNEYSBURG                  // 

NIDDLESBORO  CITY  HALL 

NOREHEAD  STA  TEACH  COL 

OLIVE  HILL 

PIKEVILLE 

.03 

!30 
.09 
.15 
.22 

.01 
.02 
.04 
.10 
.24 
.04 
.15 
.32 
.36 

.01 
.01 
.02 

.08 
.12   .10   .01 

.15 

.26   .04   .02 

.22   .09   .04 

.01 

.01 

.02        .06 

.01 

.01   .04 

.02   .02 
.04 

SALYERSVILI.E                    // 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

UNIONTOWN  DAM  49                // 

WOLF  CREEK  DAM 

JENKINS  WATER  WORKS 

.02   .02 

.03   .02 

.02   .02 

.01   .09 

.02 

.06   .08   .01 

.01   !o2 

.03   .08   .02 

.01 

.03 
.01 

.01   .01 
.03 

-7 

h- 

.21 
.04 

!o4 
.04 
.24 

.02 

l'«l'l.  *  <  'outtnu«d 


HOURLY  PRECIPITATION 


A  M  Houi  .ndlna 

P  M  Houi  lading 

SUttoo 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4    S 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

-fl 

th- 

ADDISON  DAM  45 

.02 

.o: 

.09 

uoLPaua  i  n 

// 

"1 

.03 

02 

.01 

.  1  1 

BENTON  1  SW 

.09 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

.03 

II' 

OH 

CARROLLTON  LOCK  1 

// 

01 

.04 

.(>: 

.12 

CENTRAL  CITY  1  E 

.o; 

.11 

CLINTON 

.01 

,01 

at 

CORBIN 

1 

0? 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

.02 

.03 

.07 

.it 

.23 

EDMONTON 

.02 

.02 

.01 

01 

FORDS  FERRY  DAM  50 

.(Mi 

.04 

.02 

,0< 

.16 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

.01 

.08 

.051  .14 

GEST  LOCK  3 

0  1 

.01 

01,     OH 

HALEYS  MILL 

.01 

.03 

.05 

.03   .12 

HF.RNDON 

,0B 

.03 

.02   .10 

HODCENVILLE  NAT  PARK 

.03 

.05 1  .08 

KENTUCKY  DAM 

.10!  .10 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

.02  1  .02 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

// 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

.03 

.0? 

.05 

LOUISVILLE  STAN  WB  AP 

.01 

.04 

OS 

.07 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

.02 

.04 

.06 

.OS 

.22 

MADISONVILLE 

.01 

.05 

.02 

AM 

.12 

MUNFORDVIU.E 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

RAYWICK 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

SMITHFIELD  4  S 
STEARNS 
TATHAM  SPRINGS 

.02 
.03 
.04 
.02 

.06 
.01 

.11 
.03 
.07 
.16 
.16 
.04 

TOMPKINSVILLE 
UNIONTOWN  DAM  49 
WOLF  CREEK  DAM 

// 

.01 

.01 

.01 
.02 

.09 
.12 
.04 

WOODBURY  LOCK  4 

.01 

.03 

-9 

h" 

ADDISON   DAM  45 

// 

.07 

.10 

.13 

.12 

.21 

.22 

.09 

.02 

.06 

.03 

01 

35 

25 

.23 

1.89 
.82 
.47 
.12 

1.05 

.07 

.03 

.01 

.10 

.07 

.03 

8ARBOURVILLE  WATER  WKS 

.02 

.01 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 
BENTON  1  SW 
BEREA  COLLEGE 

.05 
.01 

.03 

.08 

.06 

.05 
.03 

!o2 

.07. 

.05 

.01 

.04 

.03 

.02 

.04 
.01 

.12   .32 

.26 

.05 
.01 
.20 
.01 

.08 

.03 

.03 

.03 

.06 
.01 

.30 

.14 
.02 
.30 

.05 
.02 
.17 

.85 
l!46 

CARROLLTON  LOCK  1 
CENTRAL  CITY   1  E 
CLINTON 

// 

.07 
.03 

.11 

.05 

.07 
.03 

.06 

.11 
.09 

.06 

.08 
.05 

.03 

.16 

!o3 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

CORBIN 

. 

.01 
.01 

- 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

.07 

.07 

.07 

.01 

.06 

.02 
.06 

!o7 

.13 

.01 
.06 

.01 
.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.05 

.01   .01   .01 

.23 
1.70 
.96 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

.10 

.05 

.02 

.02 

.06 

.09 

.06 

.04 

.15 

.17 

.03 

.01 

.01       .01 

.05 

.09 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

.05 

.07 

.05 

.10 

.09 

08 

03 

05 

01 

01 

.01 
.31 

* 

* 

* 

.90 
1.09 
.23 
.37 
1.03 
1.22 

l!08 
.76 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

// 

.02 
.01 
.01 

.03 
.03 
.01 

.05 

!o2 
.03 

.09 
.02 

.01 

.02 
.02 

.08 
.02 

.09 
.03 

.02 

.03 

.03 

.01   .15 

.09 

.02 

HODGENVILLS  NAT  PARK 
JENKINS  WATER  WORKS 
KENTUCKY  DAM 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LIBERTY 

// 

!o5 

.12 

.03 

.02 
.11 

.07 
.03 
.07 

.03 
.06 

.04 
.03 

.10 
.06 

.02 
.09 

.08 
.06 

!o6 

.09 

.02 
.07 

.11 
.06 

.02 
.10 
.04 
.03 
.03 

.05 
.03 

.03 

.02 
.05 

.05 

!o5 

.05 

.05 

.01 

.01 
.02 

.03 

.01 
.03 

.01   .01 
.01 

.09   .10 

.17 
.30   .09 

.01 
.01 

!l5 

.27 

.01 

.11 

:?5 

LOGLICK  1  S 

// 

.02 

.04 

.06 

.07 

.06 

.04 

.03 

0  4 

.06 

07 

02 

'  17 

70 

.01 

.08 

.45 
.38 

LOUISA  LOCK  3 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.05 

.05 

.02 

.05 

.10 

.03 

.01 

.01   .01 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

.08 

.09 

jj 

07 

01 

04 

.01 

.01   .02   .01 

.02 
.04 

.36 

.14 
.18 

!o7 
.05 

.25 
.39 
.38 

.02 

1.20 
1.45 
1.32 
.83 
1.58 
.08 
.56 

LOUISVILLE  STAN  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO  CITY  HALL 

// 
// 

!o5 
.08 
.03 

.04 
.08 

!o6 

.01 

.08 
.08 

.02 

.07 

.09 
.10 

.05 

.04 

.13 
.12 
.05 

.03 

.10 
.06 
.08 
.10 

.04 

.12 
.05 

!o5 

.07 
.03 
.06 

.02 

.07 
.07 
.19 
.03 

.02 

.02 

.01 
.03 

.04 
.03 
.02 

.03 

.01 
.01 

.08 

.02 

.04 
.03 

.01 

!oi 

.10 

.11 
.43 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

OLIVE  HILL 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

» 

.05 

.03 

.07 

.01 
.05 

.04 
.01 

.07 

.09 
.05 
.03 
.07 

.04 

.01 

.08 

.04 
.01 

!o3 
.03 
.06 

.03 
.03 
.05 
.75 
.07 
.01 
.05 
.02 

.01 

.09 

.06 
.06 
.04 
.17 
.03 

.19 

!09 

.07 

!oi 

.18 
.02 

.06 
.05 
.06 
.04 

.05 

.06 
.07 

.07 
.18 
.01 

!oi 

.04 
.09 

!o7 

.02 

.05 

.04 
.12 

.02 

.05 

!o4 
.01 

!03 
.07 

.04 
.01 

.02 

.01 
.08 
!06 

.07 
.02 
.01 

.01 

.18 
.08 

.05 

.04 
.04 

.01 

.01 

.07 
.17 

.01 
.03 

.01 
.02 

.04 
.07 

.01 

.01 

.05 
.06 

.01 

.03 

.05 

.02 

.12 
.27 

.01 

.30 
.30 

.01 

.01 
.21 
.24 

.06 

.03 
.32 

.10 

!27 

.54 
.33 

2^28 

.16 
1.49 
.36 

.72 

.67 
1.09 

UNIONTOWN  DAM  49 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 

.04 
.07 
.02 

.06 
.04 
.04 

.12 
.03 
.04 

.05 

.10 
.01 

.05 
.08 
.08 

.03 

.04 
.04 

.07 

.16 

.18 

.05 

■10 

fo- 

.22   .13 

.12 
.30 

.33 

.28 
.09 

.25 
.07 

2.03 
.80 
1.20 

ADDISON  DAM  45 
ADOLPHUS  1  N 

// 

.07 

.12 

.01 

.03 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.30 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 
BENTON  1  SW 

.01 
.02 

.03 

.07 

.04 

.03 

.01 

.23 
.12 

BOWLING  GREEN  WB  AP 
CARROLLTON  LOCK  1 

.01 

.02 

.04 

.01 

.01 

.09 

CENTRAL  CITY  1  E 
CLINTON 

.02 

.03 

.05 

.01 

.02 

.12 

CONSTANTINE 
CORBIN 

.01 

.01 

.08 

.14 

.01 

.01 

.01 

2.11 
.27 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

.02 

.02 

.01 
.06 
.01 

.01 

.01 

.07 
.03 

.04 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01   .01   .01 

.27 
.12 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

.06 

FORDS  FERRY  DAM  50 

.54 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

* 

* 

* 

' 

.94 

.94 

I  following  Station  I 


Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
MARCH    1949 


Station 

A.  M.  Horn  ending 

P.  M.  Houi  ending 

I 

1     1 

1 

2 

3 

4| 

.|. 

,|. 

9 

10 

11 

12 

l|,|, 

4    5    6 

7 

8    9 

10 

11 

12 

GEST  LOCK  3 

.30 

.14 

.01 

.03 

.04   .03 

.02 

.01 

.58 

HALEYS  HILL 

.05 

.05 

.01 

.04 

.01 

.01   .03 

.01 

.02 

.02 

.25 

HAZARD 

// 

.01 

.05 

.04   .05 

.14 

.37 

HEIDELBERG  LOCK  14 

.02 

.01   .01 

.02 

.07 

HERNDON 

.02 

.02 

.01 

.04 

.01 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

.01 

.01   .01 

.01 

JENKINS  WATER  WORKS 

.06   .11 

.10   .05 

.11 

.10   .05 

.01   .01   .01 

.01 

KENTUCKY  DAM 

.06 

.06 

.02 

.03 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

.20 

.03 

.03 

LIBERTY 

.01 

.02 

.01 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

// 

.08 

LOGLICK  1  S 

// 

.07 

.13 

.03 

.01   .01 

LONDON  POST  OFFICE 

.04 

.04 

LOUISA  LOCK  3 

.07 

.03   .01 

!39 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

.31 

.03 

.02 

.03 

LOUISVILLE  STAN  WB  AP 

.38 

.01 

.04 

.01 

.01   .01 

.01 

LOUISVILLE  WB  CITY 

.27 

.02 

.03 

.01 

.03   .02 

LUCAS 

.01 

.01 

.01   .03 

.01 

.07 

MADISONYILLE 

.02   .02 

.17 

MAYSVILLE  DAM  33 

.02 

.26 

.02 

MC- KINNEYSBURG 

// 

.30 

.32 

.03 

MIDDLESBORO  CITY  HALL 

.42 
.42 

MILLERSBURG 

.20 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

.15 

.15 

.03 

OLIVE  HILL 

.05 

.04 

.24 

.04 

.01 

OWENSBORO  DAM  46 

.03 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

.02 

.01 

.01   .14 

]07   .05 

.16 

.07 

.08   .03 

.01 

.65 

RAYWICK 

.13 

RUMSEY  LOCK  2 

.01 

.02 

.02 

.03   .02 

.01 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

.09 

SALYERSVILLE 

// 

.04 

.03 

.01 

.01 

SMITHFIELD  4  S 

.36 

.08 

.01 

.03 

.01 

.03 

.02 

SOMERSET  HI WAY  DEPT 

.03 

!l6 
.22 
1.13 
.48 
.08 
.08 

STEARNS 

.04 

.01 

.01   .02 

.01 

.02 

TATHAM  SPRINGS 

.05 

.02 

.01 

.12 

TOMPKINSVILLE 

1  .13 

UNIONTOWN  DAM  49 

// 

.11 

.09 

.10 

.04 

.02   .03 

.03   .06 

WOLF  CREEK  DAM 

.02 

.01   .01 

.02 

'.01 

WOODBURY  LOCK  4 

.01 

.04 

-12th- 

FORDS  FERRY  DAM  50 

.02   .04   .05 

.11 

HALEYS  MILL 
MILLERSBURG 

.01   .06 

.07 
.02 
.03 
.01 

PADUCAB  SCS  NURSERY 

.02   !oi 
.01 

UNIONTOWN  DAM  49 

// 

WOODBURY  LOCK  4 

-13 

th- 

BENTON  1  SW 

.01 

.06 

.02 

15 
13 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

.05 

.05 

.01 

.01   .02 

CENTRAL  CITY  1  E 

.01 

.07   .05 

CLINTON 

CONSTANTINE 

.01 

10 
16 
35 
04 
10 
12 

FORDS  FERRY  DAM  50 

.04 

.03 

.01 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

.02 

.03 

.02 

.    *     .35 

HALEYS  MILL 

HERNDON 

.04 

KENTUCKY  DAM 

.04 

.02 

LUCAS 

.02 

.08   .02 

MADISONYILLE 

.01 

.07   .12 

.01 

03 
09 
05 
10 

MILLERSBURG 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

.03 

.03 

RUMSEY  LOCK  2 

.02 

UNIONTOWN  DAM  49 

.04 

.01 

.01 

WOODBURY  LOCK  4 

.04 

.02 

.02 

.03   .02 

-15 

th- 

ADDISON  DAM  45 

// 

.03 

.01 

.04 
.05 

ADOLPHUS  1  N 

.05 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

.01   .03 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

.03 

.01 

.01 

BEREA  COLLEGE 

.01 

.01 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

.02 

.01 

!o3 
.06 

CARROLLTON  LOCK  1 

// 

.03 

CLINTON 

•     .06 

CORBIN 

6 

»     .07 

DAVELLA 

.05 
.06 
.10 
.05 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

.01 

.01 

.02 

EDMONTON 

.01   .01 

.02   .01 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

.01 

.01 

.03 

.02   .01 

.02 

FORDS  FERRY  DAM  50 

.05 

GEST  LOCK  3 

.15 

HALEYS  MILL 

•     .15 

HAZARD 

// 

.01 

.05   .04 

.01 

.02 

HEIDELBERG  LOCK  14 

// 

.01   .01 

.05   .01 

!o7 

.03 
.08 
.06 
.11 
.04 
.06 
.06 
.05 
.04 
.12 
.05 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

.01 

.01   .02 

JENKINS  WATER  WORKS 

.02 

.03 

.01 

.01   .01 

.01   .01 

KENTUCKY  DAM 

.01 

.01 

.02 

.01 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

LIBERTY 

.01   .02 

.05 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

// 

.02 

.03 

01 

LOGLICK  1  S 

// 

.01 

.03 

.03   .01 

LONDON  POST  OFFICE 

01 

.01   .01 

.01 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

.01 

.01 

.02 

oi 

.01 

LOUISVILLE  STAN  WB  AP 

.01 

.01 

01 

LOUISVILLE  WB  CITY 

01 

.02 

LUCAS 

.01   .03 

MC  KINNEYSBURG 

// 

.01 

.07   .03   .01 

MIDDLESBORO  CITY  HALL 

.05 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

.01 

.02   .01 

.03 

lo6 
.08 
.04 
.08 

OLIVE  HILL 

.01 

.05 

OWENSBORO  DAM  46 

.03 

.02 

.02 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

.01 

.01 

PIKEVILLE 

.03 

.03 

.01 

I01 

RUMSEY  LOCK  2 

.01 

.01 

.04 

.02   .02 

.10 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

.16 

SALYERSVILLE 

// 

.02   .06 

.04 

.03 

SMITHFIELD  4  S 

.06 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

.02 

.02   .02 

HOURLY  PRECIPITATION 


Tabl*  4  i  uotlnu«d 

MM" 

i  itM 

A 

M  II,...,  .odlng 

P  M  Ho 

UI  -.,.!,.,., 

1 

2 

3 

4 

s 

e 

7 

8 

9 

in 

11 

12 

i 

2 

3 

4 

8 

8 

7 

8 

• 

10 

11 

12 

1 

STEARNS 

.01 

TOMPKINSVU  1  I 

.01 

.01 

UNIONTOWN  UAH  49 

// 

.03 

.04 

,01 

V01.F  CREEK  PAH 

.02   .01 

-16th- 

ADDISON  DAM  43 

// 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CENTRAL  CITY  1  E 

CONSTANT I NE 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

.08 

.19 

FORDS  FERRY  DAK  50 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

KENTUCKY  DAN 

.01 

.03 
.03 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

.03 

LOUISVILLE  STAN  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MA1MSONVILLE 

MILLERSBURG 

.03 

.03 
.01 
.25 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

.01 

OWENSBORO  DAM  46 

.11 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

.03 

.03 

UNIONTOWN  DAM  49 

// 

WOODBURY  LOCK  4 

.01 

.04 

07 

.12 

ADDISON  DAM  45 

// 

.06 

.04 

.01 

.01 

.01 

-17th- 

IB 

.02 

.01   .01 

.02 

.16 

.02 

.03 

.02 

.02 

.03   .01 

.01 

.01 

.03 

.04 

.01 

.02 

.02 

.03   .01 

.01 

.01 

.01 

.01 

BEREA  COLLEGE 

.06 

.06 

.02 

.02   .01 

.01 

.01 

.01 

// 

CLINTON 

.06 

.01 

.06 

.12 

.10 

.19 

.06 

.11 

.09 

.07 

.89 
.60 

CORBIN 

6 

.24 

DAVELLA 

01 

.02 

.01 

01    01 

01 

01 

.06 

.01 

.02   .02 

.03 

.02 

.01 

.02 

FLENINGSBURG  POST  OFF 

.01 

.01 

.01 

GEST  LOCK  3 
HALEYS  MILL 

.06 

.02 

.14 

.18 

.28 

.14 

.15 

.30 

.20 

1.47 

HAZARD 

// 

.04 

.07 

.04 

.06 

.03 

.03   .01 

HERNDON 

// 

.03 

.04 

.05 

.05 

.02 

.01 

.01 

.01 

.12 

.15 

.04 

.13 

.10 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

.11 

.07 

.0.3 

.01 

.01 

.01 

.01 

10 

09 

.03 

.06 

.04 

.05 

.03   .02 

.04 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.03 

.01 

.01 

.06 

.06 

.07 

.01 

.01 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

// 

.02 

.05 

.07 

.05 

// 

.03 

.02 

.01 

.01 

LOUISA  LOCK  3 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

.04 

.01 

LOUISVILLE  STAN  WB  AP" 

.02 

.01 

.01 

LOUISVILLE  WB  CITY 

.02 

.04 

.01 

.01 

.02 

.05 

.01 

.15 

MC  KINNEYSBURG 

// 

.15   .17 

OLIVE  HILL 
OWENSBORO  DAM  46 

.01 
.01 

.02 

.02 

.02 

.17 

.16 

.13 

.  15 

.16 
.20 

.17 
.10 

.08 
.08 

.76 

.02 

.02 

RAYWICK 
RUMSEY  LOCK  2 
SALYERSVILLE 

// 

.02 

.01 
.01 

.01 
.02 

.03 

.01 

04 

.02 

.09 

'.11 

.08 

!l5 

.04 

.14 

.07 

.08 

.  13 
.10 

.07 

.12 
.21 

.07 

.  16 
.05 

.53 
.82 

.02 

.02 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 
STEARNS 

TATBAH  SPRINGS 
TOMPKINSVILLE 

.01 

.05 

.05 

.04 

.01   .01 

.01 

.10 

.08 

.22 

.08 

.15 

.24 

.29 

1.34 

.04 

.03 

.06   .12 

.01 

.02   .03 
.01 

.09 

.09 
.11 

.17 
.13 

.04 
.  15 

.  14 
.14 

.29 
.18 

.34 

.22 

1.37 
1.31 

WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 

!o2 
.06 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.15 

.12 
.09 

.  13 
.05 

.21 

!io 

.22 
.21 
.20 

.23 
.06 
.04 

.20 

.35 

.19 
33 

.  17 
.21 
.11 

1.72 
1.56 

1.31 

ADDISON  DAM  45 

/7 

■18th- 

.03 

ADOLPHUS  1  N 

// 

.15 

.05 

.01 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

.40 

1.43 
1.23 
.03 
.26 

.18 
.02 
.06 
.08 
1.25 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

.25 

BENTON  1  SW 

BEREA  COLLEGE 

.13 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

.03 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY  1  E 

CLINTON 

CONSTANTINE 

CORBIN 

6 

DAVELLA 

.18 

.15 

.12 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 
FLEMINGSBURG  POST  OFF 

.16 

.06 

04 

.03 

.02 

.02   .03 

.34 

FORDS  FERRY  DAM  50 

.03 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

// 

.28 

HEIDELBERG  LOCK  14 
HERNDON 

// 

.56 

.06 

.03 

.01 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

.09 
1.06 

JENKINS  WATER  WORKS 

.20 

.35 

.18 

.15 

.05 

.01 

.02 

.07 

' 

.01 

.01 

i^HHMMl^HflBBH^H 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
MARCH  1949 


5    6     7    6    9    10  I  11    12 


KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LONDON  POST  OFFICE 

LOUISA  LOCK  3 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO  CITY  HALL 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RAYWICK 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN  DAM  49 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


BENTON  1  SW 

CLINTON 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

HALEYS  MILL 

HERNDON 

KENTUCKY  DAM 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

UNIONTOWN  DAM  49 


ADDISON  DAB  45 

ADOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

BENTON  1  SW 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY  1  E 

CLINTON 

C0NSTANT1NE 

CORBIN 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS  WATER  WORKS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LONDON  POST  OFFICE 

LOUISA  LOCK  3 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO  CITY  HALL 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

MUNFORDVILLE 


OLIVE  HILL 
OWENSBORO  DAM  46 


PIKEVILLE 
RAYWICK 
RUMSEY  LOCK  2 
SADIEVILLE  WATER  WORKS 


SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET  HIWAY  DEPT 
STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 
TOMPKINSVILLE 
UNIONTOWN  DAM  49 
WOLF  CREEK  DAM 


CORBIN 

JENKINS  WATER  WORKS 

LONDON  POST  OFF  ICE 


02   .03 
01   .07 


.20   .09   .01 


01   .05   .02 


.01   .02   .07 


.03   .02   .01 


-19th- 
-21st- 


-22d 


.02   .03   .05 


.03   .01   .12 


.12   .01   .51 


.05   .05   .08 


.02   .01   .26 


.01   .02   .01 


.08   .04   .01 


.10   .02   .01 


-23d- 


Tab)*  4-Cunnnu«d 


BENTON    1    S* 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING   GREEN    KB    AP 

CENTRAL  CITY   1    E 

CLINTON 

CONSTANT INK 

CORBIN 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FORDS    FERRY    DAN    50 

FRANKLIN    WATER    WORKS 

GEST   LOCK  3 

HALEYS    BILL 

HAZARD 

BBTnin.BKRfi  LOCK  14 

HERN DON 

HODGb'NVIIXE  NAT  PARK 

JENKINS  WATER  WORKS 

KENTUCKY  DAB 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LONDON  POST  OFFICE 

LOUISA  LOCK  3 

LUCAS 

BADISONVILLE 

BAYSVILLE  DAB  33 

MIDDLESBORO  CITY  HALL 

BILLERSBURG 

BOREHEAD  STA  TEACH  COL 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL 

OWENSBORO  DAB  46 

PIKEVILLE 

RAYWTCK 

RUHSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

SALYERSVILLE 

SOBERSET  HI WAY  DEPT 

TATHAB  SPRINGS 
TOMPKINSVILLE 
UNIONTOWN  DAM  49 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


ADDISON  DAB  45 

ADOLPHUS  1  N 

BENTON  1  SW 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY  1  E 

CLINTON 

CONSTANT I NE 

CORBIN 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  B 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 


fill 


[IISA 
LOUISVILLE  BOWM 
LOUISVILLE  STAN  WB 
LOUISVILLE  WB  CITY 


BADISONVILLE 

BAYSVILLE  DAM  33 

BC  KINNEYSBURG 

BILLERSBURG 

BOREHEAD  STA  TEACH  COL 

BUNFORDVILLE 

M.IVE  HILL 

OWENSBORO   DAM   46 

PADUCAH   SCS    NURSERY 

PIKEVILLE 

RAYWICK 

RUMSEY    LOCK    2 

SADIEVILLE    WATER   WORKS 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD    4    S 

rATHAM    SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

imiONTOWN    DAM    49 

JOODBURY   LOCK    4 


1DDIS0N   DAM    45 
UJOLPHUS    1    N 
3ARBOURVILLE    WATER   WKS 
SAXTER   HARLAN 
JENTON    1    SW 
3EREA   COLLEGE 
30WLING   GREEN 

:entral  CITY 
:linton 


*  K  -:• 


HOURLY  PRECIPITATION 


.16       .40       .07 


.12      .10      .04 


.05      .16      .25 


-24th- 
-25th- 


.01       .01       .01 


.01       .01      .01 


.19      .06 

.03      .02 


-26th- 


.26      .05      .17 


.20       .46       .02 


.03      .08      .43 


.11      .02    I  1.10 


14      .02      .01 


.03      .12      .07 
.69      .16      .01 


-27th- 


.04      .01    I  .05      .03 


Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
MARCH    1949 


5         6         7  8         9 


5     I     6  7         8         9         10        11        12 


CONSTANTINO 

CORBIN 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURC  POST  OFF 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS  WATER  WORKS 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK   8 

LOGLICK  1  S 

LONDON  POST  OFFICE 

LOUISA  LOCK  3 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO  CITY  HALL 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RAYWICK 

RUMSEY  LOCK  2 

SALYERSVILLE 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


DAVELLA 

MIDDLESBORO  CITY  HALL 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 


ADDISON  DAM  45 

ADOLPHUS  1  N 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

BENTON  1  SW 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY  1  E 

CLINTON 

CONSTANT I NE 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURC  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS  WATER  WORKS 


LEXINGTON 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LONDON  POST  OFFICE 

LOUISA  LOCK  3 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MADISONVILLE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO  CITY  HALL 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  S( S  NURSERY 

PIKEVILLE 

RAYWICK 

RUMSEY  LOCK  2 

SADiEVILLE  WATER  WORKS 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN  DAM  49 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


BARBOURVILLE  WATER  WKS 
BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 
CLINTON 
CONSTANT  INF. 


02   .03   .02 


.02   .02   .02 


01   .06   .24 


.05   .01   .02 


-28th- 


-30th- 

.01   .09 


10   .07 

49   .17 


-31st- 


i  following  Station  lnd«_ 


HOURLY  PRECIPITATION 


CORK  IN 
EDMONTON 
OKST  UX7K   3 
JENKINS    WATER    WORKS 

london  post  orrici 

LOUISVILLE  BOWMAN  H.D 

LOU1SVIU.E  STAN  Wn  AP 

LUCAS 

MAYSVIl.l.K  DAM  33 

MJIDDLESBORO  CITY  HALL 

MORF.HF.An  STA  TEACH  COL 

PIKEVILLE 

SMIT'FIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DKPT 

STEARNS 

TATBAM  SPRINGS 

WOLF  CREEK  DAM 


12    3 


7    8    9 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

E 

6 

* 

s|g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1H 

14 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

37 
17 

44 
16 

52 
23 

60 

27 

73 
42 

65 
36 

39 
18 

57 

51 

49 

35 
28 

32 

22 

25 

s 

43 

X 

40 

34 

s 

35 
22 

S 

38 

49 

49 
4  1 

77 
34 

54 

59 

71 

54 

42 

73 
38 

47 

62 
52 

33 

4 

ASHLAND  DAM  29 

MAX 
MIN 

27 

20 

34 
22 

48 

21 

46 

25 

62 
25 

73 
46 

53 
26 

45 
25 

63 
32 

53 
43 

47 
33 

38 
28 

38 

20 

48 
20 

54 
21 

36 
16 

17 

42 

33 

37 
27 

42 

22 

57 

22 

73 
3  1 

68 

46 

52 

36 

80 
35 

75 
52 

81 
56 

73 

47 

64 
36 

77 

36 

77 
41 

54 
31 

7 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

38 
15 

49 

2(1 

55 
18 

67 

24 

75 
45 

66 
37 

48 

19 

58 
33 

58 

41 

53 

28 

44 

43 
21 

51 
26 

53 

43 
19 

45 

14 

45 

45 

26 

46 

20 

65 
43 

56 

78 

36 

76 
51 

78 
57 

57 

71 
40 

74 
42 

70 

48 

66 
50 

58 

32 

2 

BERBA  COLLEGE 

MAX 

30 

17 

4  5 
19 

48 

58 

33 

73 
51 

67 

45 

60 
31 

55 

52 

40 

38 

46 
25 

22 

22 

16 

32 

40 
27 

40 

30 

72 

47 

53 

58 

40 

75 
57 

80 
62 

75 
58 

65 

44 

74 
41 

77 

52 

75 
60 

57 
36 

2 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

MAX 

KM 

38 
19 

50 
27 

57 
24 

65 
29 

73 
46 

59 
31 

48 

25 

59  ]  56 
37  !  45 

52 

32 

45 

29 

45 
26 

50 
30 

51 
29 

38 
23 

44 

20 

48 
38 

42 
28 

45 
25 

63 
29 

71 

66 

4  5 

55 
39 

77 
37 

74 
57 

76 
61 

68 
50 

69 

47 

73 

55 

68 
55 

57 
36 

1 

BURGIN  DIX  DAM 

MAX 
MIN 

33 
19 

48 
20 

53 

64 
29 

73 
19 

72 
43 

s 

60 
32 

11 

53 

13 

42 

49 
34 

51 

26 

25 

46 
18 

47 
33 

45 

39 

43 

25 

63 
27 

71 

45 

51 

61 
43 

33 

75 

54 

40 

69 

59 

68 
45 

75 
37 

7  5 
50 

69 
50 

58 
35 

8 

8 

CAMPBELLSVILLK 

MAX 
MIN 

38 
15 

48 

20 

55 
24 

62 
28 

74 
51 

66 

44 

5° 

20 

58 
34 

42 

51 

32 

4  5 
28 

43 

22 

50 

30 

52 

25 

42 
25 

45 
17 

48 
35 

46 
28 

47 
23 

63 
29 

70 
46 

66 

53 

42 

79 
38 

73 

77 

59 

70 

45 

75 
59 

75 

5  1 

70 
57 

58 
36 

7 
2 

CORBIN 

MAX 

MIN 

34 
17 

46 

19 

54 

22 

64 
27 

74 

49 

65 
31 

44 
22 

62 
31 

55 

42 

5  2 
33 

43 
31 

27 

18 
27 

53 
25 

47 

50 

52 
36 

46 

45 
32 

61 
35 

4  5 

65 
51 

60 

80 
34 

79 

57 

83 

66 

74 

53 

62 
41 

76 
34 

74 

78 

35 

5 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

33 
20 

44 

41 
33 

61 

30 

69 

48 

28 

41 
20 

55   47 
34   41 

31 

26 

33 
22 

46 
23 

48 
25 

32 
18 

38 
16 

30 

35 
25 

37 
19 

55 
27 

69 

61 

47 
40 

39 

73 
61 

73 
54 

68 

48 

67 

43 

71 
47 

72 
50 

70 

48 

5  2 
33 

5 

7 

DANVILLE 

MAX 

MIN 

45 
18 

35 
20 

47 

30 

54 
30 

6  2 
34 

72 
43 

52 

47  i  60 
22   37 

53 

42 

44 
29 

42 
23 

24 

49 
26 

52 

25 

33 
17 

45 
20 

47 
29 

40 

24 

42 
25 

63 

27 

70 
47 

61 
41 

49 

78 

73 

56 

80 
61 

69 
45 

69 
39 

75 

45 

75 
57 

55 
33 

6 
2 

FARMERS 

MAX 
MIN 

29 
21 

31 
16 

45 
17 

46 
22 

63 
24 

70 
43 

50 
22 

45  1  60 
26   32 

52 

42 

50 
30 

39 

38 
19 

19 

50 
22 

32 
13 

18 

4  5 
30 

37 
25 

42 

23 

61 

31 

74 

65 

42 

52 
33 

80 
41 

75 

80 

72 
43 

66 
32 

74 

40 

76 
45 

54 
30 

5 
5 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 
MIN 

30 
21 

34 
18 

49 
19 

50 
26 

63 

25 

72 
42 

50 
22 

45 
22 

61 
34 

53 

45 
30 

42 
25 

41 
25 

50 
23 

54 
23 

I3? 

17 

47 
30 

26 

25 

61 
25 

71 

35 

65 

4  3 

49 

33 

78 
33 

78 
58 

77 
58 

70 

44 

69 
37 

72 

46 

55 

0 

GREENSBURG 

MAX 

MIN 

33 
16 

38 
20 

48 
22 

S3 
30 

63 

73 
46 

51 

23 

25 

58 
37 

54 

40 

40 
30 

•24 

43 
24 

50 
25 

52 
26 

34 
17 

46 
18 

48 
31 

41 

25 

46 
25 

65 
32 

72 
44 

64 

44 

53 

35 

38 

57 

62 

67 
46 

68 
39 

75 
40 

76 
55 

56 
33 

3 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

MIN 

37 
18 

50 
24 

59 

23 

66 
31 

74 
51 

71 

48 
25 

58 
36 

55 
45 

54 
31 

42 
25 

43 
25 

50 

29 

52 
30 

43 
23 

1*8 

45 
36 

43 

22 

28 

69 
49 

65 

52 

57 

77 

75 
55 

78 
61 

73 
60 

72 
42 

74 
45 

69 
52 

68 
55 

58 
36 

8 

HEADQUARTERS 

MAX 
MIN 

3, 
20 

48 

20 

55 
20 

55 
19 

54 

25 

55 

52 

40 

48 

60 
33 

50 

38 
33 

36 

52 

50 

29 

48 

52 

39 

34 

48 
35 

58 
34 

71 

72 
54 

62 
49 

70 

50 

70 

65 
56 

62 

52 

35 

54 
36 

6 

0 

HENDERSON  4  SW 

MAX 
MIN 

36 
20 

50 

24 

52 
30 

66 
33 

49 

67 
38 

66 
25 

67 

25 

66 
46 

50 
30 

39 

27 

39 
25 

47 

31 

52 

29 

43 
21 

42 

42 
36 

41 

29 

41 

25 

33 

46 

65 

46 

53 

39 

76 
39 

76 
56 

76 

61 

67 

56 

72 

44 

72 

68 
56 

66 

58 
36 

2 

7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
■II 

32 
20 

32 
17 

45 
18 

IS 
21 

64 
24 

71 
47 

55 
26 

44 
27 

62 

36 

53 

46 

39 

41 

20 

55 
26 

32 
10 

47 
22 

52 
33 

34 

28 

58 
22 

63 
28 

74 

49 

72 
47 

58 

82 
34 

53 

59 

71 

49 

62 

30 

78 

39 

79 
52 

56 
32 

6 

0 

HOPKINSVILLE  2  E 

MAX 
MIN 

39 
16 

50 
25 

56 
22 

65 

27 

73 
40 

40 

21 

59   55 
33   38 

46 
28 

43 
24 

40 
26 

45 
28 

50 

32 

40 
21 

47 

47 

43 

21 

67 

43 

60 

36 

70 

40 

77 
45 

68 
53 

77 
58 

65 

57 

73 
40 

65 

47 

63 

43 

66 
50 

57 
34 

3 
0 

IRVINGTON 

MIN 

16 

50 

19 

55 

23 

64 
29 

72 
49 

65 

36 

48 

57   51 
36   45 

49 
31 

44 
25 

21 

49 
30 

54 
26 

4  2 

24 

43 

43 
32 

43 
29 

45 
23 

62 

71 

47 

65 

51 
41 

35 

74 

58 

60 

72 
55 

70 

44 

74 
44 

68 

67 

53 

57 

35 

6 
3 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

16 

47 
22 

s 

64 

72 

47 

67 
41 

46 

21 

56   53 
35   44 

53 

30 

42 
25 

21 

48 

30 

26 

23 

17 

45 
34 

42 
29 

22 

63 
29 

71 
45 

65 
49 

53 

40 

76 

75 

54 

77 

59 

72 
59 

44 

73 

42 

70 

50 

70 

57 
35 

5 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

31 
19 

18 

47 
27 

61 
31 

70 
45 

53 
27 

43 
21 

58 
34 

49 
43 

51 
32 

40 

26 

37 

23 

24 

48 
26 

35 

16 

43 
32 

37 
27 

24 

59 

26 

69 
43 

61 

48 
40 

75 

38 

70 
57 

76 
60 

69 

50 

66 

71 
43 

72 

53 

71 
43 

54 
34 

1 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

MAX 
MIN 

34 
19 

50 
21 

54 

31 

66 

30 

73 
49 

50 
30 

48 
25 

60 
36 

49 

48 
31 

43 
29 

42 

25 

17 
30 

49 
27 

34 

23 

43 
20 

43 

42 

29 

44 
27 

29 

72 
47 

44 

50 

40 

78 
37 

77 

62 

77 
60 

68 
50 

72 
45 

75 
43 

71 
52 

69 
44 

56 
35 

6 

9 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAX 
MIN 

34 
20 

48 

24 

53 
33 

64 
33 

72 

49 

49 
29 

46 
25 

57 
38 

44 

31 

39 

29 

38 

25 

45 

30 

51 
32 

32 

23 

23 

43 

32 

39 

28 

43 

60 

71 

64 

42 

39 

74 
64 

76 

61 

67 
52 

69 
48 

73 

49 

54 

68 

55 
37 

0 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

40 
20 

52 
28 

57 

25 

67 
30 

73 

49 

70 
40 

52 
22 

37 

55 
48 

51 

30 

10 
24 

38 
30 

46 

30 

54 

30 

50 
23 

45 
19 

37 

46 
27 

47 

25 

67 
28 

71 
46 

60 

64 

38 

76 
44 

78 
55 

76 
61 

66 
55 

75 

39 

75 

44 

71 
53 

70 
52 

59 
36 

6 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 

30 

39 

48 
25 

55 
30 

64 

35 

70 
40 

52 

23 

49 

26 

59 
42 

53 

35 
27 

39 

44 
27 

48 
28 

53 
24 

37 

45 
24 

29 

40 

22 

45 
27 

65 
36 

70 

53 

62 
41 

58 

41 

77 

4  5 

75 

58 

62 

65 
43 

72 
43 

TV, 
49 

67 
59 

55 

34 

2 

6 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

34 

36 
18 

48 
20 

56 
26 

64 

« 

g 

47 

29 

58 
43 

54 
33 

36 

27 

23 

29 

50 
23 

50 
25 

s 

29 

48 

41 

46 

25 

64 

71 

54 

66 

55 

35 

79 
52 

73 

58 

79 

61 

69 
42 

68 
37 

74 
58 

73 

61 

55 
34 

8 

5 

MAYFIELD  2  S 

MIN 

16 

50 
23 

1? 

65 

32 

72 
43 

67 
38 

49 

60 

56 
45 

53 

40 

38 

2G 

45 
28 

52 
29 

50 
20 

45 

19 

a 

43 
24 

46 
22 

65 
27 

68 
46 

62 
46 

61 

75 

45 

73 
51 

76 
58 

51 

71 
40 

72 
46 

71 

54 

67 

34 

9 

DAILY  TEMPERATURES 


Table  5-Conh.nued 


Day  of  month 

1 

1 

2 

■ 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11   12 

13  1  14  1  IS 

16 

17   18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
KIN 

20 

32 
19 

45 

19 

24 

61 
24 

70 
43 

46 

25 

42 
25 

58 

32 

49 
41 

44   36 
33   25 

35   44 
20   21 

48 
21 

29 

41  \   44 

14   31 

37 
25 

39 

22 

74 
37 

59 
43 

51 
34 

34 

73 

55 

80 
57 

71 
45 

66 
37 

72 
37 

75 
44 

53.1 
30.7 

MIDDLESBORO 

MAS 

UIN 

41 

19 

53 
20 

57 

20 

65 
24 

73 
35 

46 

53 
25 

66 
31 

60 

43 

53 
34 

49   48 
33   30 

55  ,  56 
28  1  26 

53 

26 

51 

15 

53 

39 

49 
32 

51 
27 

64 

25 

70 
36 

67 
55 

65 
48 

82 
37 

77 
56 

81 

58 

81 
59 

64 
50 

76 
34 

75 
45 

80 
61 

62.5 
36.0 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

31 

19 

45 
20 

45 
30 

62 
29 

71 
48 

69 
41 

22 

60 
32 

57 
42 

50 

38   38 
22   25 

47 
24 

52 

25 

47 
23 

44 

17 

33 

46 
29 

24 

61 
26 

72 
41 

69 

60 
47 

79 
38 

78 
54 

79 
60 

77 
61 

66 
45 

69 
24 

77 
38 

75 
60 

58.0 
35.0 

HURRAY 

MAX 
MIN 

20 

54 
29 

60 

25 

68 
29 

67 

48 

67 

46 

53 

25 

63 

40 

59 
49 

56 
27 

46 
25 

40 

29 

46 

52 
31 

47 
25 

50 
20 

47 
38 

45 
28 

48 
24 

68 
32 

70 

55 

63 
50 

62 
37 

79 
44 

76 

57 

79 
61 

71 
55 

72 
41 

75 
45 

70 
55 

67 
55 

60.1 
38.2 

OWENSBORO 

ma:- 

40 

39 

47 

50 

66 

72 

46 

45 

54 

56 

45 

40 

42 

51 

49 

34 

42 

43 

41 

42 

62 

70 

63 

57 

76 

76 

76 

65 

74 

75 

75 

55.3 

PADUCAH  NO  5  FIRE  STA 

MAX 

37 

38 

52 

58 

69 

75 

54 

49 

61 

49 

36 

39 

39 

47 

59 

32 

46 

44 

44 

44 

67 

72 

61 

60 

79 

78 

79 

63 

80 

72 

70 

56.5 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

41 

12 

53 
25 

58 
22 

68 

26 

75 
38 

67 

39 

49 
25 

60 
31 

55 

52 
32 

42 
24 

45 

27 

48 
30 

53 
30 

45 
24 

48 
17 

45 
37 

45 
28 

48 

29 

68 
25 

72 

65 
48 

63 

40 

69 
39 

76 
52 

80 
60 

68 
55 

72 
36 

75 

6S 
48 

69 

48 

59.5 
34.5 

RICHMOND  TEACHERS  COL 

MAX 
MIN 

44 

17 

29 

18 

45 

48 
28 

62 

40 

71 

42 

49 

45 
26 

59 
38 

52 
41 

43  i  39 
28  j  24 

38 
24 

45 
25 

50 
21 

30 
17 

26 

47 
28 

35 
23 

44 
26 

59 
38 

70 
52 

62 

50 
37 

78 
44 

75 

57 

79 
61 

67 
43 

65 

36 

73 
47 

76 
59 

33^8 

RUSSELLVILLE 

MAX 

MIN 

36|  38 
20   20 

50 
25 

55 

26 

64 
40 

72 
46 

55 

27 

47 
28 

60 

43 

55 

32 

36 
29 

45|45 
28   28 

48 

51 
27 

35 
20 

48 
20 

49 

45 
25 

45 
28 

64 
37 

70 

51 

66 
45 

57 
45 

78 
47 

78 
60 

80 
63 

67 
45 

70 

50 

54 

71 
60 

56.0 
36.4 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

17 

36 
20 

48 
23 

54 
26 

63 

36 

71 

51 

21 

46 

24 

57 
32 

51 
28 

37 
27 

43 
23 

25 

47 
25 

49 

24 

33 
17 

44 

22 

44 

29 

24 

48 
22 

61 
32 

70 
42 

63 
41 

57 
37 

76 
43 

72 
51 

75 
51 

66 
43 

70 
41 

73 
47 

68 
43 

54.4 
31.2 

SCIENCE  HILL 

MAX 
MIN 

35 
17 

47 
19 

54 
21 

63 
25 

71 

67 
43 

48 
21 

60 

31 

55 
42 

51 
32 

43 
29 

42 
24 

50 

28 

52 
25 

47 
24 

45 
15 

49 

34 

47 
29 

45 
25 

63 
27 

69 
42 

63 
53 

57 
42 

77 
39 

75 
56 

80 
61 

75 
57 

67 
47 

74 
38 

75 
51 

59 

58.7 
35.5 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

39 
17 

49 
24 

57 
23 

65 
33 

75 
49 

45 

50 
24 

60 
35 

57 
45 

57 
33 

46 

29 

45 
25 

51 
31 

52 
28 

51 
26 

48 
17 

49 
38 

48 
30 

48 

22 

66 
28 

70 
48 

68 
45 

67 
43 

37 

77 
57 

79 
65 

77 
56 

70 

76 

74 
53 

72 
61 

61.1 
37.3 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

29 
12 

33 

47 
21 

57 
27 

63 

30 

72 
38 

57 
21 

46 
24 

60 

35 

49 

33 

35 
27 

43 

22 

25 

46 
23 

51 

22 

33 
17 

43 
22 

44 

27 

39 
23 

42 
25 

60 
32 

72 
44 

40 

48 
35 

77 
41 

74 
58 

75 
60 

68 
43 

69 
41 

74 
49 

70 
56 

54.4 

31.8 
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28 
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28 
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REFERENCE  NOTES 


corrections 


the  June  and  December  issues  of 


Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperatures 
in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles.  Evapora- 
tion is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless 
otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

As  of  January  1,  1949,  dewpolnt  values  below  32°F.  and  relative  humidity  values  at 
temperatures  below  32°F.  are  expressed  with  respect  to  water  rather  than  with  respect 
to  ice,  as  used  prior  to  that  date.  Therefore,  these  hygro  metric  values  before  and 
after  January  1,  1949,  cannot  accurately  be  combined  without  necessary  conversion. 


accumulated  for 


days, 


lly  the  fir 


Data  ir 
Statiot 


in  Table  4  are  from  recording  gages.  Traces  are  not  shown. 

in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the 
an  time. 

No  record 

+         And  also  on  later  dates. 

*         Amount  included  in  following  measurement,  time  distribu- 
tion unknown. 

//        Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

6  Precipitation  measured  at  6-hourly  intervals,  no  recording 
gage. 

B         Adjusted  to  a  full  month. 

E         Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated, 
using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10 
inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detail- 
ed daily  record. 

R         Station  equipped  with  recording  gage  only. 

S  Storage  precipitation  station.  Precipitation  measurements, 
made  at  irregular  intervals,  will  be  published  in  the  June 
issue  of  this  publication. 

T         Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V         Includes  total  for  previous  month. 

Z         Hourly  amounts  from  a  recording  gage  at  the  same  site 
may  be  found  in  Table  4. 

Subscription  Price:  15«(  per  copy;  $1.50  a  year.  (Yearly  subscription  includes  Annual 
Summary)  Correspondence  regarding  subscriptions  should  be  addressed  to  the  Weather 
Records  Processing  Center,  1300  U.  S.  Court  House,  Chicago  4,  Illinois. 
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KENTUCKY  -  APRIL  1949 
O.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 
GENERAL  SUMMARY 


The  variable  weather  of  the  past  month  gave  way  to  an  April  which  had  an  average  tempera- 
ture slightly  below  normal.  Low  temperatures  of  the  first  ten  days  were  followed  by  five 
days  of  relatively  warm  weather.  This  in  turn  was  followed  by  a  week  of  the  lowest  tempera- 
tures of  the  month,  with  a  final  period  of  above  normal  readings  to  bring  the  monthly  aver- 
age to  a  couple  of  degrees  below  normal . 

Precipitation,  on  the  whole,  was  below  average  in  all  sections  for  the  whole  month.  Rain- 
fall distribution  over  the  state  was  in  a  progression  from  southeast  to  northwest  with 
amounts  in  excess  of  five  inches  confined  to  the  south-central  and  southeast  area.  The 
least  monthly  falls  were  recorded  in  the  extreme  northwest  counties. 

The  frequent  rains  of  the  previous  month  contributed  to  the  delay  of  field  work.  The  soil 
was  generally  too  wet  for  the  first  half  of  the  month  to  permit  any  extensive  farm  work. 
The  advent  of  warmer  and  dryer  conditions  near  the  close  of  the  month,  with  drying  weather, 
permitted  resumption  of  delayed  plowing  and  other  field  work.  Considerable  progress  was  re- 
ported by  the  end  of  the  month.  Grains  were  in  good  condition  with  wheat  in  fair  to  good 
shape  with  dryer  weather  still  needed  for  optimum  results.  Rye  and  barley  were  reported 
heading  in  southern  counties  at  the  close  of  the  month.  Tobacco  plants  in  seed  beds  were 
showing  good  growth.  Preparation  of  corn  ground  was  a  principal  task  towards  the  end  of  the 
period  Unseasonably  cold  weather  on  the  15th  and  again  on  the  16th,  with  light  frost  re- 
ported from  many  stations  caused  some  damage  to  tender  vegetation.  Light  to  moderate  frost 
on  the  19th  and  20th  again  resulted  in  moderate  damage  to  strawberries  and  light  damage  to 
other  fruits.  This  frost  damage  was  more  severe  in  the  eastern  counties.  Strawberries  were 
in  full  bloom  in  the  southern  and  western  counties,  wi^h  other  fruits  reported  in  good  con- 
dition despite  the  frost  effect.  The  general  development  of  crops  and  vegetation  was  near 
the  seasonal  average  at  the  close  of  the  month. 


There  were  no 


severe  storms  reported  by  any  station  in  the  state  of  Kentucky 


TEMPERATURE 


The  mean  temperature  for  the  state  was  53.9°,  which  is  2.4°  below  normal  for  the  month.  The 
monthly  mean  temperatures  ranged  from   57.9°  at  Murray  to   50.2°  at  Maysville   The  highest 


temperature  recorded  in 
Benham  on  the  17th. 


the  state  was   86°  at  Princeton,  on  the  23rd,  and  the  lowest  22   at 


PRECIPITATION 


The  average  precipitation  for  the  state  was  3.52  inches,  which  is  0.48  inches  below  normal 
for  April.  The  total  amounts  recorded  at  various  stations  ranged  from  6.37  inches  at 
Stearns  to  1.19  inches  at  Lovelaceville .  The  heaviest  rainfall  reported  in  any  one  day  was 
2  80  inches  at  Stearns  on  the  27th.  The  monthly  average  of  snowfall  was  a  trace  or  O.J 
inches  less  than  normal.  The  greatest  monthly  amount  was  0.1  inches  at  Irvington;  the  least 
a  trace  at  several  stations.  The  greatest  depth  on  the  ground  was  0.1  inches  at  Irvington 
on  the  16th. 
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Previous  to  the  Introduction  of  this  bulletin  Series,  data  from  Hydrocllmatic 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologic  Bulletins)  which  were 
issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 
States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  require- 
ments of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made^for 
agencies  an^t^certaln  public  repositories.  A  list  of  locations  where  refer- 
ence copies  of  the  Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  inspection  may 
be  obtained  upon  application. to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington  25.D.C. 
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Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available  through 
the  cooperation  of  various   public   offices,  private  agencies,  and  individuals 

as  listed  in  the  Station  Index. 

1940-42,  the  Department   of   Agricul- 

to  provide  data  required  in  its  work, 
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Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperatures 
in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles.   Evapora- 
tion is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless 
otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

As  of  January  1,  1949,  dewpoint  values  below  32°F.  and  relative  humidity  values  at 
temperatures  below  32°  F.  are  expressed  with  respect  to  water  rather  than  with  respect 
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7 

LOUISVILLE  STAN  WB  AP 
LOUISVILLE  WB  CITY 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
ST  JOHN  BETHELEHEM  ACAD 
SCIENCE  HILL 

54.4 

54.1 

52^5 
54.7 

-0.4 
-2.3 

-2^4 
-0.3 

77 
RO 
77 
79 

26 
26 
15 
26 
14  + 

33 

25 
28 

17 

15+ 
19 
17 
19 

6 
5 
5 

3.07 
3.93 
4.02 
4.03 
4.42 

-  .81 
.05 

-  .75 

-  .19 
.56 

!79 
1.11 

.84 
1.32 

27 
27 
27 
27 

T 
T 

T 

T 
T 

14+ 

14 
10 

5 
6 
5 
5 
6 

» 

SCOTTSVILLE 
SHELBYVILLE  2  W 
WOLF  CREEK  DAM 

56.8 
50.9 
56. 3M 

-3.5 

79 
82 

14+ 
27 
15+ 

27 
28 
29 

19 

5  + 
17  + 

3 
8 

5.51 
2.79 
4.31 

-1,7 

!60 
1.23 

27 
27 
28 

12 
15 
11 

5 

4 
5 

3 

DIVISION 

53.7 

-2.1 

3.54 

-0.53 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BEHBAM 

BEREA  COLLEGE 

CORBIN 

FARMERS 

51.2 
52.9 
54.1 
54. 4M 
51  .1 

-4.2 
-1.9 
-3.3 

85 
81 
80 
83 
80 

27 
26 
27 
26 
27 

22 
30 
27 
23 

17  + 
17 

9+ 
17 
17 

9 

5 
5 
10 

2.74 
5.20 
4.03 

5.55 
3.54 

-  .85 
.24 

-  .38 

.59 
1.56 
1.45 
1.75 

.53 

28 
28 

27 
6+ 

T 

T 
T 

14 
13 

4 
6 
5 

5 

7 

2 

HEIDELBSRG  LOCK  14 
HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
MAYSVILLE  DAM  33 
MIDDLESBORO 
MOUNT  STERLING 

50.9 
53.5 
50.  2M 
56.4 
54.2 

-4.4 

-3.9 
-0.5 
-0.1 

81 
82 
80 
80 
82 

27 
27 

26 

26 

25 
24 

28 
25 

17 
17 

4  + 

17 

11 
6 
13 

5 

4.01 
5.35 
3.74 
4.33 
3.30 

.20 

.07 

-  .05 

-  .82 

1.12 

1^42 
.75 

22 

30 

T 
T 

14 
13 
16 
8 
10 

5 

7 

5 
5 

1 
2 

RICHMOND  TEACHERS  COL 
WILLIAMSBURG 

51.9 

55.5 

-4.2 

-I  .2 

81 

27 
26 

25 
27 

17 

7 
7 

3.42 
5.49 

-  .21 

.59 
2.27 

28 

T 

T 

16 

14 
10 

6 
7 

2 

DIVISION 

53.0 

-2.6 

4.22 

-0.05 

STATE 

53.9 

-2.4 

3.52 

-0.48 

EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Day  of  month 

i 

III 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

~ 

MM 

KE 

•i 

.068 

°42 

■•s 

"It 

i 

'"s 

■*ll 

'is 

■°38 

1 

•If 

■a 

■■B 

•°?" 

.191 

.084 

4 

•°a 

\ 

■i 

.247 

I 

4 

.:: 

.236 

5 

2 

1  We 

...     ■    •    BOCfl  ootes  folio' 


DAILY  PRECIPITATION 


Stabon 

Day  ol  month 

4 

1 

2 

3 

* 

S 

6 

V 

H 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

1H 

M 

20 

21 

22 

23 

.'.4 

23 

20 

27 

2H 

M 

30 

11 

?■ 

mimm  ^  4> 

, 

T 

T 

.19 

T 

15 

T 

M 

40 

T 

1,5 

T 

T 

T 

10 

T 

,86 

OJ 

T 

■  .,-. 

OJ 

I 

.15 

OJ 

OJ 

!»5 

OJ 

37 

in 

T 

^°* 

:S 

.  irl 

.OI 

,11 

.... 
.65 

23 

T 

.11 

HO 

OJ 
OJ 

05 
IK 

.70 

.2.1 
.56 

2  4 

.16 

.  15 
60 

.16 

70 
T 
.70 

.40 

T 

OJ 

.87 

i   66 

1.10 

70 

.18 

4  .1. 
/    1. 

MIUMTOWN*"    " 

04 

..8 

08 

,M 

.57 

Jll 

M 

33 

.  1.. 

"i 

V- 

.11 

t 

T 

.16 

.»1 

.21 
.07 

.21! 

01 

IN 

»J 

,06 

II  J 

.13 

2.74 

(    .... 

.40 

.05 

.31 

.03 

.  18 

BJ 

.11 

i   u 

J     13 

.17 

■    .... 

SHiS  ■*" 

.04 

.04 

.'-'7 

.57 

.17 
43 

50 

on 

.117 
.56 

10 

,2 

T 

m 

.12 

.19 

.95 

.211 

.30 

1     5« 

..4 
18 

1.76 

RIRIA   COLLEGE 

j 

ll.l 

.43 

.  15 

.18 

.« 

34 

.05 

J.. 

T 

.111 

T 

08 

T 

.30 

1     45 

.67 

4.03 

SSto/j™  "°*D 

T 

,oa 

!l3 

..w 

07 

.15 
.15 

.  16 

js 

T 

T 
.18 

19 
.27 

24 

.2., 

.18 

.08 

:" 

T 

T 

o» 

17 
.08 

1  .27 
.85 

.67 

.17 

.45 

4  I-. 
3.32 

T 

.14 

.39 

.04 

.06 

I 

.12 

.26 

111 

21 

115 

4.25 

bowl  i  no  tun  substa 

,M 

t 

.35 

T 

.01 

.03 

.68 

.48 

.01 

.10 

1     40 

.25 

.01 

3.46 

BOWLING  GRKKN   IB   AP 

7, 

H 

.49 

.01 

.OJ 

T 

M 

.87 

.38 

.16 

T 

.11 

.11 

.20 

.01 

1  .61 

T 

T 

4    0., 

.33 

T 

.34 

.16 

T 

.01 

.03 

.  u 

05 

.33 

.13 

m 

.19 

.06 

1     87 

»KO»\SVII.U    LOCK   6 

.11 

a 

.35 

.18 

10 

.43 

.23 

.13 

.19 

111 

.05 

I     58 

T 

65 

.18 

Of 

.36 

.10 

.35 

.43 

T 

.05 

.23 

.83 

.31 

.47 

1    'IV 

BURNS  1M 

08 

I 

.00 

T 

.2(1 

.08 

.43 

.10 

T 

.17 

1.17 

35 

1  .811 

.49 

S  47 

CADIZ   UICI    I 

.0.1 

.11 

.05 

.68 

.35 

.60 

.03 

.02 

.13 

.07 

.03 

.04 

2    114 

CAMPKLLSVILLE 

T 

.52 

.09 

.06 

.40 

.43 

.13 

.02 

18 

1.54 

.  18 

3.54 

lltRROLLTON    LOCK    1 

.05 

.40 

.05 

.05 

.05 

.15 

.13 

.16 

.05 

.35 

T 

1     78 

.0.1 

.1* 

.02 

.01 

.38 

40 

.36 

.27 

.01 

.17 

.01 

.01 

1.98 

CLINTON 

» 

.35 

.30 

.37 

.01 

.24 

.10 

.01 

1.42 

COLLEGE    HILL  LOCI    11 

.03 

.49 

.11 

.2.1 

.  12 

.16 

.  16 

.50 

.20 

.10 

.23 

.34 

COLUMBIA   LI  COLLEGE 

.  U 

.10 

.48 

.  15 

.66 

.76 

25 

.15 

3.63 

COHSTANT1NE 

K 

.or. 

.10 

.OS 

.19 

.01 

.03 

.■ 

.01 

.22, 

'l2 

!ss 

!03 

T 

T 

.08 
.  13 

.08 

.08 
.08 

.03 
1.62 

T°3 

141 

.02 

.04 

.17 

3.20 

5     V, 

CORB1N   WATER   TORES 

.11 

T 

6  2 

!n 

.16 

48 

.23 

1.70 

T 

.16 

1     71 

.17 

5    1,0 

COVINGTON   •  B   AIRPORT 

.  16 

.30 

.07 

T 

.13 

..13 

.03 

.06 

.05 

.05 

T 

.24 

T 

.01 

.03 

.15 

.03 

.12 

.04 

1.51 

.03 

^55 

.03 

.10 

.06 

1.05 

.18 

.03 

.69 

V 

.03 

.02 

.63 

.B 

.16 

.35 

.07 

.36 

.76 

.16 

T 

.55 

.38 

DAVELLA 

a 

.01 

.53 

.07 

M 

.01 

.17 

.07 

.08 

24 

.58 

!70 

3!l5 

DELPHIA 

T 

.40 

.50 

.10 

1.40 

- 

.20 

DEMA 

.96 

.18 

.73 

.32 

.94 

.10 

1.47 

53 

5.23 

DUNDEE   BARRETTS   FORD  BR 

.10 

18 

.02 

1     85 

DUXMOR 

.05 

.02 

28 

M 

.04 

3.03 

DUNVILLE 

4.45 

EDDYVILLE   LOCK  F 

.01 

.09 

.05 

.42 

.26 

.51 

.02 

.16 

.03 

1  .  11 

EDMONTON 

R 

.10 

.48 

.10 

45 

.65 

.90 

.48 

1     23 

4.39 

FALMOUTH 

.OH 

.03 

T 

.22 

.23 

.04 

.45 

06 

-I     M 

FARMERS 

.09 

.53 

.04 

.05 

.18 

.16 

.35 

.02 

.38 

FLEMINGSBURG 

.08 

.47 

.03 

.19 

.56 

.13 

.02 

.22 

.72 

rLEMlNGSBURC  POST  OFF 

R 

.07 

.37 

.06 

.15 

.33 

.66 

.09 

.19 

.07 

.25 

.59 

FORD  LOCE    10 

T 

T 

.42 

.09 

T 

.49 

.04 

.46 

.41 

.02 

T 

T 

.02 

.31 

.40 

.41 

.36 

.34 

3.77 

FORDS   FERRY  DAM   50 

Z 

T 

.02 

.10 

!oi 

!os 

T 

.08 

.01 

.01 

.05 

1.35 

.01 

T 

1.72 

.03 

.76 

.06 

.17 

.06 

.10 

.56 

.27 

.14 

.58 

.17 

.11 

3.22 

FRANKLIN   WATER   TORKS 

2 

.13 

.36 

T 

.24 

.80 

.99 

T 

.6. 

4.54 

GEORGETOWN   WATER  WORKS 

.13 

.15 

.51 

.17 

.37 

.11 

.80 

.18 

.07 

.15 

.70 

.38 

1.71 

GSST  LOCK   3 

Z 

.04 

.72 

.02 

.02 

.03 

.21 

.24 

.73 

.08 

.01 

T 

.16 

.12 

T 

.77 

.07 

3,22 

GLASGOW 

.39 

.36 

!s4 

!24 

1.12 

.81 

03 

5.60 

GRANT  DAM   38 

!08 

.10 

.24 

.01 

1  .42 

GRAYSON 

.04 

T 

!o3 

.09 

!05 

.20 

.21 

2.09 

GREKNSBURG   HIWAY   61   BR 

.10 

.47 

T 

.13 

.12 

.37 

.70 

.30 

.10 

.24 

1.54 

.17 

4.24 

GREENUP  DAM   30 

.03 

.09 

.29 

.02 

.02 

.23 

.11 

.60 

.02 

.35 

.03 

.15 

.12 

.24 

.02 

.15 

.55 

T 

3.02 

.10 

.29 

.05 

.05 

.82 

.14 

.23 

.29 

.03 

!l7 

.08 

2.25 

.01 

.08 

.01 

.35 

.40 

.19 

.02 

.05 

2.79 

HARTFORD   6    N 

.02 

15 

.03 

HAZARD 

Z 

.12 

.05 

.72 

.30 

.10 

!75 

.20 

.08 

115 

.15 

1,11 

HEADQUARTERS 

■,2 

.40 

.25 

.80 

.25 

.10 

.10 

.10 

.15 

1.10 

.30 

3.77 

HEIDELBERG    LOCK    14 

R 

T 

.02 

.22 

.81 

.19 

T 
.07 

.15 
.19 

T 
.42 

.10 
.20 
68 

.05 
.06 
.33 

.32 
.63 

.01 

T 

.60 

.03 

.03 
.10 

.42 
.14 

.03 

T 

.49 
.98 
.16 

1.12 

.22 
.50 
.02 

2.58 
2.77 

HICKSVILLE 

.72 

.24 

1.12 

.17 

2.25 

HIKDMAX   SETTLEMENT   SCH 

.17 

.77 

.20 

.20 

.16 

.61 

.15 

T 

.35 

.92 

.01 

35 

1.  10 

.36 

5.35 

.06 

.39 

.03 

.18 

.04 

.03 

.60 

.41 

.  10 

.03 

.01 

.07 

06 

.03 

I0PK1NSVILLE    2   E 

.04 

1.04 

.23 

.89 

.28 
.83 

1.06 

.12 

1    33 

T 

.17 

.28 
1.96 

T 

:03 

2.98 

IRVINGTON 

.02 

.05 

.11 

.07 

.31 

.62 

.52 

.06 

.60 

.06 

.02 

.10 

.03 

.63! 

.01 

3.21 

JACKSON 

T 

.08 

.74 

.25 

.15 

.16 

06 

.73 

.06 

1 

T 

.12 

.40 

.04 

.64      .80 

.47 

4.70 

JENKINS   RATER   WORKS 

z 

.11 

.30 

.10 

.31 

.06 

.30 

.29 

1.05 

.13 

T 

1     21 

.20 

4.05 

.16 

.06 

.62 

.49 

.82 

.22 

.18 

1    03 

.41 

1  .!■' 

.13 

5.21 

KENTUCKY  DAM 

z 

T 

.02 

03 

.32 

.03 

T 

1.61 

LANCASTER    ICS  PLANT 

^54 

.16 

^24 

^22 

.25 

.07 

.30 

.62 

.60 

3.20 

LAURA 

.69 

.19 

.08 

.09 

.64 

.18 

38 

.05 

.20 

.50 

.45 

3.45 

LEITCHFIKLD 

.45 

.35 

.02 

.21. 

.48 

.04 

.02 

2,25 

LEXINGTON   »B  AIRPORT 

.05 

.01 

!56 

.04 

.08 

.67 

.09 

.03 

.06 

I 

80 

.40 

3.34 

LIBERTY 

!o6 

.93 

!l5 

.15 

.46 

1.05 

.15 

.40 

4.07 

LITTLE   HICKMAN   LOCK   8 

z 

T 

.53 

.19 

.43 

.10 

.35 

.29 

.29 

.93 

.24 

.46 

3.81 

LOCKMAN  LOCK   2 

.03 

.63 

.04 

.02 

.02 

.07 

.27 

.23 

.10 

.01 

.08 

.14 

.08 

.65 

.09 

.07 

2    53 

LOGLICK    1    S                            1 

.07 

.52 

.02 

.05 

.13 

.09 

'.33 

.71 

.72 

3.13 

LONDON   POST  OFFICE 

R 

7 

.08 

.68 

.02 
.41 

.04 

.16 
.14 

.18 

.34 

;Jj 

.11 

.21 

.12 

.09 

1  .43 
.07 

.16 

T 

1.60 

.07 

.54 

.38 
.11 

2    35 

LOUISVILLE    STAN  W  B  AP 

z 

.01 

T 

.24 

.02 

.05 

.02 

.35 

.25 

.32 

.57 

* 

* 

.16 

.11 

.04 

T 

T 

.85 

.08 

3.07 

LOUISVILLE   UPPER  GAGE 

T 

T 

.23 

.05 

.02 

.31 

.66 

.28 

.32 

I 

T 

.16 

.05 

.01 

.70 

.02 

.06 

2.87 

LOUISVILLE    WB   CITY 

.07 

.51 

.50 

.75 

T 

T 

.16 

.04 

.03 

T 

.06 

3,11 

LOVELACEVILLE 

.09 

T 

1.19 

LUCAS 

.02 

.04 

.08 

.69 

.85 

3.62 

MADISONVILLE    1   SE 

.05 

.22 

.07 

!33 

!35 

.32 

.11 

.31 

.08 

1.84 

MANCHESTER^    "" 

I" 

.15 

.46 

.82 

'.41 

■\l 

.53 

'64 

.12 

.02 

.05 
.31 

I 

.19 
.95 

T 

1.11 

1  '  59 

!30 

4.02 
5.22 

MAYF1ELD   SUBSTA 

.06 

!93 

.13 

2.57 

MAYFIELD    2   S 

T 

.05 

2.41 

MAYSVILLE   DA*  33 

* 

.13 

.02 

.45 

.03 

.16 

.05 

!S2 

.84 

.28 

T 

.20 

.04 

.33 

.01 

.22 

.32 

.04 

3.74 

MC   KINNKYSBURG 

.07 

.10 

.03 

.41 

.21 

MIDDLESBORO 

.04 

.65 

.10 

1     10 

.31 

MIDDLESBORO  CITY  BALL 

!38 

.07 

.05 

.04 

.29 

.40 

.05 

1    17 

.30 

MIDWAY   2   S 

.02 

.70 

.02 

.25 

.20 

.63 

.30 

.06 

.65 

.25 

MILLERSBURG                           I 

.01 

.44 

.03 

.07 

.05 

.11 

.08 

.77 

.25 

15 

.15 

.04 

.92 

37 

3.44 

MILLERSTOWN 

.14 

.37 

.11 

.34 

.21 

.58 

.06 

.02 

1.83 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

.15 

.45 

.12 

.11 

.03 

.18 

.57 

.15 

.25 

.77 

.73 

4.64 

MOUNT  STERLING 

.54 

.04 

.51 

.75 

3.30 

MUNFORDVILLE 

z 

.40 

.21 

.69 

.02 

.10 

1.20 

.05 

.06 

3.04 

MURRAY 

.16 

.01 

.15 

.04 

.01 

.45 

.09 

.02 

.05 

.04 

.03 

2.96 

OLIVE    HILL 

R 

T 

T 

.26 

T04 

.08 

T 

tl« 

.21 

.34 

.10 

.08 

.21 

.21 
.40 

.13 

.51 

.38 

2.67 

ONEONTA  DAM    35 

.18 

.40 

.02 

.03 

T 

.79 

.17 

.06 

T 

.39 

T 

OWENS BORO 

.03 

.20 

.03 

.12 

^21 

.83 

.04 

T 

.07 

1.20 

.03 

OWENSBORO  DAM  46 

Z 

T 

.01 

.13 

T 

.25 

.22 

.80 

.01 

.02 

.07 

1  .09 

.14 

.01 

2.97 

PADUCAfl   NO   5  FIRE  STA 

.06 

T 

.72 

I 

.63 

T 

- 

PADUCAH   SCS   NURSERY 

.60 

.06 

.09 

.78 

.02 

PADUCAH  T  V   A 

T 

.15 

.50 

.07 

.10 

PAINTSVILLE 

.75 

.44 

.21 

-41 

T 

.84 

PIKEVILLK 

.03 

.61 

.30 

.05 

!ei 

.01 

T 

.16 

.05 

1.81 

.35 

T 

1.83 

.20 

6.01 

DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 

APRIL   19*9 

Station 

Day  of  month 

I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PLEASUREYILLB   2  S 
PRINCETON 
RAVENNA   LOCK   12 
RICHMOND   TEACHERS   COL 

.05 

.02 
.03 

.10 

.01 

.55 

.73 
.46 

.26 

.16 

.22 

.08 
.04 
.15 

.85 

.26 
23 
.22 

T 
.52 

.19 
.23 
.35 

.06 

:i1 

.04 

.04 

.501 
.02 

.32 
.30 

.12 

.25 

.82 
.21 
.81 
.47 
.98 

.31 

.21 

.59 
.02 

2.32 
1.3* 

3.42 

2.62 

RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE   SUBSTA 
ST   JOHN   BETHLEHEM   ACAD 
8T   MART 
SALVISA   LOCK   6 

8 

.07 

.06 

.02 
.16 

.03 

.14 

.13 
.59 
.04 

.32 
.35 

.33 

.05 
.06 

.16 
.17 

T 

.23 

.03 

.15 

.64 
.67 

.15 
.28 
.33 

!32 
.48 
.21 
.11 

IS 

.10 
.36 

.03 

.03 

:S 

.05 

.12 
.08 

.01 

1.30 
1.93 
.84 

\»2 

T 

.04 
.56 

.44 

.03 

.02 

T 
.12 

4.29 

SALYERSVILLE                         I 

SCOTTSVILLE 
SEBREE   WATER  WORKS 
SHELBYVILLE    2   W 

.04 

.05 

.09 
.02 

T 

.64 

.39 

.13 

.02 
.02 
.57 

.29 
.02 
.05 

.15 

.06 
.14 

.15 

.33 

.30 

.48 
.15 

.43 

.04 

!si 

.02 

.28 

.01 

.25 

T 

.06 

T 

.15 

.07 
.02 

.13 
.02 

.20 
.70 
1.45 

.05 

.70 

1  .32 
1.52 
1.45 
.60 

12 

.72 

!o3 
.10 

3.83 

2.37 
2.79 

SHEPHERDSVILLE 
SMITHFIELD   4    S 
SOMERSET   HIWAV   DEPT 
SPRINGFIELD 
STEARNS 

E 

" 

.05 
.02 

.02 

.1* 

.53 
.15 

!s2 

!o3 
.54 
.05 

l 

.02 

^32 

!o8 
.04 
.52 
.05 

!05 
.23 
.09 
.47 

.42 

!21 
.10 

.38 

.36 

.04 
.06 
.12 

.06 

.03 

.09 
.03 

.03 
.83 
.17 
1.81 

.  gg 

.02 

.88 
1.24 

.85 

2 .  SO 

.11 

.01 
.09 

.05 

.02 
.45 
.64 
.13 

3.60 

4.43 
3.92 
6. 37 

SUMMER   SHADE   SDBSTA 
TATHAM   SPRINGS 
TATLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE 

» 

.05 
.01 

.09 
.50 

.0  = 

.52 

.03 
.40 

T 

.12 

.08 

.01 

.08 

.09 
.06 

.27 

.07 
.16 
.85 

.51 
.18 

.35 
.28 

.05 
.09 

:S 

.02 

.03 

.12 
.0] 

.03 

.87 

.Lit 

.02 

.44 
1.25 

.94 
1.56 

.25 
.05 

.05 
.38 
.12 

3.30 
2.30 
3.02 

TURKEY  CREEK   SCHOOL 
TYRONE   LOCK   5 
UNIONTOWN   DAM   49 
VALLEY   VIEW   LOCK   9 
VANCEBURG   DAM   32 

Z 

.05 

.02 
.08 

.02 

T 

.71 

.02 

.46 
.38 

.05 

.18 

.76 

.08 
.15 
.39 
.05 

.12 

.oe 

!l0 

.39 
.48 

.39 

.33 

T 

.25 

T 

I 

.06 
.05 

!02 
.33 
.10 

T 

.03 

.60 
1.49 

i» 

.36 
.02 

1.60 
3.16 
1.91 

2.36 

WAYNESBURG   6   E 

WEST   LIBERTY  WATER   WKS 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMS TOWN 

WILLOW   LOCK   13 

.05 

T 

.08 

.45 

.65 

.06 
.03 

.17 

.18 

.28 

.24 

.04 
.08 

.03 
.07 

!92 
.46 
.29 
.32 

.  58 

.03 

.09 

T 

T 
.03 

.08 
.08 
.26 
.15 

.32 
.49 

% 

.04 

1  .10 
.33 

.45 
.94 

.10 

.58 

-.  27 

.51 

.2, 

;s 

4.34 

5^49 
2.32 

WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY   LOCK   4 

7 

.14 

.05 

!30 

lot 

.14 

.10 

.09 
.52 

!37 

.13 

T 

.06 
.07 

1.02 
.20 

.07 
.73 

1.23 

.35 

4.31 

2.54 

HOURLY  PRECIPITATION 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

I 

1 

2 

3 

*| 

5 

6 

7          8 

9 

10 

11       12 

1 

2 

3 

4| 

5 

6 

7 

.|. 

10 

U 

-Is 

t- 

CARROLLTON   LOCK   1 

// 

.03 

.02 

.05 

COVINGTON    W    B    AIRPORT 

6 

.04 
.08 
.05 
.07 

FLEMINGSBURG   POST  OPT 

GEST    LOCK    3 

.01 

.01 

.01 

HAZARD 

.02 

.05 

.01 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

. 

.02 

LOUISVILLE    STAN   W   B   AP 

.01 

MC    KINNEYSBURG 

// 

.01 

.15 

MILLERSBURG 

MOREHEAD    STA   TEACH  COL 

SMITHFIELD   4    S 

-3 

d- 

ADDISON    DAM   45 

// 

.01 

.01 

.01 

.03 
.02 
.02 
.03 
.03 
.05 

ADOLPHUS    1    N 
BEREA  COLLEGE 

" 

.01 

.01 

.01 

BOWLING   GREEN   WB   AP 

CENTRAL  CITY   1   E 
CONSTANTINE 

.01 

.01 

.02 

.01 

CORBIN 

DAVELLA 

DUNDEE    BARRETTS    FORD   BR 

.01 

.01 

.01  .02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.05 

!oi 
.01 
.02 

.06 

FORDS    FERRY    DAM    50 

FRANKLIN   WATER   WORKS 

HALEYS    MILL 

// 
// 

.01  .01 

.  02 

.02      .01 

.01 

HEIDELBERG   LOCK    14 

.05 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.07 
.06 
.09 
.01 
.08 
.03 
.03 
.10 
.05 
.06 
.05 
.02 

HODGENVILLE    NAT   PARK 

.05 

.02      .01      .01 

JENKINS    WATER   WORKS 

.01 

LEXINGTON    WB   AIRPORT 

.02 

.01 

.01 

LONDON    POST  OFFICE 

LUCAS 

MADISONVILLE 
PIKEVILLE 
RUMSEY    LOCK   2 
ST   MARYS  COLLEGE 

.02  .02 
.01 

.01 

.02 
.02 

.01 
.04 

.02 

.03 

.03 

.02      .01 

SOMERSET   HIWAY    DEPT 

STEARNS 

TOMPKINSVILLE 
WOODBURY   LOCK   4 

-4 

.06 

til- 

.02 

.05 

.03 

.01 

.17 

CONSTANTINE 

.01 

.02 

.03 
.01 

PIKEVILLE 

WOODBURY   LOCK   4 

-5 

th- 

ADDISON  DAM   45 

ADOLPHUS    1    N 

BAXTER   HARLAN   WATER    WIS 

BEREA   COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB   AP 

CARROLLTON   LOCK    1 

CENTRAL  CITY    1    E 

CONSTANTINE 

CORBIN 

// 
// 

// 

.06 

.01 
.02 

.01 
.06      .08 

.01 

.01 

04 

.01 

.05 

.0! 

.13 

.05 

.01 

.01 

.03 
.04      .03 

.11      .15 
.05      .02 
.01      .05 
.02      .06 
.02      .05 
•           .32 

05 
01 
09 
09 

03 
02 
02 

.05 
.03 

j)3 
.04 
.03 
.04 
.01 

.02 

!o9 
01 
03 

!o3 
.03 

.01 
.03 
.07 

.02 
.06 
.01 
.02 

.02 
.04 
.02 
.02 
.09 

.01 

.02 

.03 

.22 

.01 

.02 
.01 

.01      .01 
.24      • 

.03      .02      .01 
.01 

•          •           .0* 

.17 
.37 
.49 
.48 
.49 
.39 
.19 
.19 

COVINGTON   W    B   AIRPORT 

1 

04 

.15 

.12 

.07 

.07 

.04 

.03 

01 

.53 

T4bU  4-Conhnu«d 


HOURLY  PRECIPITATION 


A  M   Horn  >Ddlng 

P   M    II,. u,  .adlog 

SUtion 

1 

' 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

3 

4 

S 

e 

7 

8 

s 

10 

11 

12 

dunuee  una 

.  01 

.01 

03 

.04 

in 

.  01 

.12 

KDMOITON 

.02 

M      .0  1 

. 

.08 

.  10 

!03 

.04 

IIS 

ns 

0] 

02 

Si. 

■, 

.03 

,1; 

.07 

OS 

.  02 

111 

04 

OS 

.02 

1  1 

FORDS    rKRRY    DAM    50 

.111 

,01 

hcvnm  in   MATES  WORKS 

.06 

.09      .03 

.  12 

.05 

.06 

.02 

,,  | 

.03 

CKST    UVK    ,1 

.02      .11 

.05 

.03 

.06 

.04 

03 

.08 

.07      .03 

.02 

.03 

in 

I.S 

HALEYS    MILL. 

n:i 

.07 

.04 

.04 

.05 

02 

,30 

HAZARD 

// 

.18 

.  in 

.12 

.09 

.08 

.02 

HI 

.01 

in 

HEIDELBERG   LOCK    14 

// 

15 

.23 

.07 

.01 

in 

, 

KERNHON 

ii.. 

.06 

.02 

.04 

■:■ 

HODGENVILU:    NAT    PARK 

.03 

.06 

.02 

hi; 

,07 

.03 

.01 

IIS 

.03      .01 

39 

JENKINS    WATER   WORKS 

.01 

OS 

.08 

.  1  1 

.06 

,04       .'H 

in 

01 

39 

LEXINGTON    \TB    AIRPORT 

.01       .03 

.01 

.01 

OS 

.05 

.10 

.13 

II.! 

.02 

.05      .03 

in 

11  1 

.01 

in 

.111 

.56 

LIBERTY 

// 

.01       .01 

.04 

.12 

.01 

.05 

.04      .02 

hi 

.01 

.42 

LITTLE  HICKMAN   LOCK   8 

// 

.02 

111! 

.03 

.10 

.12 

.05 

.01 

.04 

.05      .04 

.01 

LOGLICK    1    S 

// 

.01 

.01 

.07 

.13 

.12 

.08 

.02 

.01 

.02      .02 

.01 

,01 

III 

LONDON    POST   OFFICE 

.10 

.22 

.14 

.06 

.06 

.06 

in 

ns 

I  1 

.68 

LOUISA    LOCK    3 

.03 

in 

.15      .07 

.03 

.01 

III 

11 

LOUISVILLE    STAN   11    IP 

.04 

.08 

.24 

LOUISVILLE    WB  CITY 

.01 

.03 

.05 

.03 

.06 

.01       .01 

25 

LUCAS 

.02 

.02      .02 

.05 

.13 

.06 

.04 

.02 

!oi 

.04 

.03 

.02      .01 

.47 

MADIS0NV1LLE 

.01 

.04 

.03 

.04 

.02 

.02 

.01 

.20 

MAYSVILLE    DAM  33 

// 

■IDDLESBORO  CITY    HALL 

.01 

.08 

.10 

.04 

.02 

.01 

.38 

MILLERSBURG 

.02 

.02 

.06 

.02 

.02      .01 

.01 

.03 

.01 

44 

MOREHEAD    STA    TEACH  COL 

.11 

.09 

.09 

.06 

.01       .01 

!03 

.05 

45 

MUNFORDVILLE 

.02      .02 

.11 

.05 

.02 

.01 

.03 

.02      .01 

OLIVE  HILL 

.05 

!o4 

.02 

.03 

.01 

OWINSBORO   DAM    46 

.01 

.02 

.02 

.03 

.02 

.06 

.02 

18 

PIKEVILLE 

.01 

.05 

.08 

.08      .04 

.01 

.01 

51 

RUNSEY   LOCK  2 

.02 

.01 

.03 

.03  !    .04 

.05 

.01 

24 

ST  MARYS  COLLEGE 

.03       .04 

.02 

.06 

!l2 

.08  1    .02 

.01 

.03 

.'  05      .  03 

.01 

.02 

.01 

59 

SALYERSVILLE 

// 

.05!    .19 

.13 

!o6 

.02      .03 

.02 

64 

SMITHFIELD  4    S 

.02 

.05 

.05 

.05      .01 

.02 

!oi 

.06 

.09      .03 

.04 

53 

SOMERSET  HI WAY  DEPT 

.01 

.08 

.09 

.10 

.07 

.03 

.01       .02 

.02 

.01 

45 

STEARNS 

.02 

.11 

.11 

.02 

.03 

82 

TATRAM    SPRINGS 

.04       .05 

.02 

.06 

!o7 

.03 

!oi 

!oi 

!o3 

.07 

.05      .02 

.02 

.01 

TOMTKINSVILLE 

UNIONTOWN    DAM   49 

04 

WOLF  CREEK  DAM 

.03 

!oi      .01 

.08 

.01 

.05 

.02      .02 

.03 

.01 

WOODBURY  LOCK  4 

.02 

.05      .05 

.01 

!03 

!05 

.02 

.04 

.05 

.03 

.01      .01 

37 

-6th- 

ADDISON  DAM  45 

// 

.01 

01 

BAITER  HARLAN  WATER    WKS 

.02 

.03 

OS 

BKREA  COLLEGE 

.02 

.01 

BOWLING   GREEN   WB    AP 

.01 

02 

CARROLLTON    LOCK    1 

.01 

01 

CONSTANT I NE 

.01 

.02 

03 

COVINGTON   W   B  AIRPORT 

6 

.01 

.01 

DAVELLA 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

07 

DUNDEE    BARRETTS    FORD   BR 

.01 

01 

FLEMINGSBURG   POST   OFF 

.02 

.04 

06 

FORDS    FERRY    DAM    50 

.01 

GEST  LOCK   3 

HALEYS   MILL 

.01 

HAZARD 

// 

.02 

.02 

.01 

05 

HEIDELBERG    LOCK    14 

// 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01       .01 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

.01 

.01 

JENKINS    WATER    WORKS 

.04 

.02 

!oi 

.01 

13 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

04 

LIBERTY 

.01 

.01 

LITTLE    HICKMAN  LOCK   8 

.01 

.03 

.01 

LOGLICK    1    S 

// 

.01 

.01 

LONDON    POST   OFFICE 

.02 

02 

LOUISA    LOCK   3 

.01 

.01 

.01      .01 

08 

LOUISVILLE    STAN   W    B   AP 

.02 

LUCAS 

.01 

.01 

.01 

03 

M IDDLESBORO   CITY  HALL 

.02 

.05 

M ILLERSBURG 

MOREHEAD   STA    TEACH  COL 

.04 

!02 

.04 

.01 

.01 

MUNFORDVILLE 

.01 

.01 

03 
04 

OLIVE   HILL 

.02 

PIKEVILLE 

!02 

.02 

.04 

.04 

RUMSEY    LOCK  2 

!oi 

01 
01 

ST   MARYS   COLLEGE 

.01 

SALYERSVILLE 

// 

.01 

SMITHFIELD   4    S 

!o2 

SOMERSET   HI WAY    DEPT 

.01 

.02 

STEARNS 

.02 

05 
03 
02 

01 

TATHAM    SPRINGS 

WOLF  CREEK   DAM 

.02 

WOODBURY   LOCK   4 

.01 

-7th- 

ADDISON   DAM  45 
ADOLPHUS    1    N 

// 

.02 

.01 

.01 

.04 

.02 

.03 

.14 

.11 

.02 

02 
24 

02 

BEREA   COLLEGE 

.01 

.01 

.02 

.03 
.02  j 

BOWLING  GREEN   WB   AP 

CENTRAL  CITY    1    E 

CONSTANTINE 

CORBIN 

COVINGTON   W   B   AIRPORT 

6 

.01 

.09 

.01 

•           • 

• 

.02 

.01 

.03 

.01 

.02 

.08 

.02 
.02  | 

28 

DAVELLA 

DUNDEE    BARRETTS    FORD   BR 

EDMONTON 

.05 

.02 

.01 

.02 

.08 

.01 

.01 
.01 

.01 

.03 

20 

02 
03 

"9 

FORDS    FERRY    DAM    50 

.02 

FRANKLIN  WATER   WORKS 

.02 

GEST    LOCK   3 

.01 

.01 

HALEYS   MILL 

.02 

.06 

08 
09 

07 

18 

HAZARD 

HEIDELBERG   LOCK    14 

HERNDON 

'// 

.05 

.01 

.13 

!o6- 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

HODGENVILLE    NAT   PARK 

.03 

JENKINS    WATER   WORKS 

.05 

LEXINGTON   WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE    HICKMAN   LOCK    8 

// 

16 

LOGLICK   1    S 

.01 

.01 

LONDON   POST  OFFICE 

.02 

.01 

LOUISA    LOCK   3 
LOUISVILLE    STAN    W    B   AP 

.04 

01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.09 

.02 

18 
05 

07 

LOUISVILLE   WB  CITY 
LUCAS 

.05 

!02 

.01 

.02 

03 
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HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
APRIL   1949 


MU'lSviNYILLE 

MILLERSBURG 

MOREHEAD    STA   TEACH   COL 

OLIVE    HILL 

OWENSBORO  DAM  46 

PIKEYJLLE 

RUMSEY    LOCK   2 

ST    MVRYS    COLLEGE 

SALYERSVILLE 

SMI THFIELD    4    S 

SOMERSET    HI (AY    DEPT 

STEARNS 


r  vr 


in  Ml"-:  [NEVILLE 
UNIONTOWN    DAM    49 
WOLF   CREEK    DAM 
r.ouiwUiY   LOCK  4 


BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CENTRAL  CITY  1  E 

CONSTANTINE 

CORBIN 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FORDS  FERRY  DAM  50 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS  WATER  WORKS 

LIBERTY 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

LONDON    POST    OFFICE 

LUCAS 

MIDDLESBORO   CITY    HALL 

MOREHEAD    STA    TEACH   COL 

OWENSBORO    DAM    46 

PIKEVILLE 

RUMSEY   LOCK  2 

ST  MARYS  COLLEGE 

SMITHFIELD   4    S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

UNIONTOWN    DAM    49 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


ADDISON  DAM  45 
BEREA  COLLEGE 
BOWLING  GREEN  WB  AP 
CENTRAL  CITY  1  E 
CLINTON 
CONSTANTINE 
COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

HALEYS  MILL 

HEIDELBERG   LOCK    14 

HERN'KIN 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LOUISA  LOCK  3 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LUCAS 

HADISONVILLE 

MILLERSBURG 

MOREHEAD    STA    TEACH   COL 

MUNFORDVILLE 

OLIVE    HILL 

PADUCAH    SCS    NURSERY 

RUMSEY    LOCK    2 

ST    MARYS   COLLEGE 

TATHAM  SPRINGS 

UNIONTOWN  DAM  49 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


ADDISON  DAM  45 
ADOLPHUS  1  N 
3AXTER  HARLAN  WATER  WKS 
BEREA  COLLEGE 
HOWLING  GREEN  WB  AP 
CARROLLTON  LOCK  1 
CENTRAL  CITY  1  E 
CLINTON 
CONSTANTINE 
CORli  I N 

COVINGTON    W    B    AIRPORT 
DAVELLA 

DUNDEE    HAI:  :ETIK    FORI      I'.li 
BDM01      >'• 

FLKMINGSBURG    POST   OFF 
V     DAM    50 

ORKS 
SI     -    [XX  I   3 
HALEYS   MILL 
HAZARD 

.    IflCK    14 

HODGENVILl.F.    NAT    PARK 
JENKINS   WATE:1   WORKS 


A.  M.  Hour  ending 


1         2  3         4 


01  .01 

09  .10 

01  .01 

05  .13 

02  .02 
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6  7  8  9  10         11         12 


.01      .01      .01 


P.  M.  Hour  end 


12         3  456  7         89         10 


-8th- 


-10th- 


-11th- 


.05       .07       .04 


13      .02      .15 


.05      .10 ]    .01       .17 
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3 

4 
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7 
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S 

" 

" 

U 

LEXINGTON    Wll    Allll-ORT 

„•• 

.03 

.04 

.03 

01 

.04 
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.  10 

// 

.01 

.07 

.01 

BIDDLESBORO  CITT  HALL 

.02 

78 

.39 

.15 

.03 

.05 

.08 

.01 

.01 

.15 
.25 

■nWWEAn  STA   TEACH  COL 

.01 

.  09 

.14 

.01 

OUTE  HILL 

" 

.12 

PUXTILLE 

.02 

!oe 

.30 

!60 

ST  HARTS  COLLEGE 

.10 

!oi 

.06 

SALYERSTILLE 

// 

'07 

.05 

.02 

.20 

.01 

.02 

SOHERSET   BIIAY   DEPT 

.01 

.07 

.23 

33 

.17 

.02 

!83 
1.81 

.07 

.21 

.45 

.50 

.30 

.20 

.07 

TATHAB    SPRINGS 

TOHPimsYILLE 

.02 

.03 

.16 

!71 

^48 

.02 

.08 

.  10 

.22 

.  13 

.  43 

•OODBDRY   LOCI  4 

.01 

.01 

1-02 

-23d- 

COYTEGTOH   I   B   AIRPORT 

6 

* 

* 

* 

.15 

-26th- 

ADDISOI   DAI   45 

// 

BOILIBG   GREEB  IB   AP 

.01      .01 

.01 

.03 

CAHHOLLTOB   LOCI    1 

// 

.02 

.01 

CDTRAL  CITY   1   E 

.01 

.03 

CUHTOI 

.01 

.01 

COHSTAHTIIE 

.03 

.03      .02 

.15 

.01 

.24 

COTIBGTOI   1   B  AIRPORT 

6 

.02 

.01 

DOHDEE   BARRETTS   FORD  BR 

nans  ferry  dah  so 

.01      .01 

.02 

JHHIIHS   IATER   IORIS 

.15 

.  15 

LHXHGTOH  IB   AIRPORT 

.02 

.01 

.01 

HOURLY  PRECIPITATION 


Table  4-Continued 


MADISONVILLE 
MC    K1NNEYSBURG 
MILLERSBURG 
OWENSBORO    DAM    46 
PADUCAH    SCS    NURSERY 
RUMSEY    LOCK   2 
ST   MARYS   COLLEGE 
SMITKFIBLD  4   S 
UNIONTOWN    DAM    49 


ADDISON  DAM  45 

ADOLPHUS  1  H 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY  1  E 

CLINTON 

CONSTANTINE 

CORBIN 

COVINGTON   W   B   AIRPORT 

DAVELLA 

DUSDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS    FERRY   DAM    50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG   LOCK   14 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS    WATER    WORKS 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE   HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK    1    S 

LONDON   POST   OFFICE 

LOUISA    LOCK   3 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINHEYSBURG 

MIDDLESBORO  CITY  HALL 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL 

OWENSBORO   DAM  46 

PADUCAH   SCS    NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 
ST  MARYS  COLLEGE 
SALYERSVILLE 
SMITHTIELD  4  S 
SOMERSET  HIWAY  DEPT 
STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 
TOMPKINSVILLE 
UNIONTOWN  DAM  49 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


BOWLING  GREEN  WB  AP 

CORBIN 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

LIBERTY 

MUNFORDVILLE 

ST  MARYS  COLLEGE 

SHITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

WOLF   CREEK   DAM 


BAXTER    HARLAN   WATER    WKS 
BEREA   COLLEGE 
BOWLING   GREEN   WB    AP 
CARROLLTON    LOCK    1 


IRPORT 


DUNDEE    BAflRETTS    FORD   B 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG   POST   OFF 

FORDS    FERRY    DAM    50 

FRANKLIN   WATER    WORKS 

GEST   LOCK  3 

HAZARD 

HEIDELBERG   LOCK    14 


CLINTON 
CONSTANT IF 
CORBIN 
COVINGTON 


:  NAT  PARK 
JENKINS  WATER  WORKS 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LIBERTY 

LITTLE    HICKMAN    LOCK   8 
LOGLICK   1   S 
LONDON    POST   OFFICE 
LOUISA   LOCK  3 
LOUISVILLE    STAN   W   B   AP 
LOUISVILLE    WB  CITY 


P.  M   Hour  ending 


-27th- 


.07      .01      .01 


.09      .06      .06 


10    I    11        12 


.20      .07      .07 


.67      .65      .74 


-29th- 


-30th- 

.01      .01      .01      .02 


.02      .04      .03 


HOURLY  PRECIPITATION 


APRIL    1949 


K  M  11 .ndlnq 

P    M    Houi  sliding 

J 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

■C    I1NNKYSHURG                                   // 

.01       .04 

.03 

,03 

.04 

,06 

MIPI1LKSI10RO   CITY    HALL 

.01 

.04 

.03 

.01 

.01       .03 

.07      .08 

.01 

.01 

.01 

.01 

MILLBRSBURG 

u 

. 03       .  02 

.08      .11 

.06 

.04 

.02 

.01 

■ORKKKAll    STA    TIACH   COL 

i  i 
04 

on 

■UKFOROTILLK 

.02 

.01 

OLIVX    HILL 

.01 

.01 

.11       .05 

.06      .OS 

.  01 

.01       .03 

OWKNSHORO    DAM    46 

PADUCAB   9CS   NURSERY 

.02 

PIEXVILLK 

.01 

.03 

.03 

.10 

.08      .03 

.03      .04 

.08 

.07 

.02 

.03 

.02      .03      .02 

.01 

MUSKY    LOCK    2 

.02 

.02 

04 
12 

72 
02 
45 
13 
38 
14 

ST   IIARVS   COLLEGE 

.03 

.02 

.01       .01 

SALYKRSVILLB                                        // 

.01 

.03 

.14 

.IB      .04 

.04      .07 

.10 

.09 

.02 

sivmnKui  4  s 

.01 

SOMERSET   HI WAT   DErT 

.08 

1.1 

.09 

.04       .01 

.05      .02 

STEARNS 

.01 

.03 

.06 

.02 

.01 

TATHAM    SPRINGS 

.02 

.10 

.03 

.05 

.02       .03 

.08      .02 

TOMPKINSVILLK 

imiOHTOlOl    DAM    49                              // 

WOLF   CREEK    DAM 

.02 

.05 

.10 

35 

m 

wnonnuRT  lock  4 

.01 

.01 

DAILY  TEMPERATURES 


3  |  4  j  5   6  |  7  j  8  | 


10   11   12   13 


14   15   16   17   18   19  20  21  ,22  23  24  25  I  26  27 


ANCHORAGE 

DAM  29 


BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

BURGIN  DIX  DAM 

CAMPBELLSVILLE 

C0RB1N 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

DANVILLE 

FARMERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  4 

GREENVILLE  2  W 


LOCK  14 
HENDERSON  4  SW 
HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
HOPKINSVILLE  2  E 
IRVINGTON 

LE1TCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LOUISVILLE  STAN  WB  AP 
LODISVILLE  WB  CITY 
LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MAYFIELD  2  S 
MAYSVILLE  DAM  33 
MIDDLESBORO 

MOUNT  STERLING 

MURRAY 

OWENSBORO 

PADUCAH  NO  5  FIRE  STA 

PRINCETON 

RICHMOND  TEACHERS  COL 


MAX   61   55 


IN   39   39  I  39 


MAX   48  |  60 


IN   39   36  40   34  '  37  :  37 

AX   69   57  54   58  56  !  61 

IN   43   40  42   33  42   42 

AX  '  51   65  52   60  I  53  i  63 

IN   41   41  42   30  I  41   38 

AX     i  59  :  56  [  59  i  52  i  62 

IN  ,  42  I  36  42  :  34  |  40  I  38 

MAX   48   53  52 


IN   35  !  32   38   30  i  38  ]  39 


58   49   60 


MAX   75   49  ;  57   55   60   56 


MAX   58  ,  54  i  52 


MAX   55   59   53 


49  ,  57   59   59 


53  !  61   53 


39   34  '  40   27 


69   63  ,  65   69 


70   78  |  58   43   47  I  54 
49  I  49  ;  35   27   27  ,  37 


58   75   75   62 
41   55   48 
54  :  68  \   75  '  73   76 


66   76   62 


59   72   85   67   68   79 


78   78   72   52   69 


61   61   63 


58  '  54  !  59 


60   47   65 


46   55   60 


59 

67 

60 

64 

72 

64 

67 

65 

77 

61 

39 

47 

24 

34 

47 

49 

55 

32 

64 

59 

59 

64 

70 

64 

78 

75 

42 

45 

30 

41 

46 

53 

54 

51 

40 

32 

68 

64 

65 

75 

63 

70 

76 

78 

56 

51 

50 

43 

37 

44 

54 

53 

55 

54 

36 

33 

67 

67 

62 

63 

68 

74 

6  7 

7K 

78 

4H 

4  7 

ill 

48 

43 

34 

66 

70 

67 

73 

72 

HO 

76 

48 

42 

42 

52 

52 

52 

53 

40 

30 

71 

64 

62 

65 

68 

6  7 

78 

69 

4  b 

39 

30 

42 

51 

52 

50 

49 

37 

30 

60 

53 

56 

64 

73 

65 

74 

54 

41 

41 

39 

30 

37 

46 

50 

53 

bl 

33 

31 

61 

66 

60 

63 

63 

66 

74 

64 

78 

4  5 

42 

45 

32 

38 

43 

53 

51 

43 

32 

by 

b4 

59 

61 

60 

70 

72 

62 

78 

47 

45   46  48  :  33  35  40  52  43  42 

61  t  65   59   79   78  70  77  75  72  73  75  65 

25   28   47   52   49  44  32  51  56  51  48  51 

50   73   76   78  65  60  I  81  80  69  78  68 

27  '•   40  !  52   48  36  I  30  32  42  57  :  50  53 

68  i  72  |  72  I  72  ,  68  75  80  69  73  71  j  67 

32  I  51  i  57  ]  54  I  43  37  53  i  56  :  51  I  46  54 

68  ;  55  |  60   65  !  60   79  i  76  I  65  75  76  73  76  71  64 

50  '  54   50  46  36  '   51  61  55  51  55 

59  j  66   70   77   76  62  78  81  73  72  74  69 
32  I  31   49   57  !  49  38  36  48  60  53  48  44 

60  I  69   68   78   76  67  77  78  70  72  71  65 
28   33   49   55   49  45  35  51  |  58  52  49  52 


64  I  59  I  57 


75   76  :  76  :  60  !  80   83  i  68   75   70   68 
51   52   46   42   35   52   49   55   52   52 


54   45   55  I  64  |  71  I  72  i  69  :  58  |  71  i  78  ]  74  66  I  77  61 

30  !  38  !  34  j  34  !  49  I  55   51   40   38   51   58  .  47  !  43  53 

70   76   76  :  62   77   79  67   72  71 

54   53   47   36   45   58  50   45  52 


IN  ,  42  :  31  !  35   28   30 


47  63  I  52  56  68 
30  36  33  33  38 
42   55   52   55   67   75   73   73   59 


55  I  67   68   60 


IN   42  i  38  !  37   30   30 


57  !  56   60  j  50   62   69   63   64 


39   44   29   30 


54   70  '  68  .  61 


38   45   33  ,  42   36  i  49  '  43   37   40 


59   67   77   75  j      54   63   53   58 

58   70   71  '  70  !  75  I  50   51  i  65   51 


29   35   27   37   50 


80   69   70   70 
58   57   44   51 


65   81   77   63   79 


47   54   47  I  45   34  !  29   34   33  |  32   32 


70  :  70   78   77   71 
52   47   58   56  I  41 


50   57  |  56 


74  !  60  73  80 
46  35  36  45 
66   77   75   71 

50   35  '   57  i  60  ! 


72   69   75 


73   73   64 


IN  j  41  1  40  i  43   35 


52   65   68   60 


61   53   61  i  57  61  67  64 

41   33   36  40  36  45  28 

MAX  |  56  |  60   54   59   50  |  68  69  62  ,  64 

IN  J  38  !  35   42  |  33   40  31  45  42  i  37 

57   54  !  58  I  50  62  68  62  62 


31   42   39 


MAX   55  |  57   53   58   51   63  , 


32   40   38   43   41   33 


63   68   59  i  62 


56   54   58   48   60   64   57 


43   43   36   43 


65  i  64   67  68 

28  j  32  i  47  I  52 
64  59  I  70  78 
45  45  49  56 
69   66   68  69 

29  47  48  53 
69  63  69  75 
45  53  44  52 
59  I  64  71  76 
44  I  47  j  49  56 


65   63  71  74 

48  51  J  53 

56   66  70  I  65 

39   45  54  52 

58   62  72  74 


46  46  !  35  25  27 
73  .  67  j  63  ;  70  63 
56  39  34  34  34 
67   79   60  53  60 

47  55   33  24  43 


74  ;  75   74   59   78   81   65   72  '   71 
47  j  42  !  42   31  ;  41  I  41  :  52   42   42 


31   35  ;  51   58   56   46   40 


72   78   77   74  i  62   78   82   64   74   89 
45   53   39   39   29   35   58   53   40   51 
70   57   60   63   65   76   78   68   70   75   70   74   70   70 


53   55   55   48 
57   61  I  63   63   77   77 


38  I  31  ,  32  !  37  ! 


67  !  60  !  59   68  '  60  |  76  !  76 


53   39   32   32   36   31   34   50   54 


50   60   55  '  55   54 


76  !  76  !  70   73   75  l  66 
36  '  50   57   52  !  46  ;  53 


73   58   73   79 


76   54   51 


31   30   37   30   37   51   52   49   42   36   49   55   48   46   52 


IN   42   42   42  I  39 

AX   60   59   56  j  61  j  60  j  71  I  73  j  70  !  63 

IN   42   38   46  |  35  |  45   38  I  46  |  46  43 

AX      46  I  59  ,  50   60  |  54  I  62  I  63  I  61 

IN   43  I  37  I  44  '  32  !  38  i  42  j  44  i  46  '  36 

AX   69  :  48   60   50   60  |  50   65  67  61 

IN  I  42   38   41   30   41  '  37   44  43  30 

AX  i  59   59   55   58   57  ]  69   72  68  61 

IN   39  i  35   42   33   42   37   44  44  39 

MAX   74  :  48  !  55   57   60      57  ,  63  i  57 

41   30  I  30   28   28   39  |  39  '  41  I  29 

75  !  64   62  i  66  ,  63  |  65  I  72  67  !  69  j 

44   33  '  45  |  36   44  i  39  i  40  I  46  J  30 


59   64   61   62 


74   68   62 


MAX   56  ;  61  I  57   60   56   72 


MAX  63  46  l  61  j 
MIN  4139  42 
MAX   62   41  i  69  I 


51   65   59   65   67   62 
31   38   37   42   41   34 


57   71   73   61 


57   60   70   71 

46  I  47  ,  51  i  56 
71  l  67  i  71  I  80  ! 
51  I  48  j  48  j  55 

65  !  72  j  63  I  72 
43  50  47  I  53 
64  I  72  62  70 
41   50   52   52 

70  69   68   78 

47  52   48   51 

59  I  60  69  72 
29   30   45   52 

71  I  67  ,  67  65  ! 
35   50   50  |  49  j 

60  69  73  66 
38  :  44  44  49 
75  69  69  79 
54  55  52  56 
67  67  62  74 
34   47  47  49 

66  !  70  69  73 


52   56   50   34   34  ;  33 


48   58   65   68   77   76 


36   36   50   57 


74  ,  53  ,  47   63   48   57 
50   33   33  I  37   38   36 


78   80   73   70   77   64 
58   60   51   49   55 


75   73   61   76   77   72   67 


77   64   58   74 

53   41   29   38   34   28   37 


53  |  57   58   45 

63  I  64  |  64  I  81  I  83  I  74 


59   60   53 


52   48   38   48   61   54 

78  !  79   65  !  79   74   72 
58  !  42  |  33   36   41  |  36   32   43   54   55  I  49  i  35   49   60  :  53 


78   75   47   51  j  60   52  |  60 


50  j  55  ! 


74  80   48   49 

52   41   32   27   39 

75  71   54   72   68 


51   58   66   64   78   76 
25   28   48   55   50 


78  I  48   42   51  ,  47   54   67   74   74 


47   47  ■   35   28   28 


30   45   47 


78  I  75   55   62   64  <   61   71   72   74   79 
48   54  ]  35  j  25   47  j  30  !  30   50   55   44 


4  5 

34 

49 

58 

53 

48 

52 

42.6 

79 

78 

75 

74 

72 

68.1 

bl 

3  9 

55 

57 

51 

50 

43.9 

72 

80 

7  3 

70 

77 

63.0 

32 

41 

41 

37.4 

73 

79 

80 

76 

79 

76 

62 

69.6 

4(1 

33 

43 

60 

55 

52 

52 

43.1 

74   44   54   55 


68   73   73   74   72   76   82 


28   39   33   32   49   55   50   45   36   51   58   50   49   51 


75   67   61   63   62   81   82 


54   42   31 


36   31   35   50   61   55   48   37   55   61 


79   74   73  ,  73   71   63 


77   75   42   50   67  ,  48   62   66 
53   38   30   35   35  I  30   35   45 


MAX   55   59   52   60   57   73   71 
IN   41   38   45   29   44  ;  32   45 


75   65  |  63   62 


MAX   73  .  53   54   48 


51   59   64   58   59 


37  ,  38  I  31   40   38   40   45   30   37 


50   52   50 


26  ;  31   48   54   51 


46   46   58   52   59  I  64   72  • 
32   25   38   31   29   45   54 


56 
74 
52 

54 

74 
49 

58 

78 
55  1 

46.8 
i   65.2 
|   42.3 

76 

53 

7  2 
51 

64  j 
55 

j   68.7 
43.0 

65 

50 

70 

73 

52  | 

62.4 

DAILY  TEMPERATURES 

APRIL  1949 

Table  5-Conbnued 

Day  of  month 

I 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17  1  18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RUSSELLVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCIENCE  HILL 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 
MAX 

MIN 

MAX 
HIS 

MAX 
MIN 
MAX 
MIN 

70 

41 
66 

42 

es 

43 
71 

40 

50 

38 
48 
41 
60 
37 
64 
37 
52 
37 

60 

57 
40 

43 
52 

42 

36 

51 

37 

60 
35 

35 
55 

59 

57 
39 
51 

44 

42 
58 
28 

50 
37 
48 

39 

39 
67 
36 
46 

70 

43 

42 
65 
42 
70 

60 
37 

71 

66 

43 
61 
47 
66 
43 
66 
39 

65 

38 
60 
32 

31 
63 
34 
59 
30 

64 
43 

70 
43 
78 

60 
31 

75 

59 
46 

70 

55 
57 
40 

63 
53 
62 

50 

55 

69 

54 

44 

69 

55 
71 
54 
63 
53 
71 

72 
53 

78 

72 

79 
51 

54 
72 
50 

80 

76 
40 

42 
75 
43 
75 

54 
33 
44 
31 

32 
52 
34 
43 

32 

56 
35 

28 
62 
32 
69 

28 

40 
65 
38 
61 

68 
39 
63 
36 

60 

32 
49 
31 

28 
61 

27 

29 

62 
35 
60 
33 
68 
31 
69 

57 
30 

64 
48 
69 

65 
51 
64 
33 

63 
56 
62 

50 
75 
55 
78 
54 
68 

80 
56 

47 
74 
45 
78 
54 
76 
50 

80 
51 
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CHICAGO:  1949 


O.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 

GENERAL  SUMMARY 

The  month  of  May  reversed  the  trend  of  the  below  normal  temperatures  of  March  and  April.  The  first  week 
of  this  month  was  unseasonably  warm  and  was  followed  by  a  period  of  five  days  of  rapidly  cooling  weather, 
with  very  cool  readings  reported  in  northern  counties.  Temperatures  began  rising  again  after  this  in- 
terval and  remained  above  average  until  the  last  week  of  the  month  when  readings  dropped  considerably 
below  the  seasonal  normal.  The  alternating  periods  of  warm  and  cold  weather  resulted  in  an  over  all 
record  of  one  degree  above  normal  for  this  month. 

Precipitation  for  the  State  as  a  whole  continued  to  be  below  normal  with  rain  consisting  of  scattered 
showers  and  thunderstorms.  With  the  type  of  rainfall  prevalent,  the  progression  according  to  amounts  was 
highly  irregular.  Since  the  showery  conditions  were  localized,  quantities  in  each  section  varied  at 
different  times.  In  the  first  ten  days,  the  greatest  falls  were  found  in  the  central  and  western  coun- 
ties near  the  Ohio  River.  During  the  following  week  the  southeastern  section  received  the  major  portion 
of  precipitation.  The  Central  Division  reporting  the  largest  amounts  in  the  third  week  of  the  month. 
The  ending  of  the  month  saw  the  southeast  and  west  getting  the  heaviest  falls.  Practically  all  sections 
reported  below  normal  rainfall  for  the  month  as  a  whole. 

The  month  of  May  was  favorable  for  crops  and  field  work.  Much  was  accomplished  and  good  progress  was  re- 
ported in  all  activities*  in  most  sections  during  the  whole  period.  During  the  first  ten  days,  warm  dry 
weather  permitted  plowing  and  preparation  of  corn  and  tobacco  land,  with  considerable  planting  of  com 
and  soy  beans  reported.  Tobacco  plants  in  seed  beds  were  in  fair  to  good  condition,  although  plants  were 
generally  small.  The  dry  weather  was  retarding  the  growth  of  pastures  in  many  sections.  Grains  were  re- 
ported as  fair  to  good. 

For  the  next  seven  days  the  continuance  of  excellent  progress  in  plowing  and  preparation  of  corn  and  to- 
bacco land  with  corn  planting  was  in  full  stride.  Tobacco  plants  were  generally  small  but  transplanting 
was  begun  in  southern  counties.  Grains  were  reported  as  fair  to  good  with  wheat  heading  in  the  southern 
half  of  the  State.  Barley  and  oats  were  near  normal  size  and  rye  was  beginning  to  head.  Some  cutworm 
damage  wao  reported  to  early  plantings  of  corn  in  the  southwest  with  scattered  reports  of  blue  mold  on 
tobacco  plants.  Good  progress  in  plowing  continued  to  be  made  in  the  middle  part  of  the  month  and  many 
sections  were  near  completion.  Principal  activities  during  this  period  consisted  of  planting  of  core 
and  soy  beans  and  transplanting  of  tobacco  from  seed  beds  to  fields.  Many  fields  of  corn  were  up  with 
generally  good  stands  reported.  Tobacco  plants  were  in  fair  to  good  condition  although  the  average  size 
was  still  below  normal.  Wheat  was  mostly  headed  with  a  slightly  above  average  yield  indicated.  The 
showers  of  this  period  were  beneficial  to  pastures  but  considerable  weed  growth  was  noticed.  Some  damage 
was  reported  in  the  southwest  from  army  worms.  Corn  planting  was  near  completion  at  the  end  of  the  month 
with  tobacco  transplanting  becoming  general.  The  ripening  of  rye  was  indicated  in  all  sections.  Potatoes 
and  gardens  were  in  fair  to  good  condition  with  pastures  good  but  all  needing  additional  moisture.  Fruit 
prospects  ranged  from  excellent  in  western  counties  to  light  in  the  east  where  considerable  damage  was 
reported  earlier.  Crop  damage  reports  included  army  worm  infestation,  leaf  rust  on  wheat,  and  spottec 
reports  of  loss  due  to  hail. 

Severe  storms  took  their  toll  during  this  month  in  life  and  property.  Tornadoes  were  reported  in  Wit1 
Springs  and  Somerset  with  large  property  losses  and  one  fatality  in  the  latter  city.  Strong  winds  ac- 
companied by  rain  caused  large  losses  in  Irvine,  Fillmore,  Pebworth,  Richmond,  and  Kenton  County. 

TEMPERATURE 

The  mean  temperature  for  the  State  was  66.3°,  which  is  1.0°  above  normal  for  the  month.  The  monthly  mear 
temperatures  ranged  from  69.3°  at  Russellville  to  62.6°  at  Maysville.  The  highest  temperature  recordec 
in  the  State  was  95°  at  Campbellsville,  on  the  5th,  and  the  lowest  36°  at  Farmers  and  Mammoth  Cave  on  th« 
27th. 

PRECIPITATION 

The  average  precipitation  for  the  State  was  2.78  inches,  which  is  1.18  inches  below  normal  for  May.  Th« 
total  amounts  recorded  at  various  stations  ranged  from  4.89inches  at  Benham  to  1.39  inches  at  Covington. 
The  heaviest  rainfall  reported  in  any  one  day  was  2.50  inches  at  Russellville  on  the  10th. 
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the  Hydrologlc  Bulletin  Series.  The  Hydrocllmatlc  Network  is  a  na- 
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39 

11 

1.28 

10 

.0 

0 

9 

3 

WOLF  CREEK  DAM 

68.0 

94 

5 

42 

27 

4 

0 

2.53 

.74 

21 

.0 

0 

9 

4 

0 

DIVISION 

66.6 

1.3 

2.59 

-    1.26 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

64.7 

-   0.3 

91 

5 

38 

27 

3 

0 

2.10 

-    1.90 

.65 

27 

o 

o 

7 

4 

0 

BENHAM 

64.8 

94 

29 

4.89 

1.48 

8 

2 

BEREA   COLLEGE 

65.4 

87 

39 

27 

0 

4.31 

.32 

1.25 

16 

!t 

5 

2 

COBBIH 

66.7 

91 

5 

27 

0 

2.00 

.81 

24 

.0 

0 

7 

4 

FARMERS 

63. 9M 

0.2 

90 

5 

36 

27 

2 

0 

3.43 

-      .68 

1.06 

11 

.0 

0 

10 

5 

1 

HEIDELBERG  LOCK    14 

63.4 

-    1.1 

91 

6 

39 

27 

1 

o 

2.73 

-    1.33 

.86 

10 

.0 

o 

9 

4 

0 

HINDMAN    SETTLEMENT   SCH 

64. 4M 

92 

6 

38 

27 

2.49 

.89 

10 

.0 

0 

12 

3 

MATSVILLE  DAM  33 

62. 6M 

-    1.8 

90 

6 

39 

12 

0 

2.61 

-    1.17 

.90 

22 

.T 

0 

MIDDLBSBORO 

66.8 

2.5 

94 

5 

39 

27 

5 

0 

2.93 

-    1.12 

1.76 

22 

.0 

0 

6 

3 

1 

MODNT   STERLING 

67.3 

3.0 

92 

5 

40 

11 

3 

0 

2.67 

-    1.46 

1.00 

10 

.0 

0 

6 

4 

1 

PHEVILLE 

67.3 

0.2 

94 

5 

42 

27 

3 

o 

2.79 

-      .99 

.85 

1 

.0 

0 

10 

4 

0 

RICHMOND   TEACHERS   COL 

64.5 

-   1.2 

87 

5 

37 

27 

0 

0 

3.91 

.22 

1.34 

22 

.0 

0 

11 

-ILLIAMSBURG 

65.9 

-   0.0 

90 

5 

39 

27 

1 

0 

1.46 

-   2.77 

.55 

31 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

65.2 

0.2 

2.95 

-    1.09 

STATE 

66.3 

1.0 

2.78 

-    1.18 

DAILY  PRECIPITATION 


«UMi    work;. 


COT1HGTON    ■    B   AIRPORT 

CYKTHIANA 

pmui 

MVELLA 


GEORGETOWN  WATER 


GREEXSB0RG  BIWAY  i 


bodcenville  nat  park 
ikyington 


JKKKINS    WATER 


LEXINGTON   WB    AIRPORT 


XWLICK   1  S 

-OKDON   POST   OFFICE 
*OPISA  LOCK  3 

XWISVILLE   STAN   WB   AP 
.OOISVILLE   UPPER  GAGE 
/KJISVILLE    WB  CITY 
-OVELACEVILLE 
.OCAS 

lADISONVILLE    1    SE 


tATFIELD  SUBSTA 
tATFIKLD  2   S 

IATSVILLE  DAM  33 

IC    KIJfflEYSBURG  ] 

IIDOLESBORO  CITY   HALL 


IILLKRSBURG  R 

IILLERSTOWN 

KWTICELLO 

WRBBEAD   STA    TEACH  COL 

IOUKT  STERLING 


.01 

.18 

a 

as 

HI 

.02 

.34 

.08 

.3(1 

.03 

.05 

.03 

.19 

.02 

.25 

'.55 

.25 

.12 

09 

.07 

.22 

r 

.02 

.79 
.64 
,4? 

.45 

.19 

30 

.03 

.35 

.08 

.06 

.40 
1.1 

.01 

T 

.05 

.25 

.45 

.02 

.11 

.08 

T 

:li 

.30 

.30 

g     to     ii     i 


,2.45       .12 

.71       !o7 
.12      .03 


.62,     .19      .02      .19 


44 

.3( 

9, 

51 

.32 

:» 

.32 
1' 

45 

.45 

.3 

1.05 

1     -5 

18 

.24 

.04 

.05 

,24 

.42 
.15 

12 

.1( 

.64 

26 

.05      .1 
.18 

.22 

.96 

.25 

.70 

.12 

.74 

10 

79 

.04 

.50 

.04 

.02 

.35 

.05 

T 

.63 

.39 

.05 

.40 

01 

07 

T 

03 

„ 

.02 

l!05 

.33 

.39 

.04 

.37 

.81 

T 
.08 

.08 

.10 

.10 

05 

.32 

11 

.04 

.15 

.03 

T 

.45 

.85 

.08 

,40 

.43 

.10 

'so 

.40 

.32 

.02 

.12 

.12 

.0 

.14 

1.76 

.15 

.42 
!l5 

.11 
.23 

.85 
.24 

.20 

.15 

.24 

.05 
.14 

.0 

.52 

.27 

.08 
1.58 

:?s 

.07 

.0 

T 

.56 

.12 

.02 

T 

.12 

T 

.37 

18 

.05 

.65 
T 

.15 

.20 

.0 

.69 

.32 

1.45 

.03 

3.99 
3.  I  1 

3..::; 


■■■^■■r^ 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Contuiued 


Day  oi  month 

I 

Station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PAIRT8VILLE 
PIKEVILLE 
PINEVILLE 
PLEASUREV1LLE   2   S 
PRINCETON 

Z 

.30 

.02 
.50 

T 

.28 

T 

.05 
.35 

1  .86 

.70 

.27 
.06 

.03 
.05 
.17 
.75 

.0! 

T 

.16 

.03 
.07 

.28 

1.00 

.43 

l!o2 
.28 

.40 

.63 

.08 
.25 

.65 

.58 

.21 
.02 

.08 

* 

.99 

2 
3 

BAVENNA   LOCK   12 
RICHMOND  TEACHERS  COL 

.09 

.53 
.08 

.05 

.70 

.73 

.70 

.04 

.14 

.03 

1%4 

1.15 
.15 

.29 

.57 

:« 

.03 

3 

RUMSEY  LOCK   2 

z 

T 

.12 

RUSSELLVILLE 
RBSSELLVILLE   SUBSTA 

.'15 

.05 

1.50 

.13 

.25 

.26 

.34 

.10 

.03 

3 

SADIEVILLE   WATER   WORKS 

R 

.73 

.40 

l.or, 
.43 

.12 
.63 

58 

T 

~  if 

21 

09 

ST   JOHN   BETHLEHEM  ACAD 
SALVISA   LOCK   6 

R 

.17 

T 

.09 

.85 

.04 

.01 

.16 

.20 

.42 

.11 

.13 

.16 

.03 

2 

.20 

.50 

.86 

.08 

3 

1.47 

.18 
1.28 

19 

T 

02 

T 

SEBREE   WATER   WORKS 

.16 

.40 

.03 

T 

.99 

.05 

.12      ' 

* 

SBEPHERDSVILLE 

.OS 

.04 

.16 

1.62 

.32 

R 

.06 

.42 

.13 

.05 

.05 

.bO 

.08 

0-i 

? 

SOMERSET   HIWAY  DEPT 

n 

.05 

.36 
.16 

SPRINGFIELD 

SUMVER   SHADE   SBBSTA 

R 

.31 
.06 

.35 

.02 

1.11 
.25 

.03 

.19 

.85 
.93 

.15 

.23 

.06 

.08 

T 

.68|       I 

1.02 

.46 

.09 

.08 

TAYLORSVILLEGS 

E 

.04 

.15 

1.44 

.36 

T 

.02 

.60 

'""I     .28 

.12 

.04 

.1.        1 

.20        C 

.04 

56 

3 

TURKEY   CREEK  SCHOOL 

TYRONE   LOCK   5 
UNIONTOWN  DAM   49 

z 

.05 

T 

.06 

.06 

.30 
T 

'.at 

i.i? 

.60 
.65 

.40 

.15 

.03 

T 

[»0 

.28 

.24 

T 
.31 

|       \ 

VALLEY   VIEW  LOCK   9 

.16 

1 

VANCEBDRG   DAM  32 

.32| 

> 

WAYNESBURG   6   E 

.12 

WEST  LIBERTY   WATER   WKS 

.79 

.06 

T 

.10 

.29 
.10 
.22 
.76 

.20 

T 

T 

nr 

.11 

16 

1.33 

-27| 

H  * 

J       I 

WILLIAMSBURG 

.08 
.21 

.08       .0. 

.o: 

WILLMMSTOWN 

.22 

WILLOW   LOCK   13 

WOLF  CREEK   DAM 

1 

WOODBURY  LOCK  4 

.231 



.09 

.09 

.. 

.18 

.25      .25 

HOURLY  PRECIPITATION 


A.  M.  Horn  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Station 

| 

1 

,|. 

3 

4 

5         6 

7 

8 

9 

10    1 

11 

12 

1 

2| 

3 

4 

5 

6 

7 

"I 

9 

10 

11 

12 

-Is 

t- 

ADDISON   DAM  45 
ADOLPHUS   1   N 

// 
// 

• 

.         .         . 

• 

.          .10 

.04 

.25 

.04 

.32 

.06 

.06      .01 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

BAXTER   HARLAN  WATER  WKS 
BENTON   1   SW 
BOWLING  GREEN  WB  AP 

.03 

.17 

.05      .01 

.32 

.43 

.01 

.01 

.06 

CARROLLTON   LOCK   1 
CENTRAL  CITY   1  E 

// 

.22      .06 

.01 

.01 

CLINTON 

.01 

.04 

.04      .23      .06 

.04 

.03 

CONSTANT  INE 

I 

*          .21 

DOBBIN 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

6 
6 

. 

• 

« 

.05 

• 

* 

•          .07 
.12 

.01 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

.01 

,01 

.01 
.17 

.06 
.45 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

.10 

FORDS  FERRY  DAM   50 

.58 

.31 

.01 

FRANKLIN   WATER  WORKS 

.07 

GEST   LOCK   3 

BALEYS  MILL 
HAZARD 

// 

.36      .04 

.06 

.07 
.15 

.01 

HEIDELBERG    LOCK    14 

// 

HERNDON 

HODGENVILLE   NAT   PARK 

.08 

.23      .09 

.06 

.12 

.08 

.18 

.02 

JENKINS    WATER  WORKS 

.04 

LEXINGTON   WB  AIRPORT 

.01 

• 

.20 

LIBERTY 

// 

.09      .02 
.12 

LITTLE   HICKMAN   LOCK   8 

// 

LONDON   POST  OFFICE 

LOUISA   LOCK  3 
LOUISVILLE   STAN  W  B  AP 

.04 

.02 

.06 

LOUISVILLE   WB  CITY 
LUCAS 

.01 

.06 

.01 

.10 

.10 

.01 

MADISONVILLE    1    SE 

MAYSVILLE   DAM   33 

// 

.01 

.01      .01 

MC    KINNEYSBURG 

// 

MIDDLESBORO  CITY    HALL 

.01      .03 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA    TEACH  COL 

.01 

.08 

.15 

.01 

MUNFORDVILLE 

.02 

OLIVE    HILL 
OWENSBORO  DAM  46 

.01 

.09      .03 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

.01 

PIKEVILLE 
RUMSEY    LOCK  2 

.10      .04 

SADIEVILLE    WATER    WORKS 

.12 

.05 

ST  MARYS  COLLEGE 

.07 

.07 

SALYERSVILLE 

// 

.01      .01 

.01 

.03 
.02 
.25 

.03 
.03 
.05      .01 

SMITHFIELD  4   S 

SOMERSET    HIWAY    DEPT 

TATHAM   SPRINGS 

.25 

.04 
.02 

.05      .01 

.01 

TOMPKIN3VILLE 

UNIONTOWN    DAM    49 

.03 

WOLF   CREEK   DAM 
WOODBURY   LOCK  4 

.03 

.17 

.01 

-2d- 

BARBOURVILLE   WATER  WKS 

.011 

.01 

CORD  IN 

6 

.03 

.20 

JENKINS    WATER    WORKS 

T*)*U  •*  -Continued 

I     I 

IJL\^ 

11    1 

/\ 

IV^l 

N 

MAY    1B4 

A  M   Hour  andtng 

1'   M    Houi  ending 

■a 

_ 

I 

3 

1 

J±L 

" 

10 

11 

12 

3 

• 

8 

e 

7 

8 

B 

10 

a 

12 

J 

rmvnu 

.01 

.01 

.(T 

-6th- 

FORDS  VKRRY   DAM   50 

.01 

UNIONTOWN    DAM    49 

// 

-7th- 

.01 

.04 

'.n 

IMVt  1  1    \ 

/ 

-8th- 

,ai 

.02 

.2- 

CLIMTOM 

.16 

.  IB 

u 

.. 

RY   DAK   50 

.OK 
.02 
.11 

ialeys  mix 

PADUCAH  8CS  NURSERY 

.25 

'.J< 

-9 

th- 

ADDISON    DAM    45 

// 

.12 

.08      .03 

.01 

.53 

.21 

01 

9= 

ADOLPHUS   1   N 

// 

.01 

.51 

BARBOURVILLB    WATER    WKS 

BAXTER   HARLAN  WATER  WKS 

.06 

BENTON    1    SW 

.67 

.09      .07 

.01 

BZREA  COLLEGE 
BOWLING  GREEK  WB   AP 

.02      .01 

.16 

.05 

.15 

.40 

.OH 

.53      l!ot 

CARROLLTON   LOCK   1 

// 

.07 

.10 

.03 

CENTRAL  CITY   1   E 

.05 

.01 

.02 

.21 

.02 

CLINTON 

.05 

.01 

.02 

.15 

.11      .04 

.13 

CONSTANT  I NE 

.15 

.03 

.01 

CORBIN 

6 

•           .01 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

6 

.05 

DAYSLLA 

.08 

.06 

.01 

DUNDEE   BARRETTS  FORD  BR 

.01 

.11 

.02 

.03 

EDMONTON 

.05 

.02 

03           11 

FORD8  TERRY  DAM   50 

.31 

.03 

.03 

.56 

.01      .05 

.9! 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

.01 

.14 

.06 

GEST  LOCK  3 

.03 

.01 

.03 

.03 

.  12 

.01 

.01 

.01 

BALEYS  MILL 

-o:. 

.  13 

.02 

HEIDELBERG   LOCK   14 

// 

.01 

.10 

.01 

.43 

HERNDON 

.01 

.13 

.05 

.03 

.22 

BODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS  WATER  WORKS 

.01 

.03 

.06 

!o2 

!o3 
.22 
.01 
.22 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

.0-1 

.22 

LIBERTY 

// 

.04 

LITTLE   HICKMAN    LOCK  8 
LOGLICK   1  S 
LONDON  POST  OFFICE 

// 

.09 

.01 

.07 

.39 

.94 

.18 
.23 

.18 
1.17 

LOUISA   LOCK  3 

.04 

.17 

.05 

.01 

.01      .03 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

.03      .18 

.02 

.73 
.92 
.08 

.13 
.13 

.01 

LOUISVILLE  WB  CITY 
LUCAS 
MADISONVILLE   1  SE 

.22 

.07 

.01 

.16 

.06 

.11 

!27 

.08 

U48 
.28 

MAYSVILLE  DAM  33 

// 

.02 

MC  XINNEYSBURG 

r/ 

.08 

!o4 

.01 

.01 

.01 

.22 

!oi 

.01 

.01 

MIDDLESBORO  CITY   HALL 

MILLER3BURG 

.03 

.23      .01 

.04 

.01 

32 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

.04 

.01 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL 

OWKNSBORO  DAM  46 

.41 

.05 

.01 

PADDCAB  SCS  NURSERY 

.09 

.22      .15 

PIKKVILLE 

.01      .04 

RUMSEY   LOCK  2 

.33 

.11 

.03 

.02 

8T  MARYS  COLLEGE 

.04 

.01 

.65 

.14 

.01 

SALYBRSVILLE 

// 

.01 

.01 

SMITHFIELD  4  S 

.06 

.02      .01 

.01 

.01 

.02 

.29 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 
STEARNS 

.01 

.02 

.35 

.03 

.02 

.21 

Ul 

TATHAM  SPRINGS 

.78 
.17 

l!o2 
.46 

TOMPKINSVILLE 
UNIONTOWN  DAM  49 

// 

.09 

.17 

.03 

.01      .01 

.01 

.03 

.01      .10 

"os 

.05 

WOLF  CREEK  DAM 

!l3 

.01 
.01 

.02 

WOODBURY   LOCK  4 

.01 

.07 

.02 

.01 

.02 

.01 

.02 

!l7 

-101 

h- 

ADDISON  DAM  45 

// 

.01 

.06 

.04 

.05 

.03 

.03 

.06 

.13 

.05      .02 

48 

ATOLPHUS   1  N 

// 

.02 

.02 

.09 

BARBOURVILLE    WATER   WKS 

•           .45 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

.01 

.02 

.01 

.01 

.07 

.02 

.09 

.10 

.01 

.01 

35 

BEREA  COLLEGE 

.01 

.01 

.01 

.03 

.06 

.06 

.05 

.01 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

.01 

CARROLLTON   LOCK    1 

// 

.02 

CENTRAL  CITY  1  E 

!oi 

.01 

.05 

.09      .09 

.04 

.01 

.01 

31 

CLINTON 

.03 

.01 

.01 

CONSTANTINE 

.01 

.09      .10 

.02 

.10 

.19 

CORBIN 

6 

DAVELLA 

.10 

.43 

.05 

.01 

.02      .01 

.01 

63 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

.01 

.02 

EDMONTON 

.01 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

.02 

.16 

.02 

.40      .33 

.01 

01 

-95 

FORDS  FERRY   DAM    50 

.04 

.03 

.01 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

.10 

.01 

.18 

.09 

.07 

!45 
.34 
.12 
.32 
.37 
.10 
.15 
.13 

GEST  LOCK  3 
HALEYS  MILL 
HAZARD 

/*/ 

.02 
.18 

.01 
.13 

.01 
.01 

.02 

.04      .04 

.05 

.07 

.06 

.02 

.09 

.02 

.01 

HEIDELBERG   LOCK  14 

HERNDON 

BODGENVILLE  NAT  PARK 

// 

.18 

,02 
.01 

.03 

.03 

.08 
.01 

.06 
.01 

.05      .01 

.07 
.01 

.03 

JENKINS  WATER  WORKS 

!o4 

.07 

.01 

.01 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LIBERTY 

.14 

.01 

.02 

.03 

.07 

.18 

.09 

.03      .05 

.07 

.02 

// 

.'oi 

!o2 

.01 

.03 

.02 

!09 
.95 
2.31 
.04 
.31 

!77 
.16 
.09 
.26 

LITTLE  HICKMAN   LOCK  8 
LOGLICK  1  S 
LONDON  POST  OFFICE 

.23 

.01 

.06 

.03 

.07 

.11 

.30      .11 

.02 

.24 

.01 

'01 

02 

.02 

.03 

.06 

.45 

.43 

.45      .45 

.07 

!o2 

.04 

.03 

LOUISA   LOCK  3 
LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

.04 

.03 

.01 

.01      .32 

.23 

.02 
.19 

.09 

.07 

.07 

.02 

.14 

.08 

.05 

LOUISVILLE  WB  CITY 
LUCAS 
MADISONVILLE   1  SE 

.04 

.01 
.01 

.03 

.04 

.22 

25 

.10 

.01 
.01 

.04 

.01 
.06 

.04 

.01 

.14 

MC   KINNEYSBURG 
MIDDLESBORO  CITY  HALL 

// 

'.  08 

!o5 

.05 

.01 

■ 

!  following  Station  I 


WBr, 


Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


MORE  HEAD  STA  TEACH  COL 
MTJNFORDVILLE 
OLIVE  HILL 
CWBNSBORO  DAM  46 
PIKEVILLE 
RDMSBY  LOCK  2 
ST  HARTS  COLLEGE 
SALTERSTILLE 
SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET  HIWAY  DEPT 
STEARNS 

TATHAM  SPRrKGS 
TOKPKINBVILLE 
DNIONTOWN  DAM  49 
WOLF  CREEK  DAM 
LOCK  4 


COVINGTON  W  B  AIR 


ADDISON  DAM  45 
BENTON  1  8W 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  W  B  AIRPORT 
DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 
FORDS  FERRY  DAM  50 
HEIDELBERG  LOCK  14 
MUNFORDVILLE 


BARBODRVILLE  WATER  WKS 

BAXTER  HARLAN  WATER  WORKS 

BEREA  COLLEGE 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

FORDS  FERRY  DAM  50 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

JENKINS  WATER  WORKS 

LITTLE  HTCKMAN  LOCK  8 

LOGLICK 

LCD  ISA  LOCK  3 

MIDDLESBORO  CITY  HALL 

MILLERSBDRG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

OLIVE  HILL 

PIKBVILLE 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

DNIONTOWN  DAM  49 

WOLF  CREEK  DAM 


ADDISON  DAM  45 
BARBODRVILLE  WATER  WKS 
BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 
BENTON  1  8W 
BEREA  COLLEGE 
CENTRAL  CITY  1  E 
CORBIN 


FRANKLIN  WATER  WORKS 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

HODGENVILLE  HAT  PARK 

JENKINS  WATER  WORKS 

LIBERTY 

LOKDON   POST  OFFICE 

MIDDLESBORO  CITY  HALL 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

MONFORDVILLE 


,01      .01      .01 


10        11        12 


.04      .05      .06 


P.  M.  Hour  end 


.14      .02 
.15      .03 


-11th- 

-14th- 

I 
-15th- 


.01      .09 

16th- 


10       11       12 


PADDCAH   SC8    NURSERY 
ST  MARYS  COLLEGE 
SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET   HIWAY   DEPT 
STEARNS 


BOWLING  GREEN  WB  AP 

CORBIN 

DAVELLA 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 


■17th- 
-19th- 


-20th- 


.01  .01 

.01  .01 


.02      .05      .01 


See  reference  notes  following  £ 


HOURLY  PRECIPITATION 


A    M    II, .ui   muling 

I 

1 

.! 

3 

' 

a      .. 

a 

9 

10 

II 

ia 

1 

3 

1 

5 

6 

7 

a 

■< 

10 

11         \2           " 

OKI 

tt 

.04 

04 

LOGLICK    1   8 

.40 

.07 

.47 

IONDON    TOST  OFFICE 

.08                                   .OH 

UWISVILLE   STAN    IBIP 

.03 

.02 

.05 

MADISONVILLK    1    SK 

.01 

.01 

m>NV()IU)VlIXK 

.36 

.02 

.38 

PADUCAH   SOS    NURSERY 

.04 

.12 

.03 

.17 

.03 

.69 

1MK.KV  l  t.i>: 

.03 

.03 

TATHAM   SPRINGS 

.ON 

.43 

.01 

.52 

WOLF    CRKKK    DAM 

.59 

.10 

.69 

-21st- 

ADDISON    DAM   4S 

ff 

.28 

.02 

.30 

UKil.l'HUS    1    N 

.06        .06 

BERKA   COLLEGE 

.01 

.01 

.55 

.01 

.58 

BOWLING    GRKKN 

.17 

.17 

CARROLLTON    LOCK    1 

ff 

.59 

.17 

.01 

.77 

CENTRAL  CITY   I   E 

.02 

CLINTON 

.01 

.01 

.02      .14 

.01 

.05 

'.24 

CONSTANT I NE 

.02 

.26      .06                    .34 

COVINGTON   W   B   AIRPORT 

6 

DAYELLA 

.22 

.01 

.23 

DUNDKK    ISAKRKTTS    FORD    BR 

.07 

.03 

FI.KU1NCSUURG    POST   OFF 

.06 

.70 

.01 

.77 

FORDS    FERRY   DAM    50 

.03 

.01 

.16 

.20 

FRANKLIN  WATER   WORKS 

.08 

.08 

GKST   LOCK    3 

.16 

.39 

.02 

.57 

HALEYS    MILL 

.03 

.03 

HEIDELBERG   LOCK    14 

.11 

.03 

.or. 

.20 

HKRNDON 

.04 

.04 

HODGENVILLE   NAT  PAKE 

.03 

.01 

.04 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

.24 

.24 

LIBERTY 

.26 

.26 

LITTLE    HICKMAN    LOCK   8 

// 

.01 

.20 

.01 

.01 

.23 

LOGLICK  1   3 

.50 

.23 

.73 

LONDON    POST  OFFICE 

.02 

.03 

.05 

LOUISA   LOCK  3 

.01      .19 

.16      .01 

.37 

LOUISVILLE   STAN   W   B   AP 

.35      .03 

.  02  |      .40 

LOUISVILLE  WB  CITY 

.05      .23 

.05        .33 

KADISONVILLE    1    SE 

MAYSVILLE   DAM  33 

ff 

.44 

.01 

.45 

MC   KINNEYSBURG 

ff 

.20 

.20 

...       :- 

MIDDLESBORO  CITY  HALL 

MILLERS BURG 

.27 

.15 

.42 

MOREHEAD   STA   TEACH  COL 

.19 

.16 

.04 

.39 

OLJVS    HILL 

.  10 

.02 

.15 

.27 

OWENSBORO   DAM    46 

.31 

.21 

.04 

.56 

RUMSEY   LOCK  2 

.01 

.01 

.04 

.06 

ST  MARYS  COLLEGE 

.12      .04 

SALYERSVILLE 

rr 

.01 

.01      .03 

!o5 

SMITHFIELD   4   S 

.50 

.50 

STEARNS 

.18 

.01 

.19 

TATHAM  SPRINGS 

.29 

.01 

.30 

UNIONTOWN  DAM   49 

rr 

.01 

.39 

.32 

.01 

.73 

WOODBURY   LOCK  4 

.12 

-2 

2d- 

.12 

ADOLPHTJS    1    N 

rr 

.37 

.05 

.42 

BARBOURVILLE   WATER  WKS 

.34 

.13      .01 

.01 

BAXTER   HARLAN   WATER   WKS 

.55      .39 

.06 

.01 

.01 

.01 

l!o3 

BEREA  COLLEGE 

,35 

.05 

.01 

.01 

.03 

.01 

.46 

BOWLING   GREEN   WB   AP 

.17 

.05 

CORBIN 

6 

*           .37 

•           .08 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

6 

.01 

,.-4 

.03 

DAVELLA 

.26      .10 

.01 

.01 

.01 

.42 

EDMONTON 

.32 

.01 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

.34 

.01 

.01 

.23 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

.10 

.02 

!l2 

GEST    LOCK   3 

.01 

.17 

HALEYS  MILL 

.03 

HAZARD 

f/ 

.33 

.10      '.  03 

.02 

.01 

.49 

HEIDELBERG   LOCK   14 

ff 

.08 

.26 

.03 

.01 

.01 

.05 

.04 

.02 

.01 

.65 

HERNDON 

.01 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

.08 

.01 

'.  10 

JENKINS  WATER  WORKS 

.19      .22 

!o6 

.05 

.15 

.69 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

.07 

.01 

.04 

.12 

LIBERTY 

rr 

49 

.20 

.01 

.01 

.01 

.20      .04 

.96 

LITTLE   HICKMAN    LOCK   8 

rr 

.01 

.31 

.08 

LOGLICK  1   S 

.23 

.07 

.05 

!35 

LONDON  POST   OFFICE 

.22 

.07 

.01      .01 

.15 

.10 

.56 

LOUISA   LOCK  3 

.08 

.10 

.07      • 

»           .52 

.06      .02 

.85 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

.01 

LOUISVILLE   WB  CITY 

.01 

'.  01 

LUCAS 

.23 

.14 

.02 

.39 

MAYSVILLE  DAM   33 

rr 

.01      .03 

.01 

.17 

.20 

.42 

MC   KINNEYSBURG 

rr 

.02 

.04 

.37 

.07 

.50 

MIDDLESBORO   CITY   HALL 

.91      .66 

.01 

.02 

.01 

MILLERSBURG 

.01 

.04 

.01 

.05 

111 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

.01 

.72 

.03 

.01 

.05 

.01 

.02 

.85 

MUNFORDVILLE 

.09 

.01 

.01 

.12 

OLIVE  HILL 

ioi 

.22 

1.27 

.05 

.01 

.01 

.01 

1.58 

PIKEVILLE 

.01 

.36 

ST  MARYS  COLLEGE 

.05 

.04 

.01 

.20 

SALYERSVILLE 

rr 

.15      .05 

.02 

.01 

.02 

!oi 

.04 

.01 

.01      .05 

.37 

SOMERSET   HIWAY   DEPT 

.25 

.08 

.07 

.48 

STEARNS 

.23 

.26 

.28 

.03 

.03 

.02 

.85 

TATHAM  SPRINGS 

.01 

.27 

.07 

.35 

TOMPKINSVILLE 

.46 

.01 

.48 

WOLF  CREEK  DAM 

.33 

.02 

.01 

.01 

.37 

WOODBURY  LOCK  4 

.03 

.01 

-2c 

d- 

.04 

CARROLLTON   LOCK  1 

rr 

.01 

.01 

COVINGTON   W   B   AIRPORT 

6 

.03 

-24 

th- 

ADDISON  DAM   45 

// 

.02' 

.04 

.03 

.09 

ADOLPHTJS   1   N 

.07 

.20 

.06 

.01 

.35 

BARBOURVILLE    WATER   WORKS 

.12 

.05 

.01 

.01      .01 

.10      .01 

.31 

BAXTER   HARLAN  WATER   WORKS 

.25 

BENTON    1    SW 

.01 

.06 

.08 

.06 

.21 

i  following  Station  Index. 


HOURLY  PRECIPITATION 


Station 

A.  M.  Houi  ending 

P   M 

Hour  ending 

I 

I 

T 

T 

1 

_n 

2 

3 

4    1     S    1    6 

7          8         9 

10    l 

11     I 

12 

l\ 

2| 

3 

4     1 

5 

6 

7|.|. 

10        11        12 

BEREA   COLLEGE 

.23 

.04 

.02 

.12 

.06 

01 

.01 

.49 

BOWLING   GREEN   WB   AP 

.01 

.03 

.01 

.13 

.03 

.01 

.22 

CARBOLLTON   LOCK   1 

// 

.03 

.06 

.02 

.11 

CENTRAL   CITY   1   E 

.15 

.13 

.09 

.38 

CLINTON 

.36 

.07 

.04 

.01 

.59 

CONSTANT  IJE 

.01 

.06 

.05 

.01 

.13 

CORBIN 

6 

COVINGTON   W    B   AIRPORT 

6 

DAVELLA 

.21 

.01 

10 

.07      .04      .01      .19 

04 

.67 

DUNDEE   BARRETTS  FORD  BR 

.07 

.10 

.10 

.03 

.31 

EDMONTON 

1.06 

1.21 

.02 

01 

.01 

2.45 

FLEMINGSBURG  POST  OFT 

09 

.01      .01 

FORDS   FERRY   DAM    50 

.09 

.07 

.04 

.03 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

.09 

.05 

.14 

.07 

.02 

.37 

GE8T   LOCK  3 

.01 

HALETS  MILL 

.02 

.07 

.08 

.09 

.01 

.27 

HAZARD 

ff 

.01 

.17 

23 

■25 

.02 

.48 

HEIDELBERG    LOCK   14 

rr 

.06 

.16 

.03 

.25 

HERNDON 

.05 

.05 

.05 

.15 

.30 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

.02 

.03 

.11 

.20 

JENKINS  WATER  WORKS 

.05 

02 

.15      .04      .01 

.38 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

.04 

.02 

07 

.01 

.14 

LIBERTY 

rr 

.01 

.40 

.20 

.04 

.67 

LITTLE    HICKMAN   LOCK  8 

rr 

.49 

.01 

.17 

01 

.74 

LOGLICK  1   S 

.08 

.53 

.02 

.05 

03 

.75 

LONDON  POST  OFFICE 

.08 

1.07 

08 

.10 

1.33 

LOUISA   LOCK  3 

.06      .02 

.35 

LOUISVILLE   STAN  W  B  AP 

.04 

.03 

!o4 

L0UI8VILLE  WB  CITY 

.02 

.02 

LUCAS 

.34 

.06 

.19 

.20 

.02 

.81 

MADISONVILLE   1  SE 

.03 

MAYSVILLE   DAM    33 

rr 

.02 

.01 

MC   KINNEYSBURG 

rr 

MIDDLESBOBO  CITY  HALL 

.01 

.12 

.01 

.01 

!23 

MILLEBSBUBG 

MORE HEAD    STA   TEACH   COL 

.12 

.16 

.05 

02 

.36 

MUNFOHDVILLE 

.17 

.04 

.05 

.06 

.32 

OLIVE    HILL 

.46 

.10 

01 

.16 

OWENSBORO  DAM   46 

.01 

.07 

.04 

.02 

.14 

PADUCAE  SCS  NURSERY 

.02      .09 

.05 

.07 

.05 

.04 

!63 

PIKEVILLE 

RUMSEY   LOCK  2 

.03 

.05 

.06 

.05 

.01 

.30 

ST   MARYS   COLLEGE 

.01 

.09 

.09 

.02 

.21 

SALYERSVILLE 

// 

.02 

.01 

06 

.11      .03      .09      .02 

.39 

SMITHFIELD  4  S 

.06 

01 

!  ,01 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

.70 

.21 

.08 

!l5 

STEARNS 

.03 

.05 

03 

TATHAM  SPRINGS 

.01 

.07 

01 

.09 

TOMPKINSVILLE 

.01 

.01 

.05 

.20 

.01 

.28 
.22 

UNIONTOWN  DAM  49 

rr 

.03 

.12 

.0-1 

.03 

WOLF   CREEK  DAM 

.04 

.01 

.30 

.06 

WOODBURY  LOCK  4 

.03 

.09 

.03 

.07 

.22 

-25th- 

ADDISON  DAM  45 

rr 

.12 
.02 
.09 

.12 
.02 

CABBOLLTON   LOCK  1 

rr 

CENTRAL  CITY   1  E 

CLINTON 
CONSTANT  INK 

!l2 

.01 
.12 
.07 
.07 
.26 
.03 
.02 
.09 
.07 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

.01 

.02 

.04 

.01      .06 

.16      .10 

.03 

FORDS   FERRY   DAM   50 

HALEYS  MILL 

JENKINS  WATER  WORKS 
LOUISA   LOCK  3 

.01 

.01 

.02 

.03      .04 

OLIVE   HILL 

.02      .05 

.01      .15 
.02 
.17 

OWENSBORO   DAM   46 

!o2 

.17 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

EUMSEY  LOCK  2 

SALYERSVILLE 

rr 

.02      .01 

.01 

.03 

.03 

.01 

.25 

!25 

UNIONTOWN  DAM  49 

rr 

-26th- 

ADDISON  DAM  45 

rr 

.01 

.09 

10 

ADOLPHUS   1  N 

rr 

.01 

13 
03 

09 
02 
04 

01 

BARBOURVILLE  WATER  WKB 

.13 

BEREA  COLLEGE 

.01 

.02 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

.07 

.01 

.01 

CARROLLTON    LOCK    1 

rr 

.01 

CENTRAL  CITY   1  E 

CLINTON 

.01 

CONSTANT  I NE 

.01 

.01 

CORBIN 

6 

.10 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

6 

• 

»           .14 

DUNDEE   BARRETTS  FORD  BR 

.13 

.01 

.18 
.06 
.02 

.04 
.29 
.10 
.18 
.10 
.01 
.16 
.03 
.05 
.03 
.08 

EDMONTON 

.11 

.02 

.05 

FLEMINGSBURG   POST  OFF 

.05 

.01 

FORDS  FERRY  DAM   50 

.01 

.01 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

.17 

HALEYS  MILL 

.04 

HAZARD 

rr 

.17 

.09 

.02 

.01 

HERNDON 

.05 

.  OB 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

.02 

.11 

.01 

.02 

.01 

.01 

JENKINS   WATER   WC3KS 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

LIBERTY 

rr 

.01 

.08 

.01                  .03 

.03 

LITTLE   HICKMAN   LOCK  8 

rr 

.01 

.02 

LOGLICK   1   3 

.05 

LOUISVILLE   STAN   W  B  AP 

.02 

LUCAB 

.07 

MADISONVILLE    1  SE 

- 

.02 

MAYSVILLE  DAM   33 

rr 

.02 

MC    KINNEYSBURG 

rr 

MIDDLESBORO  CITY   HALL 

.05 

MILLER8BURG 

.01 

.04 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

.01 

.08      .04      .01 

!23 
.07 
.20 
.04 

MUNFORDVILLE 

.03 

OWENSBORO   DAM   46 

.01 

.01 

.01 

.03      .01 

PIKEVILLE 

.02 

.17 

.01 

RUMSEY   LOCK  2 

.04 

ST  MARYS  COLLEGE 

.10 

.01 

.01                  .04 

i 

I  following  Station  I 


HOURLY  PRECIPITATION 


A  M  Houi  udlng 

P  M   Hour  •odlng 

St.lllOl, 

I 

1 

'1 

3 

4 

S 

e 

7 

8 

9 

in 

11        12 

i 

2 

3 

4 

s      e 

7 

8 

S 

10 

11 

a 

SOMERSET   H  IK  AY    DIPT 

.05 

M 

STEARNS 

.02 

.04 

1H. 

TATHAM  SPRINGS 

.03 

.03 

OK 

TOMPHHSV1L1JC 

.05 

.01 

.04 

UNIONTOWN   DAM    49 

// 

.01 

.02 

03 

WOLT  CREEK  DAM 

.011 

.01 

.02 

12 

WOODBURY    LOCI    4 

.22 

22 

-27th- 

BENTON   1   SW 

.04 

.04 

rjB 

DUNDEE   BARRETTS  FORD  BR 

.01 

.01 

02 

OEST   IOCS  3 

.01      .02 

ra 

JXHKINS   WATER   WORKS 

.07 

.07 

14 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

.02 

02 

MILLERSBURG 

.01      .08 

09 

OWENBBORO  DAM  46 

.03 

.01 

03 

PADUCAB  SCS   NURSERY 

.05 

08 

-28th- 

CARROLLTON   LOCI   1 

*v 

.05 

05 

MATSYILLE   DAM  33 

// 

.05 

05 

SADIEVILLE   WATER   WORKS 

-30th- 

BENTON   1  SW 

.01      .06 

.05 

12 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

.01 

.01 

.01 

.09 

.01 

13 

CENTRAL  CITY   1   E 

.01 

01 

CLINTON 

.01 

.03 

.02 

.0-1 

.01      .01 

.02      .01 

15 

EDMONTON 

.11      .08 

.03 

22 

FRANKLIN  WATER  WORTS 

.03 

.03      .02 

08 

BALEYS  MILL 

.01 

.02      .02 

.01 

06 

LUCAS 

.08 

.39 

47 

MADISONVILLE   1  SB 

.01      .06 

.01                  .01 

09 

PADUCAH   3C8    NURSERY 

.01      .05 

.01      .01 

08 

RUMSET  LOCK  2 

.01                 .01 

.03 

.02 

07 

WOODBURY  LOCK  4 

.02 

.01      .04 

07 

-31st- 

BAXTER  BARLAN  WATER  WKS 

.20      .05 

25 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

.32 

.08 

.01 

42 

MI1DLESBORO   CITY   HALL 

.09 

TOMPKINSVILLS 

.07 

.08 

1 

15 

■  following  Station  I 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  month 

. 

Stabon 

s 

. 

■ 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

■ 

-- 

,\S 

16  17 

18 

19 

20 

21  22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ANCHORAGE 

MAX 

75 

78 

84 

88 

88 

89 

71 

77 

75 

68 

» 

75 

78 

80   86 

85  '    85 

87 

87 

85 

85   75 

80 

67 

70 

74 

72 

75 

81 

85 

79.2 

MIN 

60 

51 

59 

52 

55 

54 

61 

47 

59 

50 

37 

39 

52   54 

59  j  68 

61 

65 

57 

57 ;  62   51 

38 

49  !  39 

42 

44 

50 

54 

52.4 

ASHLAND  DAK  29 

MAX 

65 

80 

75 

8S 

91 

90 

90 

80 

80 

76 

62 

73 

78 

80   87 

85  '    86 

88 

89 

89 

78'  77   84 

83 

70  1  71 

70  1  70 

73 

80 

79.8 

KIN 

52 

49 

48 

52 

55 

55 

50 

50 

50 

43 

43 

40   49 

55  j  55 

60 

63 

52   55   60 

56 

42 

42   38   43 !  38 

40 

42 

49.5 

BEAVER  DAM 

MAX 

73 

82 

82  j  83 

81 

75 

69 

79 

84 

86   88 

85   89 

88 

85 

82   79   82 

70   72   79   77 

72 

86 

MIN 

56 

48 

4  8 

52 

52 

50 

58;  47 

57 

48 

38 

45 

48   50 

55   58 

53 

61 

53 

63   47 

47 |  37  41  \    46 

54 

58 

5o!6 

BENHAM 

KAX 

75 

60 

76 

H8 

93 

94 

90  j  80 

92 

89 

74 

64 

75 

78   82 

81  |  81 

83 

87 

87 

81   85   81 

79 

77 

71   66 1  70   71 

77 

82 

80.3 

MIN 

57 

55 

47 

48 

52 

SO   54 

53 

55 

40 

50   51 

54 

51 

62 

54   57   57 

52 

45 

42 

40  j  40 

38 

43 

55 

49.3 

BEREA  COLLEGE 

79 

74 

87 

86 

801  79 

75 

65 

68 

72 

79 

80   83 

83   85 

85 

84 

79 

79   79   78 

75 

65 

67 

69   71 

74 

80 

85 

77.9 

MIN 

59 

51 

52 

56 

53 

5h 

59  j  49 

60 

53 

42 

46 

54   53 

55  j  56 

65 

66 

61 

55   60   53 

55 

41 

51 

39 

46 

45 

50 

55 

52.9 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

MAX 

70 

78 

85 

87 

90 

89 

84   85 

80 

67 

71 

79 

83 

85!  87 

86   87 

87 

86 

85 

81   78   82 

74 

70 

72 

73 

79 

80 

75 

85 

80.6 

60 

54 

50 

56 

59   54 

60 

52 

44 

45 

50 

53   54 

58   61 

62 

62 

60 '  57!  53 

54 

47 

47 

43 

49 

52 

59 

64 

54.6 

BURGIN  DIX  DAM 

MAX 

78 

77 

88 

91 

92 

90 

85  j  82 

76 

73 

70 

76 

82 

85   86 

85   87 

87 

86 

84 

83   78   79 

70 

72 

74 

83 

87 

80.9 

MIN 

55 

50 

53 

55 

58 

61  j  50 

65 

56 

41 

43 

54   56 

56;  58 

62 

64 

63 

58:  57   58 

59 

43 

52 

44 

50 

54.1 

CAMPBELLSV1LLE 

KAX 

74 

80 

89 

92 

95 

92 

84  i  85 

Si 

76 

70 

78 

83 

86   88 

85 

86 

84 

86,  78 1  79 

74 

71 

70 

78 

76 

79 

79 

88 

kin 

59 

57 

48 

59 

52 

56 

591  49 

60 

55 

40 

42 

47 

50   53 

65  I  56 

60 

62 

63 

57   60 !  51 

50 

50 

48 

46 

50 

53 

58 

53U 

KAX 

sc 

77 

86 

88 

87  j  85 

85 

67 

76 

81 

86   86 

88'  89 

87 

84   83  j  81 

79 

70 

70 

72 

76 

76 

82 

84 

81.5 

KIN 

56 

57 

45 

51 

52 

55 

56!  52 

60 

41 

45 

47   52 

55   55 

58 

59 

64 

56 ,  59   52 

54 

44 

47 

40 

43 

43 

50 

59 

51.8 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

KAX 

75 

76 

86 

90 

90 

88 

70   78 

68 

66 

70 

76 

78 

85   85 

84 

84 

65 

74 :  73 1  75 

68 

65 

61 

66 

69 

72 

76 

87 

76.4 

KIN 

58 

56 

56 

58 

58 

58 

52|  45 

56 

45 

38 

41 

53 

56{  55 

60   60 

63 

64 

52 

50 '  58 j  53 

49 

38 

45 

40 

48 

44 

50 

52 

52.0 

DANVILLE 

KAX 

65 

72 

76 

86 

89 

91 

89   82 

79 

75 

57 

68 

73 

79;  82 

88!  80 

84 

S3 

82 

80   77 i  77 

76 

72 

66 

68 

69 

73 

73 

80 

77.1 

KIN 

53 

58 

52 

5 'J 

60 

60 

621  51 

54 

44 

52 

56   56 

58|  58 

63 

65 

62 

56   60   54 

50 

42 

48 

44 

50 

57 

54.2 

FARMERS 

KAX 

72 

78 

86 

90 

90 

89   79 

82 

74 

59 

73 

75 

82   85 

85   85 

88 

85 

77   79! 

79 

69   66 

72 

70 

74 

79 

79.0 

KIN 

52 

61 

48 

49 

52 

55   46 

56 

55 

42 

40 

42 

46,  51 

55 

57 

60 

51   58 

50 

37 

44  j  36 

42 

36 

40 

48.7 

FORDS  FERRY  DAM  50 

KAX 
MIN 
KAX 

71 

82 

8S 

90 

89 

90 

76j  79 

81 

67 

68 

78 

83 

86   86 

88   87 

67 

84 

84 

82   74 ;  81 

69 

63 

70  |  71 

78 

79 

73 

88 

79.7 

FRANKFORT  LOCK  4 

64 

78 

77 

88 

90 

92 

90  [  79 

80 

73 

65 

71 

76 

80   84 

87  i  88 

88 

87 

87 

82   80   80 

81 

78 

70  j  71 

75 

75 

74 

84 

79.8 

KIN 

54 

60 

48 

54 

56   49 

52 

54 

42 

43 

50   S3 

56   57 

57 

58 

60 

55   58;  54 

57 

43 

54 

51.0 

GREENVILLE  2  X 

KAX 

71 

82 

86 

88 

89 

79   84 

80 

73 1  6a 

78 

82 

83   85 

83 

85 

80   77   79 

69 

71 

69   72 

79 

79 

71 

79.7 

KIN 

60 

51 

51 

55 

56 

55 

62 

61 

52 

42 

42 

50 

52   55 

57   61 

68 

65 

63 

60   66   52 

57 

46 

50   43 

47   52 

59 

60 

55.0 

HEIDELBERG  LOCK  14 

KAX 

65 

80 

74 

81 

89 

91 

89   83 

81 

77 

59 

70 

75 

81   83 

82'  83 

85 

86 

85 

81  \    77  1  81 

78 

76 

67   68 

70   72 

74 

80 

78.2 

KIN 

33 

54 

44 

44 

48 

50 

53 

51 

52 

58 

46 

43 

43   47 

51   53 

53 

55 

59 

56   56   52 

52   42 

42;  39   39   40 

40 

45 

48.5 

HENDERSON  4  SW 

KAX 

70 

80 

86 

88 

91 

79 

81 

78 

61 

67 

77 

81 

84   84 

85   86 

86 

84 

82 

80   77;  79 

69   72;  77   77 

72 

86 

79.0 

HIN 

48 

49 

54 

59 

55 

51 

59 

52 

44 

45 

54 

55   58 

60   61 

61 

59   62 i  56 

58  j  43 

51   45 j  47 |  49 

58 

60 

54.5 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

KAX 

74 

76 

87 

39 

92 

90 

87 

86 

80 

67 

76 

80   84 

87  i  87 

86 

87 

86   81   84 

83  |  80 

69   69   70   76 

72 

84 

80.6 

MIN 

51 

53 

46 

48 

51 

52 

52 

51 

56 

45 

45 

40 

43   43 

51  |  55 

53 

51 

61   56   59 

38 

40 

49 

48.2 

HOPKINSVILLE  2  E 

u,u 

67 

77 

84 

87 

87 

80 

82 

78 

70 

67 

76 

83   85 

84'  84 

85 

83 

82 

79   75  j  78 

70 

70 

71   67   77 

70 

82 

78.3 

KIN 

55 

53 

55 

57 

62 

57 

63   53 

60 

56 

48 

50 

56   58 

59   62 

63 

62 

64   64 1  54 

58 

47 

54  1  49 

56 

60 

63 I  56.7 

IRVINGTON 

MAX 

60 

88 

89 

91 

92 

841  80 

71 

68 

76 

80 

85   88 

87!  86 

84 

84 

80  j  76   80 

70 

70 

71   73 

76 

75 

80 

86 1  80.3 

KIN 

59 

53 

55 

55 

57 

56 

63 

50 

61 

51 

40 

42 

51 

53   54 

58   61 

62 

65 

61 

57   65  j  53 

58 

42 

511  40 

47 

46 

54 

57 

54.1 

LEITCHFIELD 

MAX 

71 

80 

88 

89 

90 

90 

82 

81 

80 

72 

72 

78 

82 

85   86 

85  j  66 

86 

85 

84 

81  '  78  j  81 

71 

71 

71   72 

78 

78 

80 

85 

80.6 

KIN 

58 

54 

52 

54 

56 

56 

50 

59 

52 

40 

51 

54!  56 

57  (  61 

60 

62 

62 

57   62 |  52 

57 

42 

49   41 

45 

48 

54 

60 

53.8 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

KAX 

76 

74 

85 

88 

90 

88 

78 

79 

71 

62 

68 

74 

79 

82 '  85 

85  <  86 

85 

78 

79   79 ,  78 

74 

67 

68   70 

71 

72 

81 

78.2 

KIN 

57 

55 

59 

59 

60 

53 

48 

58 

39 

44 

50 

56   59 

60   60 

63 

56 

54   56!  54 

50 

45   42 

49 

45 

51 

57 

LODISVILLE  STAN  WB  AP 

MAX 

76 

81 

93 

94 

94 

75 

82 

77 

67 

78 

82 

86   88 

88   88 

86 

86 

80 

82   76 ;  80 

70 

70 

70   75 

73 

74 

82 

88 

8o!8 

KIN 

59 

57 

55 

59 

58 

57 

50 

58 

41 

44 

53 

56;  58 

60  j  61 

64 

66 

55   61  I  55 

53 

45 

51   43 

53 

49 

54 

60 

54.8 

LOUISVILLE  WB  CITY 

KAX 

74 

79 

87 

89 

76 

79 

76 

68 

69 

76 

81 

84   85 

85,  85 

86 

75 

80   75   79 

70 

70 

67!  73 

71   75 

62 

88 

78.9 

KIN 

60 

58 

59 

62 

64 

63 

57 

59 

50 

43 

51 

57 

61   64 

66  1  65 

67 

67 

60 

56   62 '  59 

54 

51 

54 

48   55   53 

58 

62 

58.0 

LOVELACEVILLE 

KAX 

73 

83 

88 

90 

90 

81 

78 

66 

70 

81 

81 

861  85 

87,  89 

88 

87 

86 

81   78 >  83 

77 

77 

77 

70   78 

80 

81.5 

MIN 

61 

47 

50 

54 

55 

55 

62 

53 

60 

54 

45 

43 

47 

50  j  57 

63  I  60 

60 

64 

62 

62   65 1  53 

60 

44 

54 

50 

52 

58 

59 

61 

55.6 

MADISONVILLE  1  SE 

KAX 

68 

71 

82 

87 

89 

90 

92 

78 

82 

82 

66 

69 

80 

82!  86 

81   85 

87 

87 

85 

86'  82 !  75 

81 

69 

74 

70 

74 

80 

78 

72 

79.7 

KIN 

56 

50 

50 

55 

51 

65 

51 

61 

58 

43 

43 

50 

52  i  54 

57   59 

62 

67 

64 

61 ;  67  j  52 

59 

45 

54 

43 

46 

50 

58 

62 

54.9 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

66 

72 

79 

87 

89 

90 

82 

84 

62 

70 

77 

81   85 

85   85 

86 

86 

85 

85   81|  79   80 

72 

70 

70 

72 

77 

76 

77 

79.4 

55 

55 

45 

49 

52 

52 

48 

60 

58 

41 

39 

53   58 

60 

65 

57   60 !  48 

54 

54 

48 

36 

40 

45 

52 

59 

51.4 

MAYFIELD  2  S 

KAX 

70 

86 

87 

88 

89 

85 

82 

69 

79 

81 

85   84 

86;  87 

87 

86 

80   78 '  82 

78 

74 

76 

70 

78 

79 

78 

80.5 

MIN 

57 

49 

57 

57 

55 

64 

50 

57 

51 

43 

43 

48 

53:  63 

60   60 

62 

63 

58 

61   62   52 

57 

53 

49 

51 

56 

56 

59 

54.9 

MAYSVILLE  DAM  33 

KAX 

62 

81 

75 

85 

90 

89 

72 

78 

70 

64 

71 

75 

80   84 

85;  86 

86 

87 

87 

72   80   77 

78 

75 

67 

64 

68 

69 

72 

77 

77.3 

KIN 

55 

50 

50 

53 

52 

54 

45 

45 

54 

39 

47   51 

55   55 

66 

50   53 ;  52 

39 

40 

39 

39 

39 

39 

42 

47.9 

MIDDLESBORO 

KAX 

79 

8R 

90 

94 

92 

90 

84 

77 

69 

79 

81 

85  1  86 

68   88 

88 

88 

86 

84   82   81 

76 

74 

80 

80 

80 

86 

82.8 

KIN 

56 

57 

44 

48 

50 

53 

54 

55 

59 

55 

51 

46 

43 

44 1  49 

51  '<    55 

55 

52 

62 

57   60 ;  53 

56 

45 

44 

39 

41 

42 

49 

49 

50.8 

MOUNT  STERLING 

KAX 

80 

76 

86 

90 

92 

90 

86 

80 

78 

72 

72 

76 

82 

85 1  87 ; 

87;  87 

87 

87 

81 

81   79i  79 

78 

69 

69 

71 

73 

76 

84 

88 

80.9 

KIN 

56 

59 

53 

55 

55 

58 

65 

50 

62 

51 

40 

49 

50   56 

57  1  57 

62 

65 

61 

54   60;  53 

57 

40 

50 

41 

50 

50 

57 

53^6 

KAX 

69 

82 

88 

90 

90 

91 

84 

66 

70 

79 

85 

88  |  88 

88 

88 

86 

82   79   83 

77 

75 

77 

69 

80 

80 

77 

84 

81.7 

KIN 

49 

53 

54 

55 

55 

62 

55 

60 

46 

42 

49 

52   52 

60;  60 

65 

61 

64   66   58 

59 

43 

56,  51 

OWENSBORO 

KAX 

71 

80 

87 

89 

90 

92 

78 

83 

80 

71 

79 

84   87 

85  1  86 

88 

87 

87   80   72 

82 

70 

75   71 

76 

80 

81 

80.5 

KIN 

58 

48 

54 

57 

58 

57 

52 

60 

54 

41 

51 

43   56 

561  61 

62 

61 

59   65   52 

52 

49   42 

47 

50 

57 

60 

54.0 

PADUCAH  NO  5  FIRE  STA 

KAX 

MIN 

81 

79 

69 

73 

80 

84   87 

87   87 

88 

88 

85 

83 

81 

75   76 

68 

80 

81 

79 

80.7 

PIKEVILLE 

84 

74 

89 

91 

94 

93 

87 

87 

82 

68 

70 

77 

81 

85   87 

89   88 

89 

88 

82 

86   86   82 

83 

71 

70 

72 

75 

77 

86 

87 

82.6 

MIN 

54 

55 

54 

50 

52 

54 

55 

53 

58 

55 

47 

48 

46 

47   52 

55   58 

57 

55 

59 

59 |  61 j  57 

56 

46 

45 

42 

42 

43 

52 

52.0 

PRINCETON 

MAX 

69 

84 

87 

90 

89 

94 

80 

84 

84 

66 

70 

85 

85   84 

83 i  85 | 

85 

84 

84 

80 1  76 1  83 

70 

76 

73 

65 

80 

79 

75 

84 

80.4 

MIN 

61 

60 

46 

51 

51 

51 

51 

59 

44 

40 

50  ,  53 

58   57 

60 

59 

63 

63   65 

50 

46 

51 

48 

49 

53 

59 

60 

54.1 

RICHMOND  TEACHERS  COL 

KAX 

66 

79 

75 

85 

87 

85 

85 

79 

79 

76 

68 

67 

72 

80'  82 

83   84 

85 

86 

84 

79   79 

79 

77 

76 

65 

67 

69 

69 

71 

80 

77.4 

MIN 

51 

52 

51 

52 

55 

58 

49 

60 

52 

40 

45 

55   54 

54   53 

60 

59 

54   59 

52 

55 

41 

55 

51.5 

RUSSELLVILLE 

MAX 

65 

70 

80 

89 

91 

92 

92 

85 

89 

62 

72 

80 

85  1  87 

86,  85 

87 

89 

86 

88   82 

80 

82 

70 

75 

75  I  74 

80 

79 

81.2 

KIN 

55 

55 

55 

57 

58 

59 

62 

55 

62 

53 

45 

45 

52 

55   61 

61   65 

66 

67 

64 

64   65 

62 

47 

52 

46   53 

54 

62 

62 

57.3 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

KAX 

64 

72 

77 

85 

88 

88 

79 

79 

78 

62 

67 

75 

81   83 

86;  84, 

84 

82   80 

76 

77 

72 

68 

72 

74 

74 

77 

77.8 

KIH 

55 

51 

49 

53 

55 

56 

59 

51 

59 

46 

44 

49 

52   53 

56   59 

61 

57   63 

50 

55 

50 

39 

46 

47 

54 

58 

52.7 

SCIENCE  HILL 

KAX 

74 

77 

84 

89 

90 

88 

85 

83 

77 

74 

70 

75 

83   85 

83   85 

85 

83 

81   80 

77 

75 

69 

68 

75 

77 

78 

85 

79.6 

aiN 

59 

56 

46 

51 

54 

55 

57 

51 

60 

56 

43  | 

44 

46 

49   52 

56 (  55 | 

60 

59 

63 

57  ;  58 

58 

54 

45 

49 

40 

44 

43 

53 

59 

52.6 

SCOTTSVILLE 

KAX 

73 

89 

90 

91 

91 

87 

85 

72 

77 

79 

84 

86   87 , 

87   88  j 

88 

86 

86 

83   82  j  80 

78 

74 

74 

73 

79 

80 

76 

87 

82.4 

MIN 

59 

55 

49 

52 

55 

56 

56 

51 

61 

57 

43 

50 

53   54 1 

58   62 

63 

64 

61  ,  60  ,  58 

53 

46 

51 

41 

49 

52 

59 

61 

54.7 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 

64 

75 

78 

88 

90 

91 

90 

75 

79 

76 

63 

69 

75 

80  j  84 

86 ;  86 

83 

82   80   76 

79 

73 

69 

67 

73 

74 

75 

83 

78.5 

KIN 

53 

55 

50 

56 

56 

57 

47 

51 

39 

43 

51  ]  54 

57   57  , 

59 

62 

58 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 
MIN 
MAX 

88 

86 

85 

89 

88 

90 

78 

59 

72 

71 

81   82 

86 |  87 ; 

87 

88 

86 

79  j  82 

81 

78 

81 

69 

62 

70 

75 

74 

76 

79^6 

WILLIAMSBURG 

77 

75 

87 

87 

90 

88 

86 

84 

79 

75 

67 

76 

77 

80 

85 

84   84 

87 

85 

83 

84   83 

79 

79 

70 

70 

71 

71 

81 

79 

84 

80.2 

WILLIAMSTOWN 

MIN 
KAX 

55 

54 

48 

51 

51 

54 

54 

52 

58 

56 

46 

48 

44 

51 

51 

53   57 

56 

55 

53 

58  j  59 

53 

57 

44 

47 

39 

42 

43 

49 

58 

51.5 

MIN 

52 

57 

54 

61 

65 

64 

63 

46 

61 

49 

38 

41  I 

53 

58 

57 

601  60 1 

64 

65 

59 
59 

51   58 

54 

59 

42 

50 

42 

S3 

44 

54 

53 

54.4 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 

79 

80 

90 

93 

94 

92 

88 

86 

82 

72 

73 

80 

84 

86 

88 

87   88 

88 

87 

85 

83   83 

80 

77 

71 

72 

72 

79!  79 

81 

88 

82.8 

MIN 

60 

50 

47 

52 

54 

55 

56 

53 

61 

55 

46 

48 

47 

51 

53 

56   57 

56 

6  0 

62 

60   62 

52 

52 

47 

46 

42 

46  1  48 

53 

62 

53.2 

EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Day  of  month 

i 

111 

1  1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
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GENERAL  SUMMARY 

Above  normal  temperatures  of  May  continued  into  June  with  the  first  week  being  unseasonably  warm.  The 
daily  maximum  readings  were  in  the  upper  80 's  and  low  90' s  with  the  weekly  average  5  degrees  above  the 
seasonal  level.  Cool  weather  prevailed  for  the  next  three  days  but  a  southerly  flow  of  warm  air 
brought  temperatures  above  the  normal  for  the  balance  of  the  week.  The  average  temperature  for  the 
next  seven  days  was  below  normal  with  cool  weather  during  the  rainfall  period  of  June  15  to  17. 
Temperatures  then  began  rising  and  remained  above  normal  for  the  rest  of  the  month. 

Precipitation,  for  the  State  as  a  whole,  increased  and  consisted  mainly  of  local  showers  and  thunder- 
storms. The  total  rainfall  during  this  month  has  been  exceeded  but  five  times  in  June.  The  amount 
varied  rather  widely  over  the  State.  The  heaviest  rainfall  was  in  the  central  section  where  amounts 
in  excess  of  12  inches  were  reported.  In  the  eastern  counties,  however,  as  little  as  one  inch  was 
recorded.  Precipitation  was  confined  to  scattered  showers  in  the  southwest  and  central  areas  in  the 
first  week,  with  the  average  much  below  normal.  The  next  seven  days  saw  adequate  showers  over  most  of 
the  State  except  in  the  east-central  portion.  The  week  ending  June  21  was  marked  by  precipitation  much 
above  the  seasonal  normal  for  the  western  two- thirds,  with  only  a  few  June  weeks  of  record  reporting 
heavier  falls.  Only  the  eastern  third  of  the  State  reported  near  normal  rainfall.  Above  normal 
precipitation  continued  for  the  balance  of  the  month  except  in  the  east  which  again  reported  less  than 
the  seasonal  average. 

The  warm  dry  weather  of  the  first  week  permitted  general  farming  activities  with  good  progress  report- 
ed. Corn  planting  and  tobacco  transplanting  were  hampered  somewhat  because  of  dry  soil.  Some  tobacco 
fields  were  harrowed  under  and  reset.  Fall  grains  were  in  generally  good  condition  with  spring  grains 
fair  but  showing  lack  of  moisture.  Minor  crops  and  fruits  were  good  but  needed  rain.  Growth  and 
development  of  crops  was  slightly  below  normal  during  the  next  seven  days  due  to  lack  of  moisture. 
Showers  fell,  however,  in  the  last  half,  easing  the  situation.  Corn  planting  was  virtually  completed, 
with  tobacco  transplanting  nearing  completion.  The  condition  of  tobacco  was  generally  fair.  Grains 
ripened  and  rye  and  barley  were  harvested  in  the  southern  half  of  the  State.  Gardens  and  potatoes 
were  only  fair  to  good,  pastures  and  legumes  generally  short.  The  rainfall  of  the  week  ending  June  21 
was  heavy  with  some  sections  receiving  an  excess  resulting  in  flooding  of  lowlands  and  some  washing  of 
hill  lands  in  the  central  section.  Temperatures  were  favorable  for  crop  growth  and  development. 
Ripening  of  grains  was  becoming  general  but  harvesting  was  delayed  because  of  rain  and  wet  soil  with 
some  damage  to  wheat  and  barley  heads  due  to  heavy  rains.  Truck  crops,  legumes,  and  grasses  improved 
with  the  precipitation.  Indications  were  that  benefits  from  the  rainfall  outweighed  the  damage  from 
the  areas  where  washing  and  flooding  occurred.  The  warm  humid  condition  of  the  balance  of  the  month 
was  favorable  for  the  growth  of  most  crops  but  farm  work  was  retarded  by  wet  soil.  Principal  farm 
activities  were  harvesting  of  wheat,  barley  and  oats,  and  field  cultivation.  Minor  crops  were 
generally  good. 

Lightning  killed  one  person  during  a  heavy  electric  and  rain  storm  near  Horse  Cave.  In  the  east  end 
of  Louisville,  a  funnel  shaped  cloud  was  observed  to  dip  twice  without  touching  the  ground  and  then 
dissipated  aloft.   No  damage  was  reported. 

TEMPERATURE 

The  mean  temperature  for  the  State  was  74.8°,  which  is  0.9°  above  normal  for  the  month.  The  monthly 
mean  temperatures  ranged  from  77.1°  at  Russellville  to  72.6°  at  Heidelberg  Lock  14.  The  highest 
temperature  recorded  in  the  State  was  97°  at  Berea  on  the  11th  and  at  Mt.  Sterling,  on  the  28th  and 
29th,  and  the  lowest  40°   at  Hindman  on  the  9th. 

PRECIPITATION 

The  average  precipitation  for  the  State  was  5.52  inches,  which  is  1.34  inches  above  normal  for  June. 
The  total  amounts  recorded  at  various  stations  ranged  from  12.04  inches  at  St.  John  to  1.00  inch  at 
Farmers.    The  heaviest  rainfall  reported  in  any  one  day  was  6.90  inches  at  Tompkinsville  on  the  15th. 


In  addition  to  the  climatological  data  from  some  6,000  Weather  Bureau 
and  cooperative  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records 
from  Hydroclimatlc  Network  Stations'  which  were  formerly  reproduced  in 
the  Hydrologlc  Bulletin  Series.  The  Hydroclimatlc  Network  is  a  na- 
tionwide net  of  rain  gages  —  mostly  of  the  recording  type  which  produce 
continuous  records  of  precipitation.  It  was  established  in  1939  at  the 
request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department  of  the  Army,  to  supplement 
existing  precipitation  stations  in  order  to  provide  records  of  rainfall 
intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood  control  and  re- 
lated works  by  the  Corps  of  Engineers.  This  Network,  now  numbering  a- 
bout  2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  main- 
tained by  the  Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually 
to  the  Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  transfers  aver- 
aged about  $250,000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly  $375,000 
since  that  date.  For  the  years  1940-42,  the  Department  of  Agriculture 
transferred  about  $100,000  per  year  to  provide  data  required  in  its 
work,   and  since   1947  the   Bureau  of  Reclamation   has  transferred  about 


Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  Series,  data  from  Hydro- 
climatic  Network  Stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologlc  Bulle- 
tins) which  were  issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing 
the  entire  United  States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet 
the  internal  requirements  of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no 
provision  was  made  for  public  dissemination  of  the  data,  distribution 
being  limited  to  cooperating  agencies  and  to  certain  public  repositor- 
ies. A  list  of  locations  where  reference  copies  of  the  Hydrologlc  Bulle- 
tin Series  are  available  for  inspection  may  be  obtained  upon  application 
to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington  25,  D.C. 

Many  other  records  published  in  this  bullet 
through  the  cooperation  of  various  public  ol 
Individuals  as  listed  in  the  Station  Index. 


PRESSURE,  WIND,  HUMIDITY,  SUNSHINE,  DEGREE  DAYS 

urrw-ir 

s~  '•»•' -  - ' >•- 

Wind  •pMd-m.  p.  h 

H.lallv.  humidity  »»..».j—     ,«„  .„i 

'  ■.„,. 

Station 

1 

I 

] 

I 

| 

i 

:; 
1  1 

If 

en 

8 

Id 
0. 

1- 
ai 

3 

If 

!i 

LKXINGTON    AIRPORT 
LOUISVILLE    AIRPORT 

30.28 
30.24 

10 
10 

29.74 
29.69 

24 

24 

6^2 

38 

s 

i 

84 

79 
84 

56 
58 

65 

67 

0 

T«bl.    1 

COMPARATIVE  DATA 

1 

.mp.Lt 

lira                                P 

ecipitac 

Year 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Temperature 

Y«r 

1 
1 

1 

l 

1 

3 

s 

1 
J 

4§ 

IS 

55  3 

J 

1 

a 

1 
1 

| 

|| 

•o  g 

Zp 

| 

I 

! 

3 

J 

H 

if 

OS 

is. 

889 
890 
891 
892 
893 

894 
895 
896 
897 
898 

899 
900 
901 
902 
903 

904 

905 
906 
907 
90S 

09 

11 

70.6 
78.4 
77.1 
75.8 
73.3 

75.6 
75.9 
73.5 
73.4 
76.2 

76.1 
73.9 
75.6 

68^6 

73.2 
74.8 
73.9 
70.2 

74.5 
70.0 
75.2 

101 
97 
101 

97 

102 
104 

98 
101 
101 

100 
100 
104 
101 
96 

99 
106 
99 
95 
102 

99 
99 
106 

38 

5.27 

4^3 
4.64 

2.69 
3.63 
4.64 
3.61 
3.90 

2.80 
6.14 
3.97 
4.75 
3.61 

3.14 
4.49 
4.53 
4.91 
4.36 

5.03 
5.20 

6 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

- 

io 

9 
9 

14 

10 

11 

10 

7 

14 
10 
10 

1912 
1913 
1914 
1915 
1916 

1917 
1918 
1919 
1920 
1921 

1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

1932 
1933 
1934 

70.2 
75.0 
78.3 
71.7 
70.1 

70.9 
73.6 
76.7 
71.9 
77.8 

75.4 
73.8 
74.2 
77.0 
70.9 

69^5 
71.7 
73.1 
75.3 

74.8 
76.5 
77.4 

107 
108 
95 
99 

100 
104 
103 

100 
100 

100 
99 
99 

105 
98 

93 
97 
104 
106 

103 

105 
105 

38 
38 
45 
42 
45 

39 
37 
51 
44 
46 

44 
42 

48 

42 

42 

37 
38 
39 

40 
39 

50 

3.48 
2.87 
2.30 
4.79 
4.94 

4.30 
3.63 

3^12 
2.90 

3.10 
4.59 
4.39 
3.90 
3.45 

4.13 

1.76 
2.80 

4.88 
1.57 
4.58 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

5 
12 

11 

10 

10 

7 
8 

9 

12 

7 
8 

11 
18 
9 
6 
8 

11 
4 

* 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

PERIOD 

70.5 
76.1 
74.3 
71.8 
75.1 

73.1 
74.7 
74.7 
77.5 

71.6 
73.1 
72.0 
73.8 
74.8 

73.9 

96 
110 
99 
95 

100 
103 
98 
100 
107 

98 
98 

99 
97 

110 

40 
46 
45 

41 
46 

40 

37 
38 
40 
37 
40 

35 

7. SO 
0.81 
4.52 
3.93 
6.01 

3.39 
4.67 
5.54- 
4.04 
1.70 

5.32 

4i73 
3.35 
5.52 

4.18 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

10 

11 
11 

12 
10 
6 

8 
10 

12 

9 

REFERENCE  NOTES 


carried  only  in  the 


June  and  December   is 
t  listed  in  the  table 


Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulietin 
in   F,   precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  w 

Weather   Bureau   type  pan  of 
ring  Table  6. 


foot  diameter 


As  of  January  1,  1949, 
temperatures  below  32°F. 
to  ice,  as  used  prior  to 
after   January   1,  1949 


dewpoint  values  below  32°F.  and  rel 
are  expressed  with  respect  to  water 

that  date.    Therefore,   these  hygro 

cannot  accurately   - 


tive  humidity  values  at 
ither  than  with  respect 
;tric  values  before  and 


missing 


mated  for  several  days,   only 
in  Table  4  are  from  recording  gages.   Traces  are  not  shown. 
in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

ending  at  time  of  observation. 


No  record. 

And  also  on  later  dates. 

Amount  included  in  following 

Gage  is  equipped  with  a  windshield 

Precipitation  measured  at   6-hourly 

Adjusted  to  a  full  month. 

Water  equivalent   of   sno 

ratio  of  1  inch  water  equi 

One  or  more  days  of  record 


ime  distribution 

lis ,  no   recording   gage . 

wholly  or  partly  estimated,  using  a 
to  every  10  inches  of  new  snowfall, 
g;  see  Table  5   for  detailed  daily 


recording  gage  only, 
station.   Precipitation 
will   be  published  in  I 


btatlon  equipped  < 

Storage  precipita 

Irregular  intervals,   wil 

publication. 

Trace,  an  amount  too  small  to  measure 

Includes  total  for  previous  month. 

from  a  recording  gage 


may  be  found 


n  Price:    15«<  per  copy;  $ 
Correspondence  regarding 
1300  U.  S. 


L.50  a  year.  (Yearly  subscription  includes  Annual 
subscriptions  should  be  addressed  to  the  Weather 
Court  House,  Chicago  4,  Illinois. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

JUNE 

1949 

Table  2 

Temperature 

Precipitation 

1 

No.  of  days 

] 
1 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  of  day* 

g 

, 

Station 

J 

•a 

1 

J 

g 

o 
B 

£ 

1 
g 

Q 

1 

1 

| 

1 

8 

i 

s 
i 

a 

s2 

J 

i 

1 

1 

*1 

li 

I 

i 

3 
3 

| 

8 

WESTERS    DIVISION 

FORDS   FERRY  DAM   5 
GREENVILLE  2   W 

HOPKINSVILLE    2   E 
LOVELACBVILLE 

75.4 
74. 9M 

0.6 

93 
93 
93 

28 

3 

58 
53 
59 

8 
6 
6 

8 
0 

0 
0 

5.09 
7.27 
3.80 

1.60 
2.76 

.08 

.91 
1.78 
.93 

22 
15 
17 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

15 
13 
15 

7 
5 

0 
3 

0 

74^7 
76.5 

-   o!7 
0.7 

95 

94 

29 
28 

58 
56 

6 
16 

4 

13 

0 

7.63 
3.03 

3.34 
-   1.43 

1.75 
.64 

15 
13 

0 

0 

11 

10 

8 

7 

3 
0 

MADISONVILLE    1    SE 
HATFIELD   2   S 
MURRAY 
OWENSBORO 
PRINCETON 

75.9 
74.8 
76.3 
76.2 
74.7 

-  0.7 
1.0 
2.0 

-  0.9 

95 
94 

96 
92 

29 
29 
26 

4 
28 

52 
54 
57 
56 
52 

6 
16 
17 

6 

7 
13 
16 

5 

0 
0 
0 
0 

6.47 
3.62 
6.42 
6.59 
6.66 

-      .11 
2.39 
2.65 
2.64 

1.30 

2il8 
1.87 
1.81 

19 
24 
18 
17 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

13 
13 

11 

13 

10 

7 
8 
9 
10 

3 
0 

1 
1 

RUSSELLVILLE 

77.1 

2.3 

96 

7 

55 

6 

13 

o 

9.39 

5.94 

2.60 

16 

0 

0 

13 

10 

4 

DIVISION 

75.7 

0.4 

6.00 

1.99 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

BOILING  GREED  KB  AP 

BURGIN   I) IX  DAM 

CAMPBELLSVILLE 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

73.4 
75.8 
75.6 
75.2 

74.6 

1.2 

-   0.3 

0.9 

92 
95 
94 
94 
95 

4 
24 
30 
28 

49 
55 
52 
53 
49 

9 

6 
9 
9 

3 
10 

0 
0 
0 

0 

6.17 
6.72 
5.94 
8.74 
5.30 

2.33 
2.88 
1.49 

1.82 
2.50 
3.77 
3.46 
1.92 

15 
14 
16 
16 
24 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
16 
9 

13 

7 
7 
5 
6 

7 

2 
2 

1 
2 

1 

DANVILLE 
FRANKFORT   LOCK   4 
GREENSBURG 
IRVINGTOR 
LEITCHFIELD 

74.3 
75.2 
74. S 
74.8 
74.3 

l!4 
1.2 

0.7 
0.8 

93 
95 
92 
95 
93 

29 
5 
25 

52 
51 

52 

52 

9 

9 
6 
6 

10 

0 

0 
0 
0 

8.83 
6.62 
9.50 
6.52 
6.06 

4.65 
2.65 
5.03 
2.43 
1.89 

4.30 
2.68 
4.20 
2.38 
1.81 

16 
16 
16 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

12 
11 
14 
16 

7 
6 
6 
8 
8 

2 

2 
3 

2 
2 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 
LODISVILLE   STAR  W  B  AP 
LOUISVILLE   WB  CITY 
MAMMOTH  CAVB  PARK 

75.3 
75.6 
76.5 
73.7 
73.5 

3.1 

i!b 

0.7 
0.7 

92 
94 
91 
92 
91 

24 
30 
30 
29 
4 

52 
53 
55 
53 

50 

9 
9 
9 

11 
6 
6 
6 

0 
0 
0 

4.97 
6.78 

s!95 
12.04 

.92 
2.96 
2.19 
4.55 
7.84 

2.59 
2.24 
2.74 
2.29 
2.95 

15 
15 
15 
15 
18 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
16 
12 
15 
16 

5 
9 
6 
8 
11 

1 

1 
4 
4 

SCIENCE  BILL 
SCOTTSVILLE 
SHELBYVILLE    2    W 
WOLF  CREEK  DAM 

74.4 
75.9 
74.2 
76.9 

2.5 
1.0 

92 

94 
94 
94 

4 

5 
5 

55 
55 

50 
57 

6 
9 
6 

5 
13 

0 
0 
0 
0 

4.10 
11.44 
8.71 
7.24 

-      .01 
4.43 

1.28 
3.58 
4.00 
2.36 

16 
16 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

12 
12 

5 
9 
9 
5 

3 

1 
3 

DIVISION 

74.9 

1.3 

7.40 

3.08 

EASTERN   DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

74.9 

1.6 

96 

25 

10 

49 
45 

2 
5 

10 
14 

0 

0 

2.32 

-   1.89 

.68 
.74 

17 
16 

0 
0 

0 
0 

9 
15 

\ 

0 
0 

BEREA   COLLEGE 

CORBIN 

FARMERS 

75  ".0 
75.4 
72. 9M 

1.9 
1.1 

97 
95 
93 

11 
24 
25 

54 
54 

8 
9 

9 
10 

0 
0 
0 

2^0 
3.16 
1.00 

-  2.23 

-  3.39 

1.29 
1.00 
.57 

16 
16 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

7 

3 
2 

HEIDELBERG    LOCK    14 
HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
MAYSVILLE  DAM  33 
MIDDLE  SBORO 
MOUNT   STERLING 

72.6 
72.9 
72.7 
75.2 
76.4 

-  0.1 

-  0.2 
2.7 
3.5 

93 
95 
93 
94 
97 

25 
25 
24 
29 
28 

47 
40 
44 
51 
52 

9 
9 
10 

8 

6 
8 
13 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

2.50 
4.46 
5.69 
2.13 
2.44 

-  2.02 

1.70 

-  2.43 

-  2.19 

.57 
1.00 
2.15 
1.40 

.88 

13 
17 
12 
16 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

9 

12 

6 
6 

5 

7 
6 
2 

PIKEVILLE 

RICHMOND  TEACHERS  COL 

WILLIAMSBURG 

75.3 
73.5 
74.1 

0.3 

-   0.0 

0.1 

96 
92 

92 

24 
25 

47 
50 
49 

5 
9 

19 
4 
5 

0 
0 

3.45 
3.33 
4.03 

-  .89 

-  .91 

-  .38 

1.06 
!83 

24 
16 
30 

0 
0 
0 

0 
0 

8 

8 
11 

5 

5 
6 

o 

DIVISION 

74.2 

1.1 

3.08 

-   1.46 

STATE 

74.8 

0.9 

5.52 

1.34 

DELAYED  D 

TA 

JANUARY   1949 

EASTERN  DIVISION 
BEREA  COLLEGE 

45.3 

8.6 

73 

18 

10 

30 

0 

10 

5.05 

.09 

1.58 

5 

1.5 

' 

31 

13 

8 

1 

FEBRUARY   1949 

PIKEVILLE 

47.2 

8.7 

74 

15 

21 

2+ 

0 

14 

3.36 

-     .03 

.67 

19 

11 

S 

MARCH  1949 

HEIDELBERG  LOCK   14 
PIKEVILLE 

39.0 
47.4 

-   6.8 
..    1.6 

79 
85 

25 

24+ 

17 

2 
16 

15 

2.91 

-    1.41 

1.00 

18 

14 

4 

1 

APRIL   1949 

WESTERN   DIVISION 
FORDS  FERRY  DAM  50 

81 

22 

1.72 

-    2.50 

1.35 

27 

10 

1 

1 

CENTRAL   DIVISION 
GREENSBURG 

55.8 

0.7 

3.95 

.07 

1.60 

27 

9 

4 

1 

MAY   1949 

WESTERN    DIVISION 
FORDS    FERRY   DAM   50 

90 

4+ 

2 

2.51 

-      .88 

.65 

10 

11 

4 

DAILY  PRECIPITATION 


2       3       4        S 


oi'mn  Barretts 


ULEYS   BILL 
BIDELBERG   LOCK 


IIRTMAK   SETTLEMENT   SCH 


4CIS0N 


ITTLE    HICKMAN  LOCK 

OCKPORT  LOCK    2 
OCLICK   1   S 

OOISA  LOCI  3 
WISTILLE  STAB   I  B  / 

WISVILLE    LIPPKH   GAGJ 

WISVILLE   WB  CITY 

WXLACEVILLE 

KAS 

IDI90HTZLLS    1  SE 

'MMOTH  CAVE  PARK 
^CHESTER 
ITFIKLD  3DBSTA 


!  >.iv  ■'!  b< nth 
IS 


.25       .50    1.85 
.481     .29 
.04       .36 


.65'  .55      . 

1  -06; 

.561  .34!    T 

.13,  .36    2.: 


6.63 
1.76 
2.22 
3.48 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


PINEVILLE 

PLEASUREVILLE 

PRINCETON 


SALVISA  LOCK 
SALYERSVILLE 
SCIENCE    HILL 


SOMERSET    HIWAY   DEPT 


LADE    SUBSTA 


TOMPKINSVILLE  TEL  OFF 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 

UNIONTOWN  DAM  49 


WILLIAMSBURG 


WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
LOCK  4 


9.39 
8.22 
12.04 


MADISONVILLE 
SHEPRERDSVILL] 
TAYLORSVILLE 


ONTUCKY  DAM 
UWISVILLE  BO 
HATFIELD  2  S 
PIKEYILLE 


BRENT   DAM   36 
HEIDELBERG   LOCK 
HICKSYILLE 


LOUISVILLE   UPPER  GAGE 

MATFIELD   SUBSTA 

MONTICELLO 

PIKEVILLE 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

WAYNESBURG  6  E 


.66   .12   .91 


Ttbl.  4 

H( 

)UR 

I.Y 

PRECIPITATION 

JUNE    1949 

Suaon 

A  M   Huui  andlng 

P   M    Hour  *Ddlng 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

S 

e 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

I 

-1st- 

CLINTON 

.03      .1' 

1                  •« 

.01 

.IS 

-4 

th- 

RARBOUKV  I  LLX    WATER    WIS 

BAXTER    HARLAN   WATER   WEB 
SEXTON    1    3W 
■SUA  COLLEGE 

.20 

.05 

.02 
.01 

.01 

.03 
.06 
.20 

BOILING  GREEN   IB  AP 

.03 

.09 

.03 
.03 

PLOIINGSBintG    POST  OFT 

.03 

FORDO   FSRKT    DAM   SO 

.11      .25 

.08      .03 

.01 

.13 

■ST  LOCI  3 

.36 

DDGEHVU.US   NAT    PARI 
LEXINGTON   WB   AIRPORT 

// 

.04 

.02      .01 

.09      .02 

!04 
.03 

LITTLE   HICKMAN    LOCI  8 
IADISONVILLE   1   SE 

IDOLXSBORO   CITT    BALL 
IUKFORDVILLK 

tt 

.06      .01 

.32 

.SI 

.01 

.04      .08 
.03 

.02 

.01 

.02 
.02 

.34 

.39 
.07 
.03 

niONTOIN   DAM  49 
IDODBDKT    LOCI   4 

tt 

-5 

th- 

.02 

.05      .02 
.07      .63 

.02 

.07 
.72 
.02 

ITTLS   HICIMAR   LOCI  8 

// 

.07 

nODBDIT   LOCI  4 

.01 

.07 
.01 

-9 

ill- 

Unton    i  si 

LINTON 

. 

lANXLIR  WATER  WORD 
1ST  LOCI  3 

.52      .04 

.01 

.0. 

.03 
.57 

raxroBDTILLE 

-10 

.05 
th- 

.01 

.01 

.07 

DDISON  DAM  45 
DOLPBXtS   1   N 

tt 

// 

.17 

.48      .06 

.01 

.10 

.03 

.16 

.01 

1.02 

»           •           .10 

.06 

.10      .01      .01 

.01 

.19 

OILING   GREEN   WB   AP 

AKBOLLTON    LOCI   1 

// 

.03 

.03      .07      .02 

.11 

.02 

.02      .01 
.01 

.21      .12      .03 
.06 

.11 

.03 

.50 
.31 

WSTANTINE 

ITINGTON  W  B  AIRPORT 

6 

.10      .16      .01 

.25 

.90 

1.43 

OBDS  FERRY  DAM  50 

.13 

.04      .01 

.01 

.06 

BAHILni  WATER  WOBXB 

.30 

LISTS  MILL 

.06 

!o4      !oi 

.03      .04 

.09 

IKENTILLE  HAT  PARI 
IBERTY 

tt 

.29 

!l4 

. 

.           .           . 

.           , 

, 

'.43 

0O1SA  LOCI  3 

.           , 

, 

♦           •           • 

t 

% 

•           »           .67 

.09      .01 

.01 

.11 

DOISTILLE  STAN  W  B  AP 

.13 
.25      .18 

.67 

DUISVILLE  WB  CITT 
OCAS 

.01 

.04 

.06      .03 

.16 

.12 
.11 

.45 
.64 

IDISOHVILLE   1   SE 
DRFORDVILLE 

.33 

.03 

.68      .10      .02 
.01 

.01 

1.13 
.04 

mSBORO  DAM  46 

XKTILLE 

.42 

.03 

.02 

.04 
.01 

.01 

.01 

.01      .10 

.03      .04      .02 

.02 

.28 
.48 

JMSET   LOCI  2 

.23      .20 

.10 

.11      .02 

.13 

IIONTOWS  DAM  49 

tt 

.03 

.53 

>LF   CREEI   DAM 

.03 

30DBUKT   LOCI  4 

.01 

.01      .13 

.04 

.01 

.20 

-11th- 

HHSON  DAM  45 

tt 

.44      .02 

.01 

DBA  COLLEGE 

.02 

.47 

JWLING  GREEN  WB  AP 

.01 

.02 

IRBOLLTOH   LOCI  1 

NSTANTItTE 

" 

.11      .07 

.01 

.02      .13 

.40 

.20 
.03 

.05 

.07 

.03 

.02 

.01 
1.11 

tTaovm  w  b  airport 

iMrNGSBORG  POST  OFF 

6 

•           .01 

• 

.           .           . 

* 

• 

.02      .03 

•           .22 

. 

.           .           . 

•           .28 

.03 

SST  LOCI  3 

- 

.05 

IDELBERG   LOCI  14 
BGKHVILLE  NAT  PARI 

tt 

* 

;01 

04 

.03 

.02 

•           •           .47 

.10 

XIRGTON  WB  AIRPORT 

.01 

01 

.47 

BISA  LOCI  3 
UISVILLE  STAR  W  B  AP 

.05 

11 

.13      .03      .01 

01 

.01      .01 

.02 
.03 

WSVILLE  WB  CITT 

.06      .01 

28 

.15      .16      .01 

.33 

.67 
.06 
2.13 

TSVILLE  DAM  33 
IIXNEYSBUHG 

tt 
ft 

.01 

01 

.03      .02 

.04 

.01      .01 

.01 

.16   1.00 

.77      .06 

06 

LLERSBURG 

01 

26 

!06      '           !02 

-121 

.01 
h" 

.'36 

DI30N  DAM  45 
10LPHTJS   1  N 
LRB00H7ILLE  WATER  IE3 

// 
tt 

38 

12 

.01                  .04 

.04 

.01 

.55 
.05 

iXTEH  HARLAN  IATER  WIS 

.03 

.04 

ETON     1   sw 

.06      .08 

!l4 

.75 
.49 

REA  COLLEGE 

.32 

.71 

.04 

1LING  GREEN  WB  AP 

.01                  .09 

.03      .02 

.01 

.01 

lHBOLLTON  LOCI  1 

ft 

.02      .04 

.06 
.95 

INTON 

.02      .71      .08 

.10      .01 

.01 

.01      .01 

INSTANT  INE 

IBB  IN 

TIHGTON  I  B  AIRPORT 

6 
6 

.48      .01 

02 

.78      .89      .04 

.10 

.01 
»           •           .02 

•           .07 

«           *           .01 

lONTON 

01 

.01      .47 

.10      .03 

.01 

.01 

1.13 
.25 

EMIHGSBBRG  POST  OFF 

.02      .01 

.01 

.04      .15      .02 

ST  LOCI  3 

.08      .18 

.02 

.01 

.37 

.48 

ZARD 

tt 

01 

.03      .30      .12 

.02 

IDELBERG   LOCI  14 
XiENYILLE  NAT  PARI 

tt 

tt 

.02 

05 
09 

19 
11 

.10      .01 
.14      .02 

.20 
.01 

.01 
.32 

.01 
.01 

.57 
.72 
.81 

TTLE  HICIMAN  LOCI  8 
BLICI  1   s 

.07 

08 

08 

.07      .10 

.56 

.23 

.02 

.02      .05      .03 

■DON  POST  OFFICE 

.*07 
.24 
.62 
.21 

OISA  LOCI  3 

.17      .05 

.01      .01 

MSVILLE  STAN  W  B  AP 

06 

.08      . 

06       '. 

13 
01 

01 

03 

01 

1 

I  following  Station  Indoi. 


HOURLY  PRECIPITATION 


Table  4-Continued 

1949 

A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Station 

1 

'I- 

4 

5 

6 

'1 

'1 

9 

-1 

"1 

12 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

' 

9 

- 

11 

12 

LOUISVILLE    WB   CITY 

.08 

.01 

.20 

MAYSVILLE    DAK    33 

// 

.06 

.01 

.01 

.01 

.09 

MC    KINNEYSBURG 

ft 

.03 

.02 

.01 

.06 

MILLERSBURG 

.50 

.03 

.02 

.73 

MUNFORDVILLE 

.06 

.11 

OWENSBORO   DAM    46 

.08 

!o8 

PIKEVILLE 

.10 

.10 

UNIONTOWN   DAM   49 

// 

.02 

.06 

.01 

.09 

WOLF    CREEK    DAM 

WOODBURY    LOCK   4 

.08 

-13 

th~ 

.08 

ADDISON    DAM    45 

// 

.05 

.05 

BAXTER   HARLAN  WATER  WKS 

.02 

.02 

BENTON    1    SW 

.01 

.01 

.13 

.16 

BEREA  COLLEGE 

.05 

.17 

.22 

CARROLLTON   LOCK  1 

// 

.01 

.02 

.03 

.06 

CLINTON 

.02 

.35 

.37 

CONSTANT INE 

.01 

.01 

.53 

.19 

.74 

CORBIN 

6 

.07 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

6 

.22 

DAVELLA 

.36 

.02 

.01 

.02 

.41 

FORDS  FERRY  DAM   50 

.76 

.01 

.77 

GEST   LOCK  3 

.38 

.38 

HALEYS    MILL 

.22 

.01 

.33 

HAZARD 

// 

HEIDELBERG   LOCK   14 

// 

.03 

.22 

.35 

HERNDON 

.07 

.01 

.08 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

.02 

.02 

LOGLICK   1   S 

.10 

.22 

.32 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

.12 

.01 

.13 

LOUISVILLE  WB  CITY 

.06 

.04 

.01 

.11 

MADISONVILLE    1    SE 

.35 

.01 

.36 

MAYSVILLE    DAM   33 

ft 

.06 

.02 

.01 

.03 

.02 

.02 

.17 

MC   KINNEYSBURG 

rr 

.03 

.03 

.09 

.15 

MIDDLESBORO  CITY  HALL 

.09 

.09 

MILLERSBURG 

.01 

.43 

.44 

MUNFORDVILLE 

.12 

.12 

OWENSBORO  DAM  46 

.01 

.03 

.07 

.28 

.01 

.40 

PIKEVILLE 

.25 

.35 

.60 

RUMSEY   LOCK  2 

.04 

.03 

.07 

.12 

.03 

.02 

.31 

UNIONTOWN   DAM   49 

.01 

.02 

.37 

.04 

.01 

.45 

WOODBURY    LOCK  4 

.03 

.01 

-14 

th- 

.04 

ADDISON   DAM  45 

rr 

.01 

.11 

.13 

ADOLPHUS   1   N 

tt 

.01 

.01 

.22 

1.00 

1.07 

.18 

.03 

.10 

.04 

.56 

.25 

.16 

.05 

4.12 

BENTON   1   SW 

.19 

.01 

.02      .02 

.03 

.03 

.03 

.11 

.07 

.01 

.04 

.02 

.04 

.04 

.66 

BEREA  COLLEGE 

.22 

.01 

.02 

.25 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

.71 

.04 

.14 

.40 

.10 

.12 

.01 

.51 

.30 

.07 

.03 

.02 

2.45 

CARROLLTON   LOCK   1 

ft 

.01 

.01 

.01 

.03 

CLINTON 

.05      .02 

.01 

.04 

.26 

.17 

.20 

.01 

.01 

.01 

.78 

CONSTANT INE 

.02 

.01 

.04 

.02 

.15 

.01 

.25 

CORBIN 

6 

.01 

.05 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

6 

.05 

.25 

EDMONTON 

.09 

.18 

.12 

.43 

.43 

.20 

.07 

.02 

.01 

.11 

.10 

.03 

1.79 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

.07 

.07 

FORDS   FERRY  DAM   50 

.01 

.04 

.01 

.06 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.30 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

.92 

.11 

.02 

.32 

.11 

.07 

.02 

.60 

.12 

.06 

.02 

.07 

.01 

.07 

2.52 

GEST    LOCK   3 

.12 

.04 

.16 

HALEYS  MILL 

.01      .07 

.50 

.02 

.01 

.26 

.05 

.01 

.01 

.94 

HERNDON 

.14 

.18 

.31 

.06 

.01 

.02 

.72 

HODGENVILLE   NAT  PARK 

.01 

.01 

.07 

.15 

.01 

.02 

.02 

.12 

.01 

.75 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

.02 

.12 

.04 

.02 

.03 

.02 

.02 

.37 

LIBERTY 

// 

.05 

.46 

.21 

.17 

.01 

.03 

.12 

.05 

1.10 

LITTLE   HICKMAN   LOCK  8 

ft 

.02 

.05 

.27 

.09 

.03 

.08 

£ 

LOGLICK   1  S 

.06 

.06 

LOUISVILLE   STAN   W   B   AP 

.04 

.32 

.36 

LOUISVILLE  WB  CITY 

.01 

.45 

LUCAS 

.13 

.61 

.16 

.67 

.45 

.16 

.04 

.11 

.09 

.18 

.40 

.14 

a'H 

MADISONVILLE   1   SE 

.03 

.01 

.49 

.09 

.05 

.67 

MAYSVILLE   DAM   33 

ft 

.02 

.ill 

.01 

.01 

.01 

.08 

.14 

MC   KINNEYSBURG 

rr 

.12 

.01 

.01 

.05 

.19 

MILLERSBURG 

.03 

.05 

.01 

.04 

.03 

.30 

MUNFORDVILLE 

.25 

.06 

.05 

.31 

.23 

.04 

.01 

.01 

.14 

.01 

.13 

.02 

1.26 

OWENSBORO   DAM  46 

.19 

.01 

.02 

.04 

.01 

.28 

RUMSEY   LOCK  2 

.02      .01 

.06 

.21 

.02 

.01 

.05 

.49 

UNIONTOWN    DAM   49 

rr 

.01 

.01 

.47 

.01 

.01 

.01 

.01 

.53 

WOLF   CREEK  DAM 

WOODBURY   LOCK   4 

.10 

.13 

.03 

.01 

-15 

th" 

.29 

.03 

.02 

.03 

.05 

.01 

.84 

ADDISON    DAM   45 

rr 

.02 

.05      .02 

.04 

.04 

.21 

.17 

.18 

.15 

.07 

.03 

.15 

.58 

.02 

.01 

.12 

.07 

.02 

1.95 

ADOLPHUS    1    N 

rr 

.11 

.03 

.04 

.02 

.05 

.17 

.23 

.13 

.21 

.04 

.01 

.04 

1.58 

BARBOURVILLE   WATER   WKS 

.02 

.05 

.09 

.04 

.03 

.23 

BENTON   1   SW 

.09 

.20 

.05 

.34 

BEREA   COLLEGE 

.01 

.15 

.12 

.12 

.14 

.16 

.12 

.86 

BOWLING   GREEN   WB   AP 

.13 

.02 

.37 

.03 

.10 

.08 

.09 

.08 

.98 

.13 

.12 

.09 

.06 

.01 

.01 

.01 

1.41 

CARROLLTON   LOCK   1 

rr 

.05 

.07 

.04 

.06 

.03 

.19 

.30 

.01 

.04 

.01 

.10 

.02 

.02 

.03 

.02 

.99 

CLINTON 

.04 

.01 

.05 

CONSTANT INE 

.04 

.04 

.10 

.06 

.50 

.13 

.37 

.71 

.06 

.24 

.07 

.15 

.17 

.40 

.04 

3.08 

CORBIN 

6 

.01 

.37 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

6 

.02 

EDMONTON 

.01                              .01 

.09 

.21 

.01 

.04 

.05 

.09 

.44 

.37 

133 

.34 

.20 

.51 

.55 

.52 

!37 

.42 

.17 

.11 

.02 

4.86 

FLEMINGSBURG   POST  OFF 

.01 

.01 

.04 

.02 

.01 

.12 

.03 

.43 

FORDS   FERRY    DAM   50 

.01 

.01               1   .02      .07 

.02 

.09 

.08 

.30 

FRANKLIN  WATER   WORKS 

.04 

.01                  .21      .07 

.08 

.17 

.02 

.13 

.02 

.05 

.02 

.01 

.01 

.06 

.01 

1.26 

GEST    LOCK  3 

.03 

.19 

.03 

.04 

.03 

.04 

.54 

.31 

.10 

.17 

.08 

.04 

.07 

.04 

.14 

2.01 

HALEYS  MILL 

.02 

.05      .25      .13      .09 

.18 

.14 

.28 

.11 

.05 

.02 

.16 

.24 

.36 

.05 

.01 

2.14 

HAZARD 

rr 

HEIDELBERG    LOCK    14 

rr 

.01 

.02 

.02 

.14 

.20 

HERNDON 

.05 

.21      .13 

.16      .05 

.25 

.15 

.10 

.12 

.29 

.34 

.27 

.52 

.13 

.04 

.02 

2.94 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

.04 

.04 

.19 

.08 

.05 

.02 

.72 

.34 

.09 

.12 

.16 

.10 

.09 

.01 

.13 

.14 

2.66 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.09 

.07 

.22 

.70 

.40 

.36 

.25 

.10 

.24 

2.59 

LIBERTY 

rr 

.06 

.04 

.02 

.03 

.05 

.02 

.08 

.41 

.48 

.49 

.16 

.14 

2.30 

LITTLE   HICKMAN   LOCK  8 

rr 

!09 

.04 

.58 

.23 

.21 

.16 

.11 

.07 

1.80 

.02 

.02 

.02 

.04 

.01 

.05 

.03 

.01 

.29 

LONDON  POST  OFFICE 

.05 

!l8 

.07 

.04 

.03 

.43 

LOUISVILLE    STAN   W   B   AP 

.01      .02 

.01 

.26 

.07 

.10 

.04 

.43 

.50 

.  12 

.06 

.03 

2.24 

L0UI8VILLE   WB   CITY 

.05      .01 

.01 

.04 

.19 

.14 

.16 

.08 

.32 

1.01 

.06 

.13 

.07 

.08 

.13 

.06 

.04 

.04 

.01 

.01 

2.74 

LUCAS 

.12 

.04      .02 

.05 

.  10 

.03 

.07 

.  18 

.44 

.22 

.41 

.OR 

.04 

.02 

.08 

.17 

.01 

2.29 

MADISONVILLE    1    SE 

.05 

.08 

.02 

.03 

.08 

.16 

.04 

.02 

.03 

.50 

MAYSVILLE    DAM   33 

rr 

.02 

.02 

.09 

.06 

.41 

MC    KINNEYSBURG 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.25 

.19 

.  19 

.06 

.04 

.14 

.12 

.02 

.02 

.06 

:«. 

1.20 

1  followina  Station  Iadex. 


LOCK  1 
I  DAM  41 
X  DAM 
LOCK  4 


CARMOLLTOR    LOCI   1 

coxstartikj; 
COEBIK 

COYIRGTOH    W    B    AIRPORT 
DA  VILLA 


roxoe  rsitRT 

GSBT  UKK  3 

RALXTS  rill 


ILLS    RAT   PARI 


LITTLE    HICKHAR    LOCS    8 

LOGLICX  1  S 

lordor  war  urncs 

LOUISA  LOCK  3 

LOUISVILLE  STAR  ¥  B  AI 

LOUISVILLE   IB  CITT 

MATSVILLE  DAM  33 

RIDDLE3B0RO   CITT   HALL 

RILLKR3BUBG 

KURFOBDVILLK 

PIKKTILLE 

RUM3FT    LOCK  3 

CARMOLLTOR  LOCK  1 


LOUISVILLE   STAR  f  B  IP 
LOUISVILLE  »B  CITT 
LUCAS 


■*»"*)■  POST  OFFICE 
LOUISVILLE   STAR  W   B  AP 


MUKPORDVILLE 


PttETILLE 
RBMSET  LOCK  2 
URIORTOWR  DAK   49 
ROLF  CREEK  DAM 
ROQDBURT  LOCK   4 


BAXTER   HARLAX   WATER   WKS 
HEIDELBERG   LOCK   14 
LOUISVILLE   STAR  W  B  AP 


HOURLY  PRECIPITATION 

A  M    Hour  .-,..{,,,,, 


.09      .24      .31 


.05      .03 

.34      .31      .55 


17  .28  .10 

43  .33  .11 

17  .05  .10 

01  .01 

04  .27  .01 


.02      .10  .03 

.07  .03 

.07      .01  .03 

.09      .05  .02 

.02      .03  .06 


.02      .01      .01 


.10  .03  .10 

.02  .16  .17 

.02  .05  .08 

.01  .01  .01 


.25      .14      .01 


.73      .31      .12 


04      .03      .03 


02      .03      .01 


01      .01      .01 
26      .42      .08 


.06      .03      .07 


.02      .05      .12 
.06      .09      .10      .12 
.44      .06 

.03       .01 


10        11         12 


.10  .01  .01 
.07  .10  .05 
.25      .26      .07 


.23      .05      .07 

-16th- 

02      .03      .06 


01      .11      .06 


.04  .01 
.01  .02  .02 
.01      .09 


.03  .03  .02 
.05  .02  .01 
.02      .06      .02 


07      .10      .12 


-17th- 


.01      .01      .01 
11      .05 
01      .02      .17 


.01  .01 


.18      .87      .01 


-18th- 

.09  .03 


.04      .83      .51 


.04      .34 
.04      .02 


.06      .01      .01 

-19th- 


-20th- 


01      .14      .01 


23      .01      .01 


HOURLY  PRECIPITATION 


Table  4-Conb.nued 

E  1949 

A   M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Station 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

l|2|3 

4| 

s|e 

7 

8 

9 

10        11        12 

H 

HERNDON 

10 

.63      .30      .01 

.01 

1.05 

HODCENVILLE    NAT    PAKE 

.05      .07 

.01 

45 

.58 

LITTLE   HICKMAN   LOCK   8 

// 

01    .02 

.03 

LOUISVILLE   WB  CITY 

.08 

.08 

MADISONVILLE    1    SE 

.09 

.12                  .02 

.01 

.24 

MUNFORDVILLE 

.03      .02 

.03 

.08 

RUMSBY  LOCK  2 

.01 

.02 

.03 

UNIONTOWN    DAM   49 

// 

.01 

.04 

.05 

WOLF   CREEK   DAM 

.12 

.12 

-21st- 

ADDISON    DAM    45 

// 

.40 

.02 

.42 

BEREA   COLLEGE 

.02 

.02 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

.01 

.03 

.01 

.05 

CLINTON 

.01 

.02                  .01 

.01 

.05 

CONSTANTINE 

.10 

.01 

.11 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

6 

FLEMINGSBURG   POST  OFF 

.08 

.08 

FORDS  FERRY   DAM   50 

.93 

.93 

HALEYS    MILL 

.26 

.04 

.30 

HERNDON 

.13 

.02 

.02      .26 

.43 

LONDON   POST  OFFICE 

.03      .16      .01 

.20 

LOUISVILLE   STAN  W  B  AP 

.06 

.08 

MADISONVILLE   1   SE 

.01      .93      .06 

.01 

1.01 

MC    KINNEYSBURG 

// 

.01 

.02 

.03 

MIDDLESBORO  CITY  HALL 

MUNFORDVILLE 

.06 

.03 

.09 

OWENSBORO  DAM  46 

.01      .85 

.86 

RUMSEY   LOCK  2 

.08      .01 

.01 

.10 

WOODBURY   LOCK  4 

-22 

id" 

.01 

.01 

BARBOURVILLE   WATER  WKS 

.02 

.18      .17 

.37 
.38 

BEREA  COLLEGE 

.27 

.01 

CORBIN 

6 

•           •           .46 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

6 

•           .30 

.03 
.36 
.05 
.13 

DAVELLA 

.01 

.01      .01 

HEIDELBERG   LOCK  14 

// 

.10 

.24      .01      .01 

LIBERTY 

// 

.01      .04 

LOUISA   LOCK  3 

.12 

.01 

MAYSVILLE  DAM  33 

// 

.14 

MC   KINNEYSBURG 

// 

.01 

.01                  .07 

.05 

MIDDLESBORO  CITY   HALL 

.25 

PIKEVILLE 

.05      .18 

-24 

th- 

ADDISON  DAM  45 

// 

.16      .03 
.35 

.19 
.35 
.08 
.57 
.03 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 
BENTON   1  SW 

.02 

.01 

.01                  .01 

.15      .33 

.02 

.02 
.01 

.01 

.01 

.05      .01 

.01 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON   LOCK   1 
CLINTON 

/»/ 

.02 

.23      .01      .03 

.01 

.02      .02 

.34 

CONSTANTINE 

CORBIN 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

FORDS  FERRY  DAM   50 

6 

6 

.14      .07      .20 
.24      .01 

• 

»           .23 

•           .76      • 
.65      .55 

•           •           .02 

1.20 
.25 
.17 
.58 
.24 

FRANKLIN  WATER  WORKS 
GE3T  LOCK  3 
HALEYS   MILL 

.01      .01 

.09      .06 
.04 

.19 

.51 
.01 

.07 

HAZARD 

HEIDELBERG   LOCK  14 

.20 
.13 

.05      .01 
.05 

.01 

.27 
.17 
.89 
.05 
.99 
.68 
.33 
.50 
.30 
.51 

HODGENVILLE   NAT  PARK 

.82      .02 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

1 05 

LIBERTY 

// 

.99 

LITTLE   HICKMAN   LOCK  8 

// 

LOGLICK   1   S 
LONDON   POST  OFFICE 

126 

.03 
.01      .49 
.05      .19 
.03      .17 

.03      .01 

LOUISVILLE   STAN  W  B  AP 
LOUISVILLE   WB  CITY 
MADISONVILLE    1   SE 

.07      .21 

.02 

.05      .01 
.01 

MAYSVILLE   DAM   33 

.10 

MC   KINNEYSBURG 

/Y 

.03      .07 

MIDDLESBORO  CITY  HALL 

.17 
.04 

.01 

.02 
.16 

.18 

1.06 
.95 

OWENSBORO  DAM   46 
PIKEVILLE 
RUMSEY   LOCK  2 

.75 

1.04 

UNIONTOWN   DAM   49 

// 

-2E 

th~ 

CLINTON 

.02 

CORBIN 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

6              1    •           *           * 
6                  •        1.16 

•           •           .02 

» 

.01      .12      .15 

»           .04 

' 

.          .           . 

.28 
.03 
.08 
.07 
.02 

LONDON   POST  OFFICE 

.03 

LOUISA   LOCK  3 

.01 

.07 

PIKEVILLE 

.01      .01 

.01      .01 

.01 

UNIONTOWN  DAM   49 

// 

.01 

.01 

-2€ 

th" 

ADDISON   DAM   45 

// 

.62 

.20      .08 

.01 

.91 

ADOLPHUS   1  H 

// 

.12      .25 

.01      .01 

.57 

.13      .08      .01 

1.18 
.32 

.07 
.78 

BARBOURVILLE   WATER  WKS 

.31 

BAXTER    HARLAN   WATER   WKS 

.04      .03 

BENTON    1    SW 

.06      .60 

.05      .07 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

.01 

.01 

.01 

.31      .03 

.04      .06      .03 

.50 

CARROLLTON    LOCK    1 

/•/ 

.40 

CLINTON 

.10      .08 

.02 

.18      .02 

CONSTANTINE 

.14 

.01                  .48 

.04 

.15 

.23 

.18 

.04 

1.27 

CORBIN 

6 

•           .50 

COVINGTON   W    B   AIRPORT 

6 

•           .05 

EDMONTON 

.01 

.47      .01 

.01 

.03 

!si 

.21 

FLEMINGSBURG   POST  OFF 

.04      .47 

.02 

FORDS  FERRY  DAM   50 

.19 

FRANKLIN   WATER   WORKS 

.12 

.21      .18      .09 

.09      .06 

.75 
1.09 

.51 
2.05 

GEST   LOCK  3 

.01      .98 

.02      .02      .01 

.04 

.01 

HALEYS  MILL 

.47 

.04 

HERNDON 

1.84 

.01 

.01 

LITTLE    HICIMAM    LOCI    8 

lokdox  post  orrici 

LOUISVILLE    STAN    IBU 
LOUISVILLE  WB  CITT 


hillkrsburc 

K.IKStl     UVI    2 


ADDISON    DAM    45 

ADOLPHUS   1   H 

BARBOURVILLE   WATER   * 

BKNTON    1    SW 

BOWLING   GREEH  WB  AP 

CLIKTOH 

CORBIH 

COVINGTON    W    B    AIRPORT 

DATELLA 


FORDS   f-ERRY    DU   SO 
r«ANILIN    WATER    WORES 
BALKTS    RILL 


RODGKNTILLE  HAT  PARI 

LIBERTY 

LOUISA    LOCI    3 

■KM 

MADISOFVILLE    1    SE 
MATSTILLE   DAM   33 


R0M3ET   LOCI  2 

imioirrowii  dam  4 

WOLF  CREEK  DAM 


BAXTER  HARLAN  WATER  W 

FOWLING  GREEK  WB  AP 

DATELLA 

FRAHTLIH  WATER  WORTS 

LOGLICI  1  S 
LOUISA  LOCI  3 
LOUISVILLE  STAR  W  B  A 
LUCAS 

MADISOHVILLE  1  SE 
OWEHSBORO  DAM  46 
PIIEVILLE 
WOODBURY  LOCI  4 


ADDISON  DAM  45 
BARBOURVILLK  WATER  WIS 


HOURLY  PRECIPITATION 


A   M    Hum  nnding 


.10      .03      .07      .05      .07 


P    M    Houi  .lldln., 


4         B         8 


.25 
.02 

-27th 

.04 
.18      .1 

.12      .01 


.18      .73      .19      .08 

.46      .09      .10  .04 


.01      .01      .03 


.01      .06      .01 


-28th- 


-29th- 


LOUISVILLE  STAH  W  B 
LOUISVILLE  WB  CITT 
LUCAS 

MADISONVILLE    1   SE 
PIIETILLE 
WOLF  CREEK  DAM 


2.85      .46      .03 


-30th- 


BEIDELBERG    LOCI   14 
LOUDON  POST  OFFICE 
IOUISVILLE  STAH  W  B  AP 
ilDDLESBORO  CITT  HALL 


Table  4 

J_,l 

rn 

IL^ 

Lri 

L*U 

1U1 

^ 

i   1949 

Station 

A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Houi  ending 

1 

■  |» 

' 

* 

s 

6 

7 

8 

9 

. 

u 

■ 

1 

2 

3 

4 

S         6 

7 

8 

» 

. 

11 

12 

DELATED   DATA 


DECEMBER    1948 

| 

LONDON  POST  OFFICE 

-1st- 

MADISONVILLE 

.06 

.20 

.09 

-5th- 

.07      .Oil    .02 

.01 

.46 

MADISONVILLE 

-14th- 

MADISONVILLE 

-16th- 

MADISONVILLE 

-18th- 

MADISONVILLE 

-24th- 

"     "   1" 

MADISONVILLE 

-25th- 

MADISONVILLE 

-28th- 

MADISONVILLE 

-29th- 

"     '    I" 

LONDON  POST  OFFICE 

-31st- 

MADISONVILLE 
RATVICK 

-1st- 
-2d- 

BENTON 

| 

.01 

.02 

.04 

.03 

.02 

.12 

BENTON 

MIDDLESBORO  CITY  HALL 

.02 

.01 

.01 

.02 

-3d- 

.05      .11 

.02 

.02 

.01 

.01 

.05 

.02 

.11 
.38 

BENTON 

MIDDLESBORO  CITY  HALL 

.01 

-4te 

.03      .04      .01 

.22 
.01 

.01 

.03 

.10 

.05 

.05 

.03 

.09 

.04 
.03 

.06 
.04 

.04 

.75 
.33 

BENTON 

MIDDLESBORO  CITY  HALL 

.02 

.17      .21 

.10      .19      .20 

.20 

.20 

.23 

.23 

-5th- 

.12      .23      .21 

MIDDLESBORO  CITY  HALL 

.02 

-12th- 

| 

.03 

BENTON 

.01 

.03 

.05      .09 

.01 

.01 

.01 

-16th- 

.05      .20      .14 

BENTON 

MIDDLESBORO  CITY  HALL 

.07 

.03 

.03 

-17th- 

.02 

-18th- 

.01 

.02 

.06 

.09 
.20 

BENTON 

MIDDLESBORO  CITY  HALL 

.10      .06      .04 

.07 

.04 

.05 

.02 

.02 

.40 

.05 

.03 

.80 
.08 

MIDDLESBORO  CITY   HALL 

.13 

.04 

-19th- 

| 

.17 

BENTON 

MIDDLESBORO   CITY   HALL 

.03      .05 

.07 

.09 

.07 

.06 

-21st- 

.06      .05  1    .03 
.09      .11      .19 

.05 
.16 

.08 
.20 

.03 

.09 

.06 

.07 

.05 

.07 

.10 

.11 

.10 

.09 

.67 
1.4» 

MIDDLESBORO  CITY   HALL 

.06 

.07 

-22d- 

| 

BENTON 

MIDDLESBORO  CITY  HALL 

.01 

.10 

.13 

.01 
.04 

-23d- 

'1 

.04 

.01 

.U 

.03 

.45 

.04 

BENTON 

.02 

.02 

.01 

.01 

-24th- 

1    .06 

.05 

.33 

.09 

.15 

.13 

.01 

BENTON 

.01      .02 

.03 

.04 

.05 

.03 

.01 

-25th- 

1 

.04 

.03 

.02 

.03 

.05 

.08 

.03 

.13 

.07 

.66 

■  following  Station  Indu. 


T*t>U  t-Oontunud 


HOURLY  PRECIPITATION 

A   M    Hooi  ending 


8         9         10        II 


JANUARY    19-49   CONTINUED 


muni.KSBORO  city  hall 


mnPLESBORO  CITT   HALL 


BENTON 

HADISONVILLE 

■  IDDLESBORO  CITY  HALL 

RATWICK 


FEBRUARY  19-49 


DAVELLA 
KENTUCKY  DAM 
LOUISVILLE  BOWMAN  FIELD 
LOUISVILLE  WB  CITT 


BENTON 
DAYELLA 
KENTUCKY  DAM 
LODISYILLE  BOWMAN  FIELD 
LODISYILLE  WB  CITY 


BENTON 
DAYELLA 
KENTUCKY  DAM 
LOUISVILLE  BOWMAN  FIELD 
LODISYILLE  WB  CITY 


BENTON 
DAVELLA 
KENTUCKY  DAM 
LODISVILLE  BOWMAN  FIELD 
CITY 


LODISVI 


DAYELLA 

LODISYILLE  BOWMAN  FIELD 

LODISVILLE  WB  CITY 


LODISVILLE  BOWMAN  FIELD 


.02      .06      .02 


.01      .05      .02 


.05      .05       .03      .02 


.18      .24      .06 


.09      .05      .16 


.13      .18      .1! 


.12      .17      .lfl 


.15      .16      .17) 
.41      .30      .5d| 


-26th- 

.07       .02      .03      .0 

-27th 

15      .03!     .04      .02      .04 


-28th- 
-30th- 

-31st- 


-lst- 


.07       .10       .16 


-3d- 

.01  .01 


-4th- 

-7th- 

10 
.01  .01 

-13th- 


.19      .02      .09 


.20      .05 

.02      .03      .05 


-14th- 


.02      .04      .30      .04 


.23      .16      .02 


.07      .18      .01        .35 


.01      .01 

.01      .09      .11 

.05      .01      .02 


5.17 
1.45 
2.67 
1.39 


-15th- 


.02      .02      .04 


01      .17      .10      .02      .09 


.01      .05      .05|      .04 


-16th- 


-19th- 


.10  .07  .06 

.03  .05  .01 

.09  .08  .03 

.05  .04  .04 


05      .07 

-20th- 


-22d- 

.01  .021  .02  .01  .02 


-24th- 

.03      .09      .071     .01 


.02      .01      .01 


-27th 


1  following  Station  Index. 


Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


23  4  56         7  8         9         10U12         1  23 


P.  M.  Hour  ending 


5         6  789         10        11        12 


FEBRUARY  1949  CONTINUED 
LOUISVILLE  WB  CITY 


APRIL  1949 
SADIEVILLE  WATER  WORKS 


BARBOURVILLE  WATER  WORKS 
BENTON 
KENTUCKY  DAM 
LOUISVILLE  BOWMAN  FIELD 
SADIEVILLE  WATER  WORKS 


BARBOURVILLE  WATER  WORKS 
KENTUCKY  DAM 
LOUISVILLE  BOWMAN  FIELD 
SADIEVILLE  WATER  WORKS 


BARBOURVILLE  WATER  WORKS 
KENTUCKY  DAM 
LOUISVILLE  BOWMAN  FIELD 
SADIEVILLE  WATER  WORKS 


BARBOURVILLE  WATER 


BARBOURVILLE  WATER  WORKS 
BENTON 
KENTUCKY  DAM 
LOUISVILLE  BOWMAN  FIELD 
SADIEVILLE  WATER  WORKS 


BARBOURVILLE  WATER  WORKS 
LOUISVILLE  BOWMAN  FIELD 
SADIEVILLE  WATER  WORKS 


BARBOURVILLE  WATER  WORKS 
LOUISVILLE  BOWMAN  FIELD 
SADIEVILLE  WATER  WORKS 


BARBOURVILLE  WATER  WORKS 
KENTUCKY  DAM 
LOUISVILLE  BOWMAN  FIELD 
SADIEVILLE  WATER  WORKS 


BARBOURVILLE  WATER  WORKS 
LOUISVILLE  BOWMAN  FIELD 
SADIEVILLE  WATER  WORKS 


BARBOURVILLE  WATER  WORKS 
BENTON 
KENTUCKY  DAM 
LOUISVILLE  BOWMAN  FIELD 
SADIEVILLE  WATER  WORKS 


BARBOURVILLE  WATER  WORKS 


.01   .01   .04   .14   .03 


05        .01 


.17   .22   .01 


.13   .If   .17 


-28th- 


-lst- 


-5th- 


.01   .03   .01 
.03   .01   .02 


.12   .09   .09 


.04   .01   .03 


.03   .08   .02 


-6th- 
-7th- 

I  .02 

-8th 

I 
-1C 


LOth- 


-11th- 

.01   .01 


.01   .03   .05 


.06   .03   .01 


-12th- 


-13th- 

.01   .02 


.04   .02   .03   .01 

-14th- 


.42   .16   .09 


05   .05   .01 


-17th- 

.01   .01 


-18th- 
-21st- 

-22d- 

-26th- 
-27th 


-29th- 


.02   .04   .02 


.45   .55   .07 


.21   .15   .16 
.30   .03 
.06   .02 


.07   .10   .02 


HOURLY  PRECIPITATION 


A   M    Houi  •□ding 

P  M  Houi  mding 

1 

2         3 

4 

5 

8 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Umih   1MI  COHTimUD 

SAMBOURVILL*    WATKN    WOKK.s 

1                                    1 

-30th- 

.02      .01 

LOOISYILLI    BOWMAN    FIELD 
UDinrllXX    WATER    WORKS 

.05      .0 

.03 

.03 

MAT    1949 

dtocit  dak 
.ooisyille  bowman  field 

utocei  dak 

dortjckt  dai 

■oc1svillj.  bowman  field 

.ocistille  bowman  field 
ooisyille  bowman  field 

HTTDCrr    DAM 

OOISYILLE    BOWMAN    FIELD 

OOISYILLE   BOWMAN  FIELD 

EMTOCEY  DAM 

OOISYILLE    BOWMAN    FIELD 

.15      .10 

.10      .03      .03 

.23      .08 
.01      .01 

.17 
.01      .01 

.01                  .01 

.10      .17 

.1C 

.03 
.18      .31      .08 

.05 

-1st- 

.03 

.0, 

-8th 

1 
-9th- 

1    , 

-10th- 

.08      .04 

-15th- 

.40      .02 

-17th- 

1 
-19th- 

I     .09      .09 

-20th- 
-21st- 

-22d- 

1 
-24th- 

.10    .02    .06       ] 

.06      .01      .0 
.22      .OS 

.18 

.01 

.23      .06 
.63      .25      .25 

.53      .07 

.30 
.20 

.29 

!       .57 
1.35 

.87 

.42 

.18 

.78 

.33 

.02 
.23 

EMTDCEY  DAM 

OOISYILLE  BOWMAN  FIELD 

-25th- 

1 
-26th- 

.06 

.  .06 

OOISYILLE   BOWMAN   FIELD 

-27th 

EMTDCEY  DAE 

.04      .14 

-30 

h- 

.18 

i  following  Station  Inde 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J 

ANCHORAGE 

MAX 

84 

88 

91 

92 

89 

87 

85 

70 

82 

89 

85 

80 

82 

80 

71 

71 

75 

77 

87 

89 

85 

87 

88 

87 

85 

82 

85 

89 

87 

92 

84  0 

MIN 

55 

57 

61 

61 

50 

57 

55 

66 

65 

66 

66 

68 

65 

65 

64 

64 

62 

63 

63 

64 

58 

61 

68 

71 

69 

68 

62^7 
88.1 

ASHLAND  DAN  29 

MAX 

85 

85 

88 

87 

91 

90 

87 

85 

80 

89 

91 

86 

85 

86 

85 

89 

80 

83 

86 

91 

94 

92 

88 

89 

96 

92 

93 

88 

89 

92 

MIN 

49 

54 

54 

56 

56 

54 

52 

50 

51 

67 

66 

65 

66 

69 

66 

63 

62 

64 

66 

68 

71 

57 

57 

63 

74 

70 

70 

61.7 

BEAVER  DAM 

MAX 

86 

92 

94 

93 

88 

89 

83 

90 

83 

85 

86 

85 

79 

74 

72 

80 

79 

85 

87 

87 

86 

88 

90 

92 

86 

94 

93 

MIN 

56 

56 

59 

62 

56 

54 

63 

63 

65 

65 

63 

60 

57 

59 

60 

58 

61 

BENHAM 

MAX 

85 

85 

90 

91 

92 

83 

88 

87 

83 

96 

95 

85 

88 

80 

67 

85 

90 

90 

91 

89 

88 

91 

93 

91 

90 

87 

89 

90 

88  0 

MIN 

53 

51 

50 

45 

54 

53 

53 

54 

58 

61 

63 

65 

67 

70 

63 

55 

60 

64 

59 

63 

65 

60 

61 

69 

65 

65 

90 

60^2 
86.2 

BEREA  COLLEGE 

MAX 

85 

87 

89 

91 

86 

84 

85 

78 

86 

90 

97 

82 

90 

80 

79 

76 

79 

82 

87 

88 

86 

84 

88 

91 

89 

87 

85 

91 

93 

MIN 

56 

55 

56 

61 

60 

55 

56 

54 

55 

70 

68 

68 

58 

69 

65 

62 

60 

63 

65 

64 

68 

57 

65 

72 

74 

71 

71 

67 

68 

63.8 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

MAX 

85 

91 

93 

95 

91 

88 

91 

85 

85 

83 

85 

86 

82 

77 

71 

76 

80 

82 

83 

87 

86 

88 

90 

90 

88 

92 

87 

92 

92 

93 

86  5 

MIN 

61 

59 

62 

64 

65 

55 

63 

61 

57 

67 

67 

70 

69 

68 

65 

63 

64 

62 

63 

67 

66 

65 

61 

68 

72 

70 
92 

70 
94 

6s]o 

BURGIN  DIX  DAM 

MAX 

88 

92 

93 

93 

88 

86 

88 

84 

89 

88 

87 

87 

85 

82 

76 

73 

78 

83 

89 

90 

86 

89 

89 

89 

85 

94 

MIN 

56 

57 

58 

62 

68 

52 

59 

57 

55 

64 

68 

70 

69 

68 

69 

64 

65 

65 

68 

65 

68 

69 

59 

63 

62 

75 

63 

63^9 
86.6 

CAMPBELLSVILLE 

88 

91 

93 

93 

90 

88 

91 

84 

89 

85 

85 

86 

86 

76 

73 

79 

77 

80 

88 

84 

88 

87 

90 

92 

89 

85 

83 

93 

90 

94 

MIN 

55 

56 

59 

61 

65 

63 

66 

53 

64 

66 

67 

67 

66 

64 

60 

61 

63 

62 

61 

64 

68 

64 

72 

70 

67 

67 

63.8 
87.6 

CORBIN 

MAX 

85 

86 

87 

89 

86 

87 

89 

79 

88 

90 

85 

85 

89 

88 

86 

84 

83 

91 

92 

92 

89 

91 

93 

91 

87 

85 

92 

92 

89 

MIN 

54 

55 

54 

56 

64 

57 

59 

54 

64 

66 

67 

66 

66 

64 

63 

59 

63 

62 

67 

69 

60 

66 

71 

70 

69 

67 

67 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

87 

91 

92 

93 

87 

85 

81 

74 

86 

86 

78 

82 

82 

82 

73 

74 

79 

81 

91 

83 

84 

86 

90 

85 

88 

83 

95 

87 

94 

MIN 

62 

61 

64 

65 

65 

51 

62 

52 

49 

67 

64 

67 

65 

68 

64 

63 

61 

63 

65 

65 

66 

66 

60 

65 

70 

70 

71 

68 

73 

64.1 

DANVILLE 

MAX 

85 

85 

89 

90 

91 

85 

85 

86 

77 

86 

85 

84 

81 

83 

77 

73 

72 

75 

78 

85 

89 

85 

85 

86 

91 

87 

85 

84 

93 

85 

84  1 

MIN 

56 

58 

60 

65 

66 

61 

59 

54 

52 

60 

68 

68 

65 

69 

66 

62 

62 

63 

67 

66 

68 

71 

59 

65 

70 

75 

69 

70 

67 

70 

64M 

FARMERS 

MAX 

85 

87 

88 

87 

88 

88 

88 

82 

74 

90 

89 

85 

81 

85 

83 

80 

72 

84 

88 

90 

91 

91 

87 

90 

93 

91 

93 

88 

92 

91 

86.7 

MIN 

48 

49 

50 

51 

61 

51 

50 

50 

58 

64 

62 

63 

67 

63 

63 

60 

58 

62 

60 

63 

68 

50 

67 

70 

68 

77 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 

83 

90 

91 

87 

89 

85 

89 

85 

87 

79 

86 

86 

83 

71 

75 

83 

84 

86 

87 

85 

87 

90 

91 

89 

90 

89 

93 

92 

93 

MIN 

62 

62 

64 

61 

62 

60 

58 

59 

68 

68 

69 

68 

58 

59 

60 

62 

65 

66 

68 

60 

64 

65 

69 

69 

70 

70 

72 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 

89 

91 

93 

94 

95 

90 

88 

88 

78 

88 

88 

84 

84 

85 

84 

75 

75 

78 

83 

89 

89 

87 

87 

91 

94 

89 

86 

95 

93 

87!  3 

MIN 

55 

55 

57 

59 

53 

57 

56 

51 

57 

67 

66 

66 

68 

70 

64 

63 

63 

64 

65 

65 

70 

59 

60 

63 

73 

71 

70 

69 

GREENSBURG 

MAX 

81 

90 

91 

91 

88 

86 

89 

81 

86 

84 

85 

84 

74 

73 

74 

78 

86 

88 

85 

85 

88 

92 

88 

85 

91 

92 

85.0 

MIN 

58 

58 

61 

63 

66 

56 

60 

59 

55 

60 

66 

69 

64 

70 

67 

62 

63 

64 

63 

64 

65 

68 

60 

63 

69 

74 

68 

69 

70 

71 

64.2 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

87 

90 

90 

89 

89 

84 

88 

83 

89 

81 

86 

85 

82 

80 

70 

74 

79 

79 

84 

87 

85 

86 

88 

90 

89 

87 

93 

90 

91 

85.3 

MIN 

60 

57 

60 

62 

65 

53 

58 

60 

57 

68 

67 

70 

70 

65 

63 

64 

66 

63 

64 

65 

68 

60 

65 

67 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 

84 

84 

87 

87 

88 

87 

85 

87 

86 

88 

81 

79 

84 

83 

80 

72 

81 

85 

87 

89 

88 

87 

88 

93 

88 

88 

85 

91 

93 

85!7 

MIN 

50 

50 

52 

52 

53 

54 

53 

53 

47 

49 

61 

64 

64 

64 

64 

64 

59 

60 

63 

63 

67 

57 

57 

62 

69 

69 

67 

67 

HENDERSON  4  SW 

MAX 

84 

89 

93 

92 

89 

86 

87 

83 

87 

85 

82 

80 

72 

72 

83 

84 

85 

84 

86 

87 

90 

88 

89 

88 

92 

93 

92 

85.7 

64 

62 

65 

67 

59 

62 

59 

67 

67 

68 

69 

69 

63 

59 

66 

65 

66 

67 

67 

62 

64 

73 

71 

70 

74 

69 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 

84 

87 

87 

87 

88 

79 

90 

85 

75 

88 

84 

89 

69 

83 

85 

90 

89 

87 

86 

95 

87 

87 

87 

88 

91 

86^3 

MIN 

48 

48 

47 

SO 

54 

50 

52 

40 

60 

61 

62 

64 

65 

63 

65 

58 

60 

64 

64 

64 

64 

59 

69 

66 

65 

69 

68 

70 

59.4 

HOPKINSVILLE  2  E 

MAX 

80 

88 

89 

86 

85 

83 

85 

80 

84 

82 

83 

80 

72 

70 

79 

80 

81 

84 

83 

85 

85 

88 

89 

88 

85 

90 

95 

90 

MIN 

62 

59 

60 

63 

65 

58 

60 

62 

61 

63 

66 

69 

68 

69 

67 

61 

61 

65 

64 

69 

65 

68 

62 

67 

72 

69 

68 

70 

72 

72 

65^2 

IRVINGTON 

MAX 

85 

90 

92 

95 

93 

89 

90 

78 

87 

85 

83 

84 

81 

77 

70 

70 

72 

81 

85 

87 

84 

86 

85 

91 

86 

89 

83 

92 

91 

93 

85.1 

MIN 

57 

57 

61 

66 

52 

58 

58 

53 

69 

66 

66 

69 

69 

64 

63 

64 

63 

68 

65 

67 

69 

60 

63 

73 

71 

70 

69 

69 

69 

64.4 

LEITCHFIELD 

MAX 

84 

90 

92 

90 

88 

90 

81 

85 

84 

84 

83 

77 

70 

71 

80 

84 

85 

85 

86 

90 

88 

89 

88 

91 

91 

92 

85.1 

MIN 

58 

57 

62 

62 

52 

62 

58 

55 

56 

64 

66 

67 

66 

66 

62 

65 

61 

65 

64 

68 

64 

72 

70 

68 

71 

69 

68 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

87 

90 

91 

92 

87 

85 

85 

75 

88 

86 

84 

87 

83 

75 

73 

78 

82 

88 

88 

87 

84 

88 

87 

88 

84 

92 

92 

92 

85.9 

MIN 

61 

61 

60 

65 

65 

58 

60 

54 

52 

68 

66 

67 

69 

67 

62 

60 

62 

63 

66 

66 

67 

66 

62 

68 

73 

72 

70 

72 

68 

LOUISVILLE  STAN  WB  AP 

MAX 

87 

93 

92 

92 

92 

86 

78 

88 

88 

87 

83 

84 

78 

71 

74 

77 

89 

90 

88 

87 

90 

93 

88 

91 

85 

93 

91 

94 

86 '.6 

61 

59 

62 

65 

62 

59 

57 

53 

67 

66 

68 

68 

69 

64 

64 

65 

64 

66 

66 

66 

66 

61 

64 

73 

69 

71 

69 

70 

71 

64.6 

LODISVILLE  WB  CITY 

MAX 

85 

90 

91 

90 

88 

84 

78 

87 

86 

85 

81 

77 

71 

70 

76 

80 

86 

87 

85 

84 

89 

91 

89 

85 

91 

87 

91 

84.6 

MIN 

68 

66 

69 

70 

71 

61 

65 

60 

55 

69 

68 

69 

70 

71 

65 

64 

66 

67 

69 

70 

69 

72 

67 

70 

75 

71 

73 

73 

74 

75 

68.4 

LOVELACEVILLE 

MAX 

83 

90 

91 

87 

89 

85 

91 

86 

87 

82 

86 

85 

85 

81 

78 

83 

84 

84 

83 

90 

87 

91 

92 

91 

90 

91 

90 

94 

94 

94 

87.5 

MIN 

64 

60 

59 

64 

59 

60 

62 

60 

68 

69 

70 

70 

70 

65 

56 

58 

68 

63 

64 

66 

70 

61 

65 

71 

72 

70 

72 

70 

65.4 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 

86 

82 

90 

91 

91 

89 

85 

90 

85 

89 

81 

86 

86 

84 

87 

70 

75 

81 

84 

84 

85 

85 

87 

89 

90 

89 

90 

86 

95 

92 

86.1 

MIN 

59 

58 

60 

66 

52 

59 

60 

56 

67 

69 

70 

69 

68 

62 

63 

67 

63 

64 

73 

70 

60 

64 

73 

77 

71 

71 

70 

73 

65.6 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

85 

84 

90 

91 

91 

89 

86 

88 

80 

86 

84 

84 

82 

74 

70 

77 

78 

84 

88 

85 

85 

89 

89 

89 

92 

90 

MIN 

53 

57 

58 

62 

59 

55 

55 

53 

67 

64 

65 

65 

70 

65 

60 

61 

62 

58 

62 

69 

54   59 

77 

77 

67 

69 

67 

65 

62'4 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 
MAX 

88 

90 

91 

93 

90 

89 

89 

80 

90 

89 

85 

82 

88 

85 

81 

75 

84 

87 

90 

92 

88 

89 

92  !95 

91 

89 

87 

94 

95 

93 

88.3 

MAYFIELD  2  S 

81 

88 

91 

86 

88 

87 

89 

86 

88 

80 

83 

85 

83 

81 

76 

81 

86 

83 

82 

86 

86 

90  91 

90 

86 

89 

89 

93 

94 

91 

86.3 

MIN 

63 

60 

58 

65 

62 

58 

58 

60 

57 

65 

66 

66 

66 

65 

63 

54 

57 

64 

60 

62 

64 

67  |62 

66 

67 

69 

67 

70 

67 

68 

63.2 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 

85 

87 

88 

88 

89 

91 

87 

87 

82 

75 

88 

89 

78 

82 

85 

81 

71 

79 

85 

90 

91 

86 

85 

93 

93 

88 

90 

86 

92 

91 

86.1 

MIN 

51 

51 

53 

53 

55 

58 

53 

53 

53 

47 

64 

64 

65 

64 

59 

59 

58 

64 

64 

55 

57 

70 

60 

69 

69 

70 

68 

59.3 

M IDDLESBORO 

MAX 

87 

89 

89 

90 

89 

90 

88 

89 

88 

85 

83 

86 

86 

81 

79 

85 

89 

90 

88 

90 

92 

93 

90 

90 

90 

91 

94 

91 

88.2 

MIN 

51 

54 

52 

58 

56 

56 

57 

57 

58 

65 

66 

64 

67 

66 

64 

59 

60 

64 

60 

67 

66 

65 

71 

71 

68 

69 

69 

67 

62.1 

MOUNT  STERLING 

MAX 

88 

91 

91 

92 

90 

89 

87 

89 

87 

83 

85 

86 

80 

72 

82 

87 

91 

91 

90 

89 

91 

95 

92 

88 

97 

97 

95 

88.6 

MIN 

56 

56 

58 

60 

66 

56 

59 

52 

67 

69 

65 

67 

68 

65 

62 

60 

60 

65 

64 

67 

71 

58 

63 

72 

73 

71 

70 

84 

69 

64.2 

MAX 

80 

90 

92 

90 

88 

90 

87 

88 

86 

82 

87 

81 

75 

80 

85 

84 

81 

86 

85 

90 

89 

90 

94 

91 

94 

93 

90 

86.9 

MIN 

62 

61 

58 

63 

63 

58 

60 

64 

61 

67 

68 

69 

70 

67 

67 

63 

57 

66 

63 

67 

71 

61 

68 

74 

74 

70 

71 

71 

71 

65.6 

OWENSBORO 

MAX 

94 

86 

95 

96 

96 

92 

90 

92 

85 

92 

82 

91 

90 

81 

78 

70 

70 

78 

86 

86 

91 

86 

92 

89 

90 

96 

94 

87.7 

MIN 

59 

60 

59 

64 

68 

57 

59 

58 

56 

62 

67 

67 

68 

68 

66 

60 

62 

62 

63 

67 

66 

69 

61 

65 

72 

74 

69 

71 

69 

72 

64.7 

PADUCAH  NO  5  FIRE  STA 

MAX 
MIN 
MAX 

85 

78 

90 

91 

90 

89 

87 

90 

87 

86 

81 

86 

84 

85 

72 

78 

82 

84 

85 

84 

89 

87 

90 

90 

92 

89 

93 

90 

95 

95 

86.8 

PIKEVILLE 

89 

88 

90 

91 

90 

89 

90 

82 

91 

91 

87 

84 

90 

82 

90 

78 

86 

89 

93 

91 

90 

90 

90 

96 

91 

93 

90 

88 

93 

91 

89.1 

MIN 

54 

54 

53 

47 

56 

56 

51 

61 

64 

64 

63 

67 

69 

61 

60 

66 

68 

66 

69 

63 

61 

66 

70 

64 

69 

71 

61.4 

PRINCETON 

MAX 

79 

88 

87 

84 

87 

84 

86 

84 

86 

83 

78 

72 

72 

80 

80 

82 

83 

88 

88 

89 

85 

91 

88 

92 

91 

84.7 

MIN 

62 

58 

58 

63 

62 

52 

58 

60 

58 

68 

68 

68 

68 

68 

66 

62 

60 

66 

65 

68 

62 

60 

73 

72 

70 

72 

70 

72 

64.6 

RICHMOND  TEACHERS  COL 

MAX 

86 

85 

86 

85 

86 

84 

83 

75 

86 

87 

85 

85 

83 

81 

74 

79 

82 

87 

84 

87 

92 

88 

88 

85 

92 

92 

85.0 

54 

53 

54 

58 

64 

53 

55 

51 

50 

64 

65 

66 

64 

66 

65 

61 

58 

60 

64 

63 

66 

70 

55 

62 

72 

69 

70 

65 

68 

61.9 

RUSSELLVILLE 

MAX 

87 

90 

95 

94 

89 

96 

90 

86 

86 

82 

88 

95 

85 

80 

72 

75 

85 

80 

85 

87 

86 

89 

92 

91 

91 

92 

90 

94 

94 

87.7 

MIN 

65 

60 

63 

65 

67 

55 

62 

63 

62 

65 

67 

69 

70 

68 

67 

65 

63 

65 

65 

65 

67 

70 

62 

67 

72 

69 

72 

72 

74 

66.4 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 

86 

84 

90 

91 

91 

88 

80 

86 

78 

86 

86 

84 

82 

81 

75 

70 

72 

71 

81 

84 

85 

84 

83 

88 

91 

87 

88 

82 

91 

91 

83.9 

55 

55 

60 

60 

66 

50 

56 

58 

56 

59 

66 

66 

66 

67 

65 

62 

63 

60 

63 

64 

69 

59 

63 

71 

74 

69 

70 

69 

68 

63.1 

SCIENCE  HILL 

MAX 

85 

87 

90 

92 

88 

85 

88 

79 

87 

85 

83 

83 

80 

71 

78 

78 

80 

88 

89 

85 

85 

89 

B7 

86 

80 

91 

90 

91 

85.1 

HIN 

55 

55 

57 

65 

57 

61 

58 

55 

65 

67 

67 

68 

68 

61 

62 

63 

63 

65 

63 

66 

71 

58 

66 

72 

72 

70 

70 

67 

63.7 

SCOTTSVILLE 

MAX 

86 

90 

93 

94 

89 

90 

92 

83 

85 

85 

85 

86 

83 

79 

71 

79 

81 

83 

85 

89 

87 

89 

91 

92 

30 

92 

82 

94 

93 

87.0 

MIN 

62 

58 

60 

62 

66 

55 

62 

61 

59 

66 

70 

68 

68 

66 

61 

59 

64 

62 

67 

65 

70 

59 

67 

74 

71 

68 

72 

68 

69 

64.8 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 

87 

88 

92 

92 

94 

89 

85 

87 

78 

89 

89 

85 

84 

83 

79 

72 

73 

78 

81 

88 

86 

85 

88 

92 

B7 

89 

84 

92 

89 

85.8 

MIN 

56 

57 

60 

62 

64 

52 

54 

53 

50 

53 

66 

67 

67 

68 

66 

63 

63 

63 

61 

64 

65 

66 

60 

61 

69 

69 

70 

70 

62.5 

WILLIAMSBURG 

MAX 

81 

86 

87 

88 

87 

86 

87 

83 

87 

87 

82 

80 

86 

82 

84 

77 

81 

79 

83 

88 

87 

87 

89 

92 

38 

84 

90 

BIN 

49 

53 

56 

56 

54 

58 

60 

61 

55 

64 

61 

65 

64 

67 

64 

S4 

63 

61 

63 

62 

67 

61 

66 

59 

73 

67 

69 

69 

67 

12  .'4 

WILLIAMSTOWN 

MAX 

59 

62 

63 

65 

G6 

57 

65 

52 

50 

59 

66 

66 

67 

67 

67 

S3 

62 

63 

68 

67 

70 

64 

65 

70 

71 

69 

71 

70 

72 

63.8 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 

88 

93 

94 

90 

89 

91 

83 

87 

86 

86 

82 

78 

80 

80 

81 

90 

89 

92 

92 

>2 

30 

88 

82 

94 

92 

87.8 

MIN 

58 

60 

60 

62 

66 

57 

64 

61 

57 

64 

68 

69 

68 

68 

B4 

63 

65 

66 

64 

68 

75 

63 

68 

76 

74 

68 

70 

72 

69 

S5.9 

DAILY  TEMPERATURES 


ihm    LfrM 


M 


[7JT[9   |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  IB  |  W  |  17  |  18  |  19  |.;i.        I 


JANVAIT    1949 

I 

■ 

BEXIA    COLLEGE 

MAX 
MIN 

■ 

n 

43 

25 

49 
SB 

65 
45 

63 
40 

43 

30 

sa 

34 

56 
47 

S3 

70 
47 

,.'. 

43 
34 

44 

33 

53 
33 

66 

38 

70 

47 

47 
36 

73 
38 

SB 
26 

42 

20 

18 
3  2 

51 
40 

62 
41 

69 
60 

65 

45 

60 
47 

64 
47 

63 

,12 

.12 
17 

28 
10 

29 

23 

54.4 

36.1 

riBBDiUIT   1949 

■1TTIKLD    2   S 
PIEETILLE 

<« 
HIN 
MAX 
MIN 

39 
36 

43 

15 
49 
31 

41 

25 

59 
31 

SB 
53 
44 

as 

53 
30 

57 

7(1 
36 

51 
19 

56 
30 

66 
30 

35 

60 

27 
59 
38 

27 
52 
34 

55 
19 
51 
25 

63 
40 
70 
28 

64 
47 
73 
41 

66 

.17 
68 
56 

69 
36 
71 
48 

50 
28 
50 
45 

56 
24 
55 
30 

59 

33 
65 
29 

54 

55 
17 

52 

35 
66 

48 

64 

37 

70 

46 

60 
41 

68 
47 

66      56 
26      42 
53      65 
36      32 

55 
28 
55 
38 

58 

28 
55 
35 

56 
40 
58 
32 

40 

2(1 
44 

ae 

54.5 
29.6 
59.2 
35.1 

HAXCB   1949 

BEIDELBZRG   LOCI    14 
P  IDT  ILLS 

MAX 
MIN 
MAX 
MIN 
MAX 
BIN 

30 

15 

22 
35 

22 

34 
15 
34 

14 
49 
23 

48 
20 
49 
17 

52 
26 

50 

33 

49 
33 

66 
26 

63 
M 

62 
22 
75 
40 

70 

49 

17 

59 
34 

51 
25 

50 
26 
47 
28 

47 
26 

47 

26 
38 
29 

65 
30 
61 
31 

53 
41 

59 
40 
53 
43 

50 
35 

3 

50      40 
32      28 
40      44 
32      25 

40 
22 
54 
23 

51 
21 

si; 

24 

54 
21 

35 
24 

34 
13 
51 
17 

48 
13 
54 
35 

33 
45 
32 

37 

27 
37 
28 
46 
32 

60 

26 
43 
23 

67 
25 

63 
30 
63 
23 
76 
34 

69 

41 

30 
72 
55 

66 

48 
64 
46 
62 
41 

63 
36 
56 
32 

38 

79 

37 
79 

32 
78 
53 

84 
56 

75 
54 

61 

40 

85 
35 

82 
44 

83 

55 

51.4 
26.6 
60.0 
34.8 

APBIL  1949 

PIEETILLE 

MAX 

BIN 

56 

63 
42 

54 
41 

65 
36 

62 

41 

62 

37 

66 

38 

63 
36 

67 

36 

68 
32 

68 
48 

72 
50 

73 

55 

83 
51 

72 
42 

43 
30 

62 
27 

63 

61 
35 

74 
30 

80 
45 

79 
50 

78 
44 

62 

36 

80 
32 

84 
39 

65 
59 

78 

48 

71 
45 

64 

53 

67.9 
41.4 

MAT  1949 

GSEXNSBUBG 

MAX 

MIN 

65 
55 

74 
58 

77 

88 

88 
Sfi 

90 

57 

90 
59 

82 
53 

80 

55 

78 
60 

62 
43 

68 
45 

76 
45 

70 
45 

76 
48 

52 

83 
55 

EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 
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KENTUCKY  -  JULY  1949 
O.  K.  Anderson  ,  Section  Director  -  Louisville 
GENERAL  SUMMARY 


^.'prevafleo*  ESS™!, thlil°  USS'JS^SlfffflSJ.   days.   A  cooi'dr,   air  -ass  overspread   the 
state  during  the  last  two  days  of  bringing  in  cooler  and  drier  air. 


The  war.  and  fairly  humid  conditions  of  the  first  twelve  days  were  favorable  fo; ;  crop  growth .  ™  *en- 

mmmmmmmmm 

-ed  where  wet 

iltivation  ir 

fields  suffering 

^rom1?heanprotreac^dhp:rIoedaofywIr;  «1S 'w^therT  ThTi^ei  oFpastures  was  above  average.  Some  damage 

again  was  reported  to  grain  in  shock. 


damage  diminished,  being  confined  principally  to  that  caused  by  grasshoppers. 

TEMPERATURE 
The  -eaa   temperature   for   the  state     ».  79.5%   rtieh   is  2  5"  above     normal   for   the  »o»th     Th^  .onthl 

^^rr.'S^uS-si  ^.^^s^^-^^s"^  „.  atgscfe»c.  *»  I 

the  31st. 

PRECIPITATION 

inches,  which  is  0.06  inch  below  normal  for  July.  Th 

--■--r  Works   to  0.6 
at   Olive  Hill  o 


The  average  precipitation  for  the  state  was  4.„  -— —-•  ;z  ,.„  inrhes  at  Corbin  Water 
total  amounts  recorded  at  various  stations  ranged  from  11.53  inches  at  LorDin  naxei 
inch  at  Smilhfield  The  heaviest   rainfall  reported   in  any  one  day  was  4.45  inches  a 


inch  at  Smith 
the  12th. 
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In  addition  to  the   climatological  data  from  some   6,000   Weather  Bureau 
and  cooperative  weather  stations,   this  bulletin  series  contains  records 
from   Hydrorlitnatic   Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in 
the  BydrolSgic  Bulletin  Series.   The  Hydroclimatic  Network   is  a  na- 
net  "[  rain  gages  --  mostly  of  the  recording  type  wnicn  [irouutc 

$25,000 

Western 

tnnSenth 

i  'the"corps  of  Engineers,  Department  of  the  Army,  to  supplement 
exist, nr  precipitation  stations   in  order  to  provide  records  of  rainfall 
intensity  which  were  essential  to  the  planning   of  flood  control  and  re- 
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lated  works  by  the  Corps  of  Engineers.    This  Network,   now  numbering  a- 
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transferred   about   $100,000   per  year   to  provide  data  required   in  its 

,~.r,     -L-    r, ~c     D«~l  -m-,  1  i  /.n    ha^  t  r  : ,  1 1  ■ .  t  ■  r  r  ■  ■ , !   aDOUt 

Many  ot 

Network  Stati 


(1 

ly  for  each 
t  since  the 

of   8   drainage  areas  en 

Network  was  established 

the  Federal 

agencies 

ain  public   rej 

copies  o 

the  Hydrologit 

inspection 

tained  upon  app 

ureai 

,  Washingto 

n  25,  D.C 

shed 

in  this   bu 

lletin   h 

ive  been  made  a 

rious  publi 

c  offices 

private  agenc 

PRESSURE,  WIND,  HUMIDITY,  SUNSHINE,  DEGREE  DAYS 
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UmNCTON    AIRPORT 
Ull'lSVU.l.K    AIRPORT 

30.25 
30.22 
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29.81 
29.77 
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6.9 

5.5 

32 
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20 

89 
86 

88 

61 
60 

73 
66 

74 
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COMPARATIVE  DATA 


r«bi.  i 

Temper  j  hi  re 

Precipitation 

Year 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Temperature 

Precipitation 

Year 

1 
< 

1 

1 

J3 

! 
I 

5=3 

<  s 

Is 
z  3 

1 

< 

| 

1 

I 

'f! 
I§ 

-3  a 
zq 

1 

1 

s 

1 

Is 

fa 

ZO 

1889 
1890 
1891 
1892 
1893 

1894 
1895 
1896 
1897 

1899 

1901 
1902 

1903 

1904 

1906 
1907 
1908 

1909 
1910 
1911 

75.1 
73.0 
74.0 
76.5 
78.8 

76.2 
75.2 
77.4 
77.8 
77.8 

77.3 
77.9 
81.7 
78.1 
77.5 

75.2 
75.9 
75.2 
78.1 
76.9 

74.8 
76.2 

75.8 

101 
91 
100 
101 

105 
99 
103 
107 
102 

100 
101 
112 

104 

99 

100 
102 
100 

99 

105 

50 
44 
47 
48 

43 
49 
47 
50 

47 

50 

48 
49 

46 
52 
51 
40 
50 

48 
51 
42 

5.62 
2.66 
4.08 
3.30 
3.48 

2.03 
5.75 
7.44 

4^71 

3.78 
4.91 
1.72 
1.91 
3.53 

3.40 
5.93 
6.02 
4.71 
3.94 

6.01 
8.63 
2.28 

0 

0 
0 

0 

6 
0 
0 

0 
0 
0 

11 

10 

11 

9 
11 

6 
8 

10 
13 
11 
9 
10 

16 

7 

1912 
1913 

1915 

1916 

1917 
1918 
1919 

1921 

1922 
1923 

1925 
1926 

1928 
1929 
1930 

1931 

1932 
1933 
1934 

76.8 
79.9 
78.8 
75.7 

78.6 

75.3 
73.8 
79.5 
75.2 
81.1 

76.4 
76.8 
73.7 

76.7 
77.6 

75.7 
77.0 
76.7 
80.5 
79.9 

78.5 
77.0 
81.2 

100 
109 
109 
102 
102 

100 
103 
104 
99 
106 

102 
99 
99 
105 
107 

101 
100 
101 
114 

103 

53 
48 
43 

52 

46 
50 
44 

47 

45 
46 
43 

45 
50 
46 
45 
51 

47 
57 

5.50 
2.54 
3.20 
5.30 

4.17 

4.38 
3.28 
2.10 
3.83 
2.65 

4.77 
3.59 
3.63 
3.93 

4.36 

3.71 
4.07 
3.97 

1.25 
3.85 

4.31 
6.05 
4.36 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

12 

6 

11 

8 
5 
9 

7 

8 
8 
9 
9 

9 

9 
5 
8 

10 
10 

1936 
1937 
1938 
1939 

1940 
1941 

1943 
1944 

1945 
1946 
1947 

PERIOD 

78.8 
81.4 
75.6 

77.2 
76.5 

75.5 
76.5 
78.1 
77.8 
77.5 

75.2 

71^6 
77.1 
79.5 

77.0 

103 
113 

102 
100 
102 

102 

102 
103 

100 
102 
103 
100 

114 

55 
46 

52 
50 

46 
51 
48 
48 
45 

45 
40 
46 
55 

40 

5.16 
3.78 
3.04 

4^83 

2.68 
5.71 
4.71 
4.21 

3.33 
4.23 
3.84 
5.04 
4.09 

4.15 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

10 
7 

11 

9 

7 
9 
9 

6 

9 
10 
12 
10 

9 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 

Precipitation 

1 

1 

s 

I 

1 

1 

i 

1 

No  of  days 

1 

S 

s 

c5 

1 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  days 

— 

a 

2 

1 

1 

■a 

31 

j 

S 

a 
3 

8 

i 

0 

8 

WESTERN  DIVISION 

FORDS  FERRY  DAM  50 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  4  SW 
HOPKINSVILLE  2  E 
LOVFLACEVILLE 

79.5 
80.1 
80.4 
79. 3M 
80.3 

2.3 

0.9 
0.2 

0.7 

95 

96 

93 
95 

8+ 

4+ 

63 
62 

65 
64 

31 
31 
31 
31 

18+ 

19 

19 
18 

17  . 
19 

1.63 
1.82 
3.54 
1.54 
3.01 

-  1.12 

-  1.98 
0.33 

-  2.31 
0.34 

.74 
.65 
.77 
.64 
1.24 

8 
9 

16 
8 

10 

9 

8 
5 
9 

2 
3 
6 

MADISONVILLE  1  SE 

MURRAY 

OWENSBORO 

PADUCAH  NO  5  FIRE  STA 

PRINCETON 

80.4 
80.8 
81.0 
81.2 
78. 7M 

1.5 

3.1 
0.8 

94 
95 

96 
93 

2+ 
8+ 
29 

29 

62 
66 

63 
65 

18 
31 
31 
31 
31 

23 

26 
21 

2.97 
4.65 
2.06 
4.49 
1.47 

1.39 

-  1.24 
1.06 

-  2.00 

1.60 
1.63 

.69 
1.50 

.60 

16 
17 
8 

13 

8 
11 

9 

5 

3 

3 
6 
2 

" 

RUSSELLVILLE 

82.0 

3.8 

97 

5 

62 

31 

26 

4.52 

0.24 

1.03 

31 

8 

6 

1 

DIVISION 

80.3 

1.5 

2.88 

-  0.53 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

BURG  IN  DIX  DAM 

CAMPBELLSVILLE 

COVINGTON  WB  AP 

79.3 
80.6 
80. 9M 
78.7 
79.0 

3.1 
1.2 
2.8 

95 
96 

97 
96 

9 

5+ 

60 
66 
64 
62 
61 

31 

31 

31 

31 

19 
23 
15 

2.34 
3.71 
5.96 
5.02 
4.89 

-  1.84 

-  0.56 
1.80 

.80 

l!57 
1.28 
3.21 

30 
8 
16 
21 

9 
8 
12 
12 
10 

3 
5 

7 
6 
3 

2 
2 

DANVILLE 

FRANKFORT  LOCK  4 
GREENSBURG 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 

79.4 

80.5 
80  .  6M 
79.7 

3.7 
3i7 
1.9 

95 
98 
94 
95 
94 

5+ 
5+ 
5+ 

63 

66 
60 
61 

31 
31 

31 

17 
22 

3.92 
1.33 

3.77 

-  0.49 

-  2.76 

0.69 
0.42 

.91 

1.23 
1.52 

17 
24 

20 
10 

10 

12 
10 

5 
3 

2 
2 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LOUISVILLE  STAN  WB  AP 
LOUISVILLE  WB  CITY 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

79.6 
81.1 
81.4 
78. 4M 
78.7 

3.7 
3.5 

2.8 

96 
94 

28 
3 
10 

62 

56 
61 

31 
31 
31 
31 
31 

17 
23 
16 

4.56 
2.78 
3.22 
3.50 

5.51 

0.91 

-  0.92 

-  0.48 

-  0.81 
2.08 

!95 
1.23 
3.95 

20 
20 
10 

T 

12 

7 
13 
7 

6 
3 

5 
2 

\ 

SCIENCE  HILL 
SCOTTSVILLE 
SHELBYVILLE  2  W 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 

78.6 
80.7 
79.5 
79.7 
80.4 

3.4 

2.6 
2.9 

96 
97 
96 
95 
97 

8 

28 
5 
5+ 

55 
66 
61 

31 

31 
31 
20 

19 
22 

21 

19 

5.22 

2^01 
2.86 
7.40 

1.11 
-  1.97 

.96 
1.03 
.89 
.85 
1.67 

10 
18 
16 
21 
17 

11 
13 

12 

13 

8 

2 
5 

■ 

DIVISION 

79.8 

2.8 

3.98 

-  0.25 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 
BEREA  COLLEGE 
CORBIN 
FARMERS 
HEIDELBERG  LOCK  14 

80.2 
79.0 
78.8 
77. 1M 
77.9 

3.5 
2.6 

1.8 
1.7 

99 
95 
96 
95 
95 

6+ 
29 

63 
63 
59 
58 
64 

11 
11 

3+ 

21 
17 
17 
12 

4.37 
5.41 
8.32 
4.01 
4.81 

0.19 
0.68 

-  0.73 

-  0.24 

.99 
1.00 
1.80 
1.18 
1.18 

10 
10 
29 
9 
13 

12 
15 
16 

6 

5 

7 

\ 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
MAYSVILLE  DAM  33 
MIDDLESBORO 
MOUNT  STERLING 
RICHMOND  TEACHERS  COL 

78.4 
78.3 
79.1 
80.3 
78.3 

3!6 
3.9 
1.3 

100 
95 

6 

5+ 
5 
4 
5 

57 

61 
62 

2 
31 

20 
19 
17 
23 
16 

2.70 
3.63 
7. 60 
4.81 
4.22 

-  0.82 
2.76 

-  0.13 

-  0.11 

.62 
.85 
1.71 
1.46 
.74 

15 
9 
18 
17 
8 

10 
12 
13 

6 
5 
7 

5 

3 

WILLIAMSBURG 

78.1 

1.0 

94 

5+ 

61 

25 

13 

5.20 

0.16 

1.30 

5 

11 

7 

1 

DIVISION 

78.7 

2.3 

5.01 

0.20 

STATE 

79.5 

2.5 

4.09 

-0.06 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Diy  of  month 

1 

i 

; 

4 

S 

t>        7 

8 

9 

III 

11 

ia 

13 

U 

IS 

Ii 

1/ 

18 

IM 

21 

33 

:: 

24 

.:• 

2fl 

27 

l 

ADDISON    DAI    43 

\dolphus  1  N                    «/ 

ALUM 

1 

T 

.0 

l.i 

1     .1 

S       .0 
.1 
1      T 
0 

.3 
3       .1 

■1      .« 

I 
1 

1    .a 

.3 

!< 
a    .4 

a 
.a 

1      • 
s    .a 

7 

a 

0     .4 

1.5 

1       .7 
1 

.0 

1 
1 

.a 

3 

a     ,aa 

5       .42 

.a 
>     .40     .1 

.9 

.2 

» 
I       0 
7       .3 

4        .1 
•        ,1 

1        . 

! 

1        .  1 
3        .4 

1        .1 

2 

.4 
1 

.12 

a    .os 
1 

) 

1 

.20 

.■12 

.03                .23 

1.14 

ASKLAKB   I'll    19 
lURMlliRVILLE    WATER   WEI 

1 

.1 

3     .1 

.1 

7      .0 

4       .4 

a 

j    .0 
.1 

0  .* 

1  .  i 

I      .0 

1 

a 

.a 
>    .4 

t 

a  1.0 

1 

.4 

.6 

•       .1 

1      .0 

.4 

I 
1 

.a 

1 

10 

1 

,„ 

.24      4.37 
B.38 

.72      3.26 
3.32 

Mmi    HARLAN    ITR    WEI 
BEAVER    DAM 

1 

T 

.1 

T 

0 

'.! 

'      .  3 

a 

.0 

9    .9 

,1 

1.3 
j  1  ■ 

7      .07       .0 

7       .23       .1 

T           .0 

1   1.1 
1        ,M 
>      .0 

>      .0 

.8 

I 
■ 

.3 

■    - 

.83 

.08 

.07 

BENTON 

BEREA   COLLEGE 

■ui  am  toil i 

BOSTON    a   SI 

1 
I 

.7 

a 
.4 

0    1.3 
.4 

a    .1 

0  .0 
a    ,a 

1  .3 

1 
1 
1      .0 

.a 
1.01 

•    .1 
) 
r    .a 

1 

.1 
0 

1 . 1 
.7 
.0 

1    .0 

»    .7 

s    .1 

.1 

.0 

.30      .4 
1                .4 
.37 

1    .11 

9      .34 
.8 

.0 
.1 

.0- 
)     .0 

.01 

.0 
.0 

.14 

I 

n 

.0 

T 

1 

.21     .11    ai<i 

BOIL  INC   GREEN 

.0 

>    .3 

a 

T 

.06 

lis 

io 

1        " 

.3 

.14      2.61 
.39      3.06 

BOIL INC   GRREN   SUBSTA 
BOILING  GRREN   IB   AP 

BR0IN3VILLR   LOCI   6 
BURG  IN  BIX  DAM 

■ 

T 
.4 

• 
.0 

.0 

s 

.0 

.0 

1    . 1 

.4 

.1 

•         3 

.a 
.5 
.5 

>    .a 
.0 

< 

5 

.3 

.0 

.2 
1.0 

.1 

T 

.1 
.1 

.9 
.4 

!      T 
.0 

i.a 

.5 

.0 
.0 

T 
T 

.2/ 
I      .4 

.0 
.1 

) 

l.S 

)      .7 

.1 

1      .7 

.44 

, 

1.31      3 . 58 

1.22                  3.71 

.34       .35      4 .46 

.33      3.13 

.98       .50      3.96 

CADIZ   LOCK   E 
CAMPRKLLSVILLI 
CARROLLTON   LOCK    1 
CLINTON 

1 
■ 

.5 
.5 

»    .9 

1 

1    .0 

> 

.1 

.a 

■          7 

»      .3 

1.1 

1.1 

.5 

.3 
1.0 

1 
> 

.1 

1.1 
.1 

.6 

.0 
.0 
.6 

.0 
1.2 
.0 
.1 

.7 

•1 

)      .4 

r    .0 

.2 
.0 

4 

.0 
.0 
.0 

I 
1 

T 
.0 

.1 
.49       .0 

io 

.0 
.04 

.1 

T           .16      3.43 

3.33 

.73       .63      3.02 

.40      1.73 

COLLEGE    BILL.   LOCE    11 

1.7 

• 

, 

2 

, 

.4 

COLUMBIA   LI  COLLEGE 
CONSTANT I NE 

.3 

1 

io 

.2 

i.a< 

.0 

ii 

1 

';i 

ia 

ia 

.21 
2.7 

.98 

.a 

.3 

.25    1.04      a!  09 

CORBIN    WATER    IORKS 
COVINGTON  IB  AIRPORT 

T 

.a 

)    .3 
.1 

.0 
.4 
.1 

.7 

1 

1.5 
T 

.6 
.1 

.6 

.07 
) 

.5 

1  .5 
T 

.9- 

.7 

.0 

.0 
.0 

.0. 
.7! 
.08 

.7 

■T 

.5 
.7 

T 
.1 

T 

3.2 

.0: 

.0 

.9 

.6 

1.8 

3.5 

.0 

T 
.76 

8.32 
11.53 
4.89 

CYNTHIAIA 
DANVILLE 
DELPBIA 

.1 

.1 

2.4 

.1 

T 

.04 
.11 

is 

) 

T 
.3 

lioc 

is 

.2 
.91 
1.50 

io 

2.08 

.0 

.1 

.40 

.03      .56      5.48 
.14       .72      3.92 

DUNDEE    BARRETTS    PM)  BR 

.41 
1.1 

.53 
.13 

.31 

.34 

■" 

.48 

.29 

.5 
.0 

.1 

.0 

.6 

.04 

.20                  4  .  26 
.25      3 . 04 

DONVILLE 

EDDTVILLE   LOCK  F 
EDMONTON                                        1 
SLIZABETBTOIH 

.Of 

.20 

.3 

.2 
.0 

1.14 
-'■3 
1.04 

.0 
.1 

1.2S 

.as 

.4. 

.6: 

.31 

1.58 
1.28 

.33 
.11 

1.0a 

.10 
1.8 

.50 
.30 
1.25 
.02 

.40 

.1. 
.10 

.20 

.1 
.0 
.2. 

.1 

.0! 

.08 

1.28 

T 

.62       5.04 
1.90      5.53 

.05      3^02 

FALMOUTH 

FLEMINGSBURG 
FLEMINGSBURG  POST  OFF        I 

.03 

.1 

.0 

.11 
.1 

1.57 
.17 
1.06 

1.1 

.22 

.16 

.on 

.as 

T 

.04 
.06 

.13 

.08 

.06 
.11 
.14 

.0: 

.76 
.59 

.14 
T 

,4 

1.6 
.48 

.02 
T 

.04 

T 

.43 

T 

.88 

1.21      5.67 
.22      4.01 
1.41      4.72 

FORD  LOCK    10 

.0 

T 

.51]      i30 

.16 

i7l 

i3: 

.01 

I 

2.00 

is: 

6126 

FORDS   FERRT  DAI   50                1 

.74 

.03 

.41 

.01 

.06 

03 

FTUNKLIlTwATER    IORKS            II 

.13 

.02 
.39 
.20 

T 

T 
1.02 

.03 

.24 

.21 

.78 

.07 

.02 

.42 

.13      1.33 

GEORGETOWN   WATER    WORKS 

.03 

.11 

is! 

i02 

T 

1.28 

.02 

T 

I 

.40      2.24 
1.61      3.65 
.27      2.17 

GLASGOI 
GRANT   DAM   38 

.27 

.67 

.55 
1.18 
T 

.40 
.37 

.08 

.15 
.06 

.27 

1.40 

.41 

.08 

.15 

GRAYSON 

.19 

.38 

.96 

.09 

.50 

GREENSBURG 

GRKENSBURG   HIIAV  61    BR 

.10 

T 

'.K 

Uo 

.10 
.52 

.45 
.25 

.43 

.06 
.90 

.35 

.04 

T 

T 

.40 

.08 

i06 

.42 

.81 

5.68 

GREENUP   DAM    30 
GREENVILLE    2   W 
HALEYS    MILL                                 R 

.10 

.26 

.03 

T 

.04 

.65 
.08 

.82 
.55 

.03 

t:il 

ios 

.05 

.45 
.04 

.51 

.04 
.08 

.40 

.18 

io: 

ii 

ST6" 

X 

T 

T 
.15 

T 
T 

.26 
l.Ot 

.90 

.15 

T 

.10 

.35 

.60 

.68 

.95 

.03 

T 

T 

T 

.20 

.08 

.04 

.15 

1.09 

HEIDELBERG   LOCK    14                Z 
HENDERSON   4    SW 

.65 

il7 

ioi 

.62 
.28 

.84 

T 

y 

.26 

.29 

.55 

.84 

.07 

•17 

T 

T 

.10 

4^81 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE   LOCK   7 

.17 

.13 

.37 

.96 

.03 

' 

.76 

.13 
.03 

.80 

.64 
.02 

.22 

.17 
.88 

.69 

1.52 
.44 

.02 

.12 

.38 

.15 

77 

H1NDMAN   SETTLEMENT   SCH 
HODGSNVILLE    NAT  PARK          R 

12 

.09 
.01 

.05 

.32 

.25 

.34 
.83 

.15 
.34 
.10 

.62 

.55 

03 

.05 

.05 

.44 

HOPKIVSVILLE    2  E 
JACKSON 

.03 

.05 

.64 

.01 

.30 
.17 
.15 

.41 
.11 

T 
.14 

.90 

>z 

i34 

.04 
.40 
.46 

.06 

1.23 

.28 

.02 

.11 

T 

.63 
.04 

7i58 
2i59 

JENKINS    WATER   WORKS             Z 

.28 

.30 

.31 

.10 

.20 

.43 

.33 

.30 

.97 

.30 

15 

.55 

KENTUCKT   DAM                              Z 
LANCASTER    ICE   PLANT 

.33 
.51 

.09 

.17 

T 

.42 

:3 

.35 

.17 

.79 
1.05 

1.20 
T 
.34 

.95 
.16 

.58 
.20 

.48 

.44 

.18 

.03 

.50 

.11 

3.34 

3.91 

.14 

.20 

.85 

.14 

.25 

2.22 

.50 

.21 

.50 

.70 

.13 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON    IB   AIRPORT           Z 

LITTLE    HICKMAN  LOCK   8        Z 
LOCKPORT   LOCK   2 

.12 

.09 

:ll 

.07 
.01 

T 

T 

■| 

.33 

T 

1.00 

.03 

.39 

.96 

.12 

.04 

.12 

.04 

.15 

4.14 

.51 

i 

.10 

4 

iso 

i67 

il9 

.08 
.33 
.52 

.05 
.08 

il5 

.08 
.11 

.02 

.09 

.10 

T 

.06 

2:42 
1.09 

1.72 
.54 
.03 

5^60 
1.55 

LOGLICK    1    S                            P.//I 
LONDON  POST   OFFICE                R 

LOUISVILLE    BOWMAN  FLD        R 
LOUISVILLE    STAN  IB  AP        Z 

.45 

.42 

1.02 

.79 

.04 

.18 
.25 

1.01 

.08 

:S 

.36 
.79 

.05 

.21 

.23 

1.50 

.08 

5.90 

'20 

.04 

T 

!38 

.12 
il3 

.30 
.20 

1-25 

.32 

.85 
T 

:S 

? 

.21 
.30 

.06 

!04 

li05 

.34 

1.16 

T 

T 

.25 

.05 
T 

.54 
.22 

.08 

.20 
.09 

5.15 

LOUISVILLE    UPPER  GAGE 
LOUISVILLE    WB  CITT               R 
LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE    1    SE 

T 
.44 

.10 

!io 

.04 
.30 

lioo 

.34 

!21 

.16 
.30 

.17 

T 
.02 

.02 

.08 

ias 

.25 
.47 

^74 
1.60 

i09 

.03 
.05 

i05 

.95 

.04 

.27 

.57 

.27 

T 
.08 

T 

.51 
.30 

.28 

2.12 
2i97 

MAMMOTH  CAVE   PAR.K 
MANCHESTER 
MAYFIELD   SUBSTA 
MAYSVILLE   DAM    33                    Z 
MC   KINNEYSBURG                    R// 

.17 

.04 

.38 
.88 

.31 

.16 
.23 
.05 

T 
.85 

: 

.43 
.62 
.15 

.47 

.36 

.33 

.07 
.09 

.02 

.05 

.06 
.02 

.54 
.34 
.32 

.11 

.21 

.89 

.26 

.01 

.03 
.05 

.31 
.10 

.16 

.61 

T 

.30 

.75 

.12 
.45 

.20 
.66 

3.50 

2i97 
3.63 

MIDDLESBORO 

MIDDLESBORO  CITY  HALL        R 

MILLERSBURG                            R/A 
MILLERSTOIN 

.17 

.26 

.01 

.46 

;f= 

:d 

1.32 

1.19 

.15 
.10 

J-« 

.17 

02 

.32 

1.71 

It 

.04 

7.60 

1.46 

.50 

.38 

1 

.16 

ill 

li02 

iio 

i20 

isi 

.11 

31 

.66 

.45 
.32 

2^24 
3.05 
2.84 

•ORRHEAD  STA  TEACH  COL      R 
MOUNT  STERLING 

!07 
1.26 

.42 
.46 

.23 

lias 

1.60 

.12 

.03 

il9 

.35 

.30 
.07 

.60 

.30 

.04 

.30 

.06 

1.07 

.06 

.99 

.15 

.05 

6.34 
7.46 

MUNFORDVILLE                              Z 

.02 

.04 

.42 

MURRAY 

7*2 

.53 

" 

.05 

.62 

.01 

.29 

1.63 

Tl5 

.05 

.02 

.08 

: 

4   65 

OLIVE   HILL                                   R 

OLNEY 

OKEONTA   DAM   3S 
OIENSBORO 

.31 
.03 

.25 

T 
.02 

.03 

.12 

is  a 

.58 

'85 

:?a 

.37 

T 
T 

.07 

.41 
.02 

i04 

T 

.03 
.48 

1.53 

.16 

.35 

1.71 

8.94 
2.30 

OWENSBORO   DAM   46                     Z 

!S8 

T 

.02 
.01 

.10 
.04 

T 

io5 

M 

02 

T 

2i06 
1.75 

4.49 
6.72 
6.81 

PADUCAH  NO    5   FIRE   STA 

PADUCAH   SCS    NURSERY             R 

PADUCAH  T  V   A 

PAINTSVILLE 

PINEVILLE                                      Z 

.23 

.22 
1    29 

.31 

.33 

1  .  20 

:S 

.26 

!24 
.07 

.04 

.22 
.02 

.21 

.03 
'.20 

!aa 

'87 
.60 

T 

.35 

'      1 

.50 
1.88 
.33 
.85 
.47 

.57 

.68 

.68 

.25 
.98 

.'71 
.65 

.02 

1.21 

.81 

.32 

i« 

.10 

T 
.01 

T 

? 

.34 

* 

T 

.05 

.03 

.01 

.01 

T 

:M:^ 


Table  3-Conhnued 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

l 

1 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PLEASUREVILL*   2  S 

- 

.16 

.52 

.16 

.60 

70 

.01 

.20 

.20 

1.47 

RAVENNA   LOCK    12 

31 

1.12 

69 

22 

j" 

.17 

RICHMOND  TEACHERS  COL 

T 

.10 

.74 

.62 

.27 

.4i 

SO 

.43 

.04 

.40 

.06 

.30 

4.22 

ROMSKY   LOCK   2 

Z 

.85 

05 

05 

BJ 

1  .40 

.41 

3.59 

RUSSELLVILLE 

.91 

.42 

.07 

.91 

.71 

.41 

.03 

1.03 

4.52 

RUSSELLVILLE    SUBSTA 

.76 

.47 

20 

87 

.63 

.90 

SATIEVILLB   WATER    WORKS 

.52 

.18 

23 

ST    JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

T 

.05 

.08 

1.29 

3^95 

.04 

.05 

T 

.05 

5.51 

ST   MART 

» 

,06 

.16 

.10 

1.50 

.OS 

.47 

60 

.02 

40 

.94 

5.23 

SALVISA   LOCK   6 

.34 

T 

2  .  09 

.34 

.32 

,84 

.71 

.14 

.44 

.02 

.68 

T 

2 .  10 

8.02 

SALYERSVILLE                          I 

03 

.32 

.12 

.12 

.37 

.82 

.  La 

.21 

29 

.11 

.37 

.05 

.01 

3.37 

SCIENCE    HILL 

.30 

.07 

.95 

.  96 

T 

.31 

60 

.70 

.30 

.70 

T 

.10 

.20 

5.22 

SCOTTSTILLE 

0  5 

31 

"2 

.31 

.06 

23 

.69 

1.03 

.21 

.18 

.22 

3.44 

SEBREE   WATER   WORKS 

.03 

.60 

1    25 

T 

.74 

20 

T 

T 

2.70 

.20 

1    24 

.23 

07 

T 

SHELBTVILLE    2   W 

.13 

T 

.15 

02 

T 

.89 

.21 

.08 

.02 

.08 

.25 

18 

2.01 

SHEPKERDSV1LLE 

.14 

.24 

.13 

.03 

..„. 

1  .60 

.03 

.03 

.33 

.09 

.34 

.70 

SMITHFIELD    4    S 

.04 

.34 

.04 

.04 

.09 

.07 

0.63 

SOMERSET    HI  WAY  DEPT 

B 

.06 

.OB 

.07 

.8.-: 

.19 

1    4  3 

.83 

.38 

.17 

.14 

.13 

4.29 

SPRINGFIELD 

.03 

.25 

.98 

.10 

.90 

.02 

.43 

.56 

1.83 

5.10 

STEARNS 

R 

1.53 

.76 

.05 

1    22 

.02 

.14 

.40 

.75 

.07 

42 

.02 

.14 

. 

.OS 

1.01 

.02 

.27 

.91 

.27 

.35 

1.15 

3.52 

19 

.20 

.15 

.34 

8.44 

R 

.45 

.13 

1.18 

.23 

.28 

.06 

18 

2.51 

TAYLORSVILLE 

.1!) 

.55 

.06 

.04 

.12 

.07 

.80 

.06 

2.30 

TOMPKINSV1LLE 

R 

.14 

.13 

.37 

.68 

- 

.86 

2 .  26 

.38 

.16 

.10 

TOMPKIN5VILLE  TEL  OPT 

.20 

.04 

.32 

.27 

1 .  00 

.04 

1.03 

.09 

2.99 

TURKEY  CREEK   SCHOOL 

.30 

.40 

.25 

.35 

1.20 

UMO^TOW^DAM   49 

Z 

.51) 

.12 
.01 

.16 

.60 

.14 
.09 

1.20 

.45 

.17 
.05 

.03 

1.58 

i.il 

1 

u 

4^28 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

T 

.04 

.16 

* 

* 

.56 

.03 

.59 

.72 

.95 

.01 

.02 

* 

VANCEBURC  DAM   32 

.02 

.10 

T 

.05 

.01 

.18 

.38 

.43 

.11 

.01 

.05 

T 

.07 

.33 

2.04 

.36 

.30 

.02 

!36 

'.OB 

.31 

2.76 

WEST    LIBERTY   WATER   WKB 

.15 

1.03 

.21 

.2? 

.22 

.13 

.10 

.36 

2.66 

T 

1.30 

.70 

.05 

.33 

.36 

.61 

.68 

.21 

T 

.21 

.07 

5.20 

WILLIAMSTOWN 

.02 

.06 

.05 

.42 

.03 

.29 

.05 

.85 

.02 

.02 

.60 

2.86 

WILLOW   LOCK    13 

.36 

.23 

.27 

.31 

.83 

.67 

1.87 

.37 

1  .12 

1.10 

.72 

.14 

.19 

8.18 

WOLF    CREEK  DAM 

z 

.75 

.61 

.98 

.22 

1.67 

.93 

.19 

.01 

26 

7i40 

WOODBURY  LOCK   4 

z 

.05 

!39 

.12 

.31 

.92 

.96 

.11 

.41 

.20 

.26 

4.03 

REFEREKCE  NOTES 


Delayed  data  and 


1,  dimen 
tandard 


temperatures  below  32°P.  are  expressed  with  respect  to  watei 
to  Ice,  as  used  prior  to  that  date.  Therefore,  these  hygr< 
after  January  1,  1949,   cannot  accurately  be  combined  wltht 

When  hourly  precipitation  Is  missing  or  accumulated  for  several  days,   onl 

Anounts  in  Table  4  are  from  recording  gages.   Traces  are  not  shovn. 
Amounts  in  Table  S  are  from  non- recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 
J  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  obaervatio 


And  also  on  later  dat 
Gage  is  equipped  with 


V    Includes  total  fcr  previous  moat 
Z     Sourly  saouots   from  a  recording 


the   following  day. 


Processing  Center   1300  U.  S.  Court  House,  Chic 
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// 
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.03 

.  14 
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.  14 

-5 
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DOLPHUS    1    N 

// 

1.18 

.09 

.01 

1.28 
.93 
.72 

IRBOITRV  1  I.IJi    WATER    WKS 

IH   COLLEGE 

.02 

.67      .03 

pn 

6 

•           .29 

JMONTON 

.40 

.01 

11 
.13 
.20 
.02 
12 
.25 
1.22 
.49 
.11 
.20 
.44 
.06 
.13 

LWINGSBORC    POST    OFT 

.13 

IZARD 

// 

.20 

(TDELBERG    LOCK    14 

// 

.02 

KINGTON    WB   AIRPORT 

.  12 

BJRTT 

.01 

.22 

.01 

.01 

TTLE  HICKMAN   LOCK   8 

1.  14 

.07 

BL1CK    I    S 

.37      .06 

.01 

Dl 

D1SVILLE   BOWMAN   FLD 

HJISVILUS    STAK   W   B    AP 

.20 

ua 

.24 

.15 

«ERSET   HI  WAT    DEPT 

.06 

■PKINSVILLE 

.06 

-6 

:h- 

OLPHUS    1    N 

// 

.01 

01 

.02 
.17 
.10 
.10 

IRBOORVILLE   WATER   WKS 

.12      .03 

.02 

ITER   HARLAN   WATER    WKS 

.03      .06 

UTON   1   SW 
INTON 

.01      .07 

.01 

.01 

«BIN 

6 

KPS   FERRY   DAM    50 

.04 

01 

.05 
.02 

ST  LOCK  3 

.01 

.01 

ZARD 

// 

02 

DGENVILLE   NAT   PARK 

.12 
.09 

!l2 
.09 
.42 
1.02 

JSINGTON   WB   AIRPORT 
CLICK  1   S 

.11      .25 

.06 

NDON   POST   OFFICE 

.82 

.17      .02 

01 

DISA  LOCK  3 

miSVILLE   BOWMAN   FLD 

.04 
.10 

.04 
.10 

.  10 

HnSVILLB    WB   CITY 

US 

LDISONVILLE   1   SE 

.01      .14 

.06      .04 

IENSBORO  DAM   46 

01 

.02 

!03 
1.07 
.05 
.08 
.06 

LDUCAH    SCS   NURSERY 
EETILLE 
ILTERSYILLE 

// 

.93      .12 

01 
05 
03 

.01 

.05 

»ERSET   HIWAT   DEPT 

.06 

THAM  SPRINGS 

IONTOWN   DAM   49 

// 

.54 
.58 
.04 

LF   CREEK   DAM 

!oi 

57 

lODBURY   LOCK  4 

02 

.02 

-7 

h~ 

DISON  DAM  45 

// 

30 

10 

.40 
.18 

.03 
1.50 
.46 
.20 
.90 

OLPHUS   1  N 

// 

.17 

JUBOURVILLE   WATER   WKS 

iiton  l  sw 

HEA  COLLEGE 

.08 

01 

.48      .81 

06 

.04 

01      .01 
41      .04 

.03 

WLING  GREEN   WB  AP 

.20 

INTON 

.19 

.01      .01 

.67      .02 

KSTANTINE 

.01 

RBIN 

6 

YINGTON  W  B  AIRPORT 

6 
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EMINGSBCJRG    POST   OFF 

04 

.03 

06      .01 

.01 
.93 

.15 
.93 
.79 

RDS  FERRY   DAM   50 

.04 

AHKLIN  WATER  WORKS 

.09      .29 

.01 

01 

LEYS  MILL 

ZARD 

RNDON 

// 

.15 

13 
01 

.03 
.01 

.08 

02 

.02 

!26 
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.17 
.09 
.69 
.20 
.79 

DGENVILLE   NAT   PARK 

.04      .04 

IIRGTON  WB  AIRPORT 
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// 

14 

62      .02 

.03      .02 

SLICK   1   S 

(DON   POST   OFFICE 

.05 

01 

!52 

.12      .08      .01 

BISVILLE  BOWMAN  FLD 

.38 
.31 
.30 

.38 

.31 
.30 

1.00 
.19 
.95 
.95 
.01 

1.46 
.07 
.61 

DISVILLE    STAN   W  B   AP 

0ISYILLE    WB   CITY 

CAS 

DISONVILLE    1    SE 

.01 

.01 

03 

.54 

.40 

02 

.03 

fSYILLE   DAM    33 
KINNEY  SB  ORG 

// 
// 

01      .78 

.16 

.71      .09 

.01 
.08      .14      .04 

.14      .01 

DDLESBORO   CITY   HALL 

AERSBURG 

REHEAD  STA  TEACH  COL 

.30 

76      .14 

ENSBORO   DAM    46 

DDCAH  SCS  NURSERY 

.17      .13 

.01 
.08      .02      . 

ISEY  LOCK  2 

69 

!B4 

DIEVILLE  WATER  WORKS 

MARYS   COLLEGE 
LYEBSVILLE 
BARNS 

// 

.31 

05      .01 

.06 
.32 

rHAM   SPRINGS 

.45 

.45 
.37 

.45 

UPKINSYILLE 

.33      . 

04 

45 

LF   CREEK   DAM 
DDBDRY  LOCK  4 

.38      .02 

-81 

h- 

ITER   HARLAN  WATER   WKS 
(TON    1    SW 

02 

.04 

.07 

.11 
.02 
.20 

SEA  COLLEGE 
RBIN 

6 

.02 

.14      .02      . 

02 

.72 

flNGTON  W  B  AIRPORT 

6 

*           .09 

LEYS  MILL 

ZARD 

IDELBERG    LOCK    14 

RNDON 

KINGTON   WB   AIRPORT 

// 
// 

.03 

.02       .02 

.26      .01 
.01 

12 

.01 

.04 

.40 
.13 
.01 
.01 
.09 

HERTY 

// 

01 

ITLE   HICKMAN   LOCK   8 

// 

09 
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9 
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12 

1 

2 

3 

4| 

S| 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

LOGLICK   1   S 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

LONDON    POST   OFFICE 

LOUISVILLE    BOWMAN  FLU 

LODISVILLE    STAN   W   B    AP 

.  13 

LUCAS 

.08 

.02 

MADISONVILLE    1    SE 

.28 

.29 

MC    KINNEYSBURG 

// 

.02 

.02 

.13      .33 

!46 
.46 
.01 

MIDDLESBORO  CITY    HALL 

MOREHEAD    STA   TEACH  COL 

.01 

.01 

PADUCAH    SCS   NURSERY 

RUMSEY    LOCK    2 

.01 

.02 

!l2 
.07 
.16 
.12 

SALYERSVILLE 

// 

SOMERSET   HIWAY    DEPT 

.14 

.01 
.12 

UNIONTOWN   DAM    49 

WOODBURY    LOCK    4 

-9 

h- 

ADDISON   DAM   45 

// 

.13 

.01 

.02 

.16 

ADOLPHUS    1    N 

// 

.  43 

.01 

.01 

!l6 

!  45 

.28 

BARBOURVILLE   WATER   WKS 

BAXTER    HARLAN   WATER    WKS 

BOWLING   GREEN    WB    AP 

.09 

CONSTANTINE 

.09 

.  10 

FRANKLIN    WATER    WORKS 

.01 

.01 

.08 

.01 

'08 
.87 
.20 
.37 
.13 

HALEYS    MILL 

HAZARD 

// 

.25 

.  61 

.20 

HEIDELBERG    LOCK    14 

HERNDON 

HODGEXVILLE    NAT   PARK 

// 

.01 

.01 

.05 
.07 

.31 

.03 

LOGLICK    1    S 
LONDON    POST    OFFICE 

LOUISA   LOCK   3 

.30 

!20 
.16 

LOUTSVILLE    BOWMAN   FLD 

.01 

LOUISVILLE   STAN  W  B  AP 

.01 

.07 

.08 

MADISONVILLE    1   SE 

.06 

.06 

.22 
.55 
.21 

!22 
.69 
.23 
.33 
.57 
.22 
.08 
.16 
.12 
.04 

MC    KINNEYSBURG 

// 

.  10 

MIDDLESBORO  CITY   HALL 

.01 

.02 

.01 

.01 

MOREHEAD    STA   TEACH  COL 

.20 
.07 

OLIVE  HILL 
OWENSBORO  DAM    46 
PADUCAH   SCS  NURSERY 

.39 

.03 

.15 

.14      .01 
.03 

PIKEVILLE 

.16 

ST  MARYS  COLLEGE 

.12 

SALYERSVILLE 
SMITHFIELD   4    S 

// 

.02 

.01 

.01 

STEARNS 

.68 

.68 

TOMPKINSVILLE 

WOLF   CREEK  DAM 
WOODBURY    LOCK    4 

-10 

th- 

.27 

.01 

.02 

!30 

ADOLPHUS    1    N 

BARBOURVILLE    WATER    WKS 

// 

.02 

.06 
.07 

.49 
.02 

.03 
.24 
.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.63 
.35 
.27 
.22 

BAXTER   HARLAN    WATER   WKS 

.10 

.  10 

.02 

01 

.10      .05      .04 

.01                  .01 

BENTON    1    SW 
BEREA   COLLEGE 

.07      .43 

.03      .07 

.02 

.01 

.32 
.09 

.01 

!21 
.19 

.97 

BOWLING   GREEN   WB   AP 
CLINTON 

« 

.05 

.21 

.05 

!50 
.01 

CONSTANTINE 

.55 

CORBIN 

6 

COVINGTON  W  B   AIRPORT 
EDMONTON 

6 

.08      .18 

.01 

.01 

.06 

.07 

.02 

.43 

.20 

FLEMINGSBURG   POST   OFF 

.10 

.02 

.06 

FORDS   FERRY    DAM   50 
FRANKLIN    WATER    WORKS 

.05 

.01 

.48 

.08 

.02 

.04 

.06 

.68 
.11 

GEST   LOCK   3 

.08 

.02 

.01 

.45 

.02 

.55 

HALEYS    MILL 

HAZARD 

// 

.03      .01 

HEIDELBERG    LOCK    14 

// 

.01 

.37 

.07      .05 

!83 

LEXINGTON   WB  AIRPORT 

.71 

.03 

1.17 

LIBERTY 

// 

.03 

.22      .04 

.13      .05 

.13 

.01 

LITTLE   HICKMAN   LOCK  8 

.01 

.12      .13      .01 

.34 

101 

LOGLICK   1    S 

.01 

.32 

.12 

.03      .22 

.04      .01 

1.06 
.30 

LONDON    POST    OFFICE 

.06      .07 

.47 

.08 

.  02 

.36 

LOUISVILLE    BOWMAN  FLD 

.01 

LOUISVILLE    STAN   W  B   AP 

.01 

.39 

LOUISVILLE    WB  CITY 

.11 

.27 

.01 

23 

02 

.70 

.95 

MAYSVILLE    DAM    33 

// 

.01     !oi 

!o2 

.13 

.18 

]21 

MIDDLESBORO  CITY    HALL 

.01 

.39 

MILLFRSBURG 

.07 

.03 

1.07 

MOREHEAD    STA    TEACH  COL 

.07 

.01 

.04      .04 

'.  15 

1.19 

OLIVE    HILL 

.22 

.28 

.01 

.16      .19 

.02 

OWENSBORO   DAM    46 

.01 

.01 

.02 
.04 

.06      .16      .02 

PADUCAH    SCS   NURSERY 
PIKEVILLE 

'.  02      '.  02 

.01 

.05 

.01 

!l5 

SADIEVILLE    WATER    WORKS 

.04 

.05 
.12 

.10 

ST    MARYS   COLLEGE 

!io 

04 

03 

.37 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD   4    S 

.01 

.01 

SOMERSET    HIWAY    DEPT 
STEARNS 

.08 

.24      .27 
.06      .09 

!31 

.08 

!o9 

.01 

.78      .09 

.01 

1.53 

TOMPKINSVILLE 
WOLF    CREEK    DAM 

.37 

.21      .04 

.03 

.01 

-11 

th" 

.01 

02 

.69 

BAXTER    HARLAN    WATER    WKS 

.01 

.06 

.01 

.01 

.09 
.01 

BENTON    1    SW 
CLIRTON 

.01 

.02 

.05      .01 

.03 

.41 

.31 

.15 

.02 

1.00 
.01 

FORDS    FERRY    DAM    50 

.02 

.35 

PADUCAH   SCS  NURSERY 

.03 

.12 

.15 

PIKEVILLE 

-12 

til" 

.22 

BARBOURVILLE    WATER    WKS 

!o6 

.77 

.95 

BAXTER   HARLAN    WATER    WKS 

.32 

.49 

BEREA   COLLEGE 

5  8. 

CORBIN 

6 

.30 

.30 

.07 

1.16 

HEIDELBERG    LOCK    14 

//        ' 

.19      .13      .01 

.33 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

.08 

.08 

LIBERTY 

// 

See  reference  note*  following  Station  I 
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.09      .36 
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.01      .54      .02 
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.11       .05 

"  : 

.47 

.02 

.31 

.10      .04      .01 

MII.I.KRSJHIRC. 

.07                  .07 

.02 

NORKRKAP    STA   TKACB   COL 

.01 

2.08 

0 

.59      .08 

2.89 

OLIVE   BILL 

PIKEV'LLK 

oa 

SALYKRSV1LLK 

// 

.02 

oo 

.01 

1,1.      Ill 

.H? 

SOMERSET   HIWAY    I)KPT 

.13 

.06 

STKARNS 

.21      .01 

.49 

.03 

.02 

TATRAM    SPRINGS 

.  12 

.01 

.  13 

»Oli"    CRKKK    DAB 

-13th- 

.05 

.07 

.12 

ADDISON  DAB  45 

// 

.04 

111 

ADOLPBUS    1    N 

// 

.03 

.01 

.01 

.04      .08 

.  17 

BARBOURVtLLK   WATKR   WKS 

.01 

.25 

.16 

BAXTER   BARLAN   WATKR    WKS 

.05 

.12 

.03 

BENTON    1    SW 

.35 

.73 

.01 

.01 

.01 

BKRF.A   COLLEGE 

.01 

.41 

.01 

BOWLING  GREEN   WB   AP 

CLINTON 

.21 

.01 

1.03 

C ORB IN 

6 

.53 

FORDS  FERRY   DAM   50 

.03 

.07 

.08 

.21 

.39 

FRANKLIN    WATKR    WORKS 

.02 

.  13 

.01 

.  16 

GBST   LOCK   3 

.02 

BALEYS   BILL 

.01 

.03 

.05 

.17 

.01 

.07 

.38 

.40 

.06 

1.18 

HAZARD 

// 

.08 

.02 

.02 

.01 

.14 

.27 

EEIDKLBERG    LOCK    14 

// 

.07 

.01 

.08 

BERNDON 

.13 

.02 

.01 

.02 

.01                  .02 

.96 

BODGENVILLE  NAT   PARK 

.28 

.42 

.01 

.71 

LONDON   POST   OFFICE 

.08 

.08 

LOUISA   LOCK   3 

.13      .01 

.08 

.06 

.01 

.29 

LUCAS 

.02 

.02 

BADISONVILLE    1    SB 

.05 

.01      .04 

.16 

MIDDLESBORO  CITY  HALL 

.08 

.02 

.10 

■OREEEAD    STA   TEACH  COL 

.01 

.01 

.01 

.03 

OLIVE  HILL 

.02 

.01 

.03 

PADUCAB    SCS   NURSERY 

.02      .99 

.06 

.25 

.50 

.06 

PIKEVILLE 

.01 

.05 

!06 

RUBSEY    LOCK   2 

.03 

.01 

.04 

ST   MARYS   COLLEGE 

.51 

.60 

1.50 

SALYKRSVILLE 

//                  .01 

.02 

.07 

.09 

.21 

STKARNS 

.01 

.01 

.01       .01 

.05 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN  DAM  49 

// 

!    .09 

WOODBURY   LOCK   4 

-14 

th- 

.37 

.01      .01      .34 

!73 

ADDISON  DAM  45 

// 

.01 

.01 

.22 

ADOLPHUS   1  N 

// 

.01 

.02 

.06 

.39 

.02  ■ 

.01 

.01 

.12      .02 

.66 

BAHBOURVILLE   WATER   WKS 

.06 

.28 

.04 

.19 

.09 

.02      .05 

.02 

.01 

.29 

1.06 

BAXTER  BARLAN  WATER  WKS 

.25 

.21      .20 

.05 

.01 

BENTON   1   SW 

.01 

BKREA  COLLEGE 

.09 

.07 

.01 

.04 

.17 

.30 

.05 

!73 

BOWLING   GREEN   WB   AP 

6 

.  59 

•           .37 

.01 

EDMONTON 

.04      .03 

.01 

.07 

.02 

.49 

FLEMINGSBORG   POST  OFF 

.03 

.03 

.01 

.01 

.08 

BAZARD 

.01 

.26 

.03 

.07 

.03 

.05      .26 

.02 

.73 

BEIDELBERG    LOCK   14 

// 

.09 

.18 

.47 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

.01 

.03 

.12 

!02      .01 

.01 

.48 

.83 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

.08 

26 

.06 

.04 

.53 

.07 

1.04 

// 

.01 

.08 

.05 

.02 

.06 

.02 

.24 

LITTLE   BICKMAN    LOCK   8 

// 

.07 

.01 

.29 

.02 

.  39 

LOGLICK  1   S 

.03 

.04 

.37 

.03 

.08 

.02      .01 

.58 

LOUDON  POST  OFFICE 

.02 

.10 

.53  1    .04 

.13 

.02 

.03 

.92 

LOUISA  LOCK  3 

.02 

.01 

.01 

!02 

.01      .01 

.11 

LOUISVILLE   BOWMAN   FLD 

.06 

.06 

LOUISVILLE   STAN  W  B  AP 

.09 

.01 

.10 

LUCAS 

.02 

.02 

.01 

.01      .01 

.08 

■ATSVILLE    DAM   33 

.01 

.01 

.02 

MC   KINNEYSBURG 

// 

.07 

.01 

.05 

.01 

.02 

.18 

MIDDLESBORO   CITY   BALL 

.12 

.40 

^75 

ios 

.02 

.01      .01 

.03 

1.42 

1ILLERSBURG 

.01 

.03 

.02 

.01 

.06 

.21 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

.01 

.01 

.01 

.19 

OLIVE   BILL 

.01 

.09  |    !23 

io3 

.01 

.37 

PIKEVILLE 

.17 

.03 

.02 

.13 

.22 

.57 

SADIEVILLE   WATER  WORKS 

.01 

.02 

.01 

.01  1 

1.03 

.03 

.01 

1.12 

ST  MARYS   COLLEGE 

.01 

.02 

.04 

.11 

.21  i    .01 

.01 

.51 

.98 

SALYERSVILLE 

// 

1 

.03      .07 

.06 

SOMERSET   BIW^Y   DEPT 

.01 

.66 

.05 

.02 

.07 

.39 

l!43 

STEARNS 

.01 

.43 

.04 

.23 

.37 

.06 

.01      .02 

.01 

1.22 

TATHAM   SPRINGS 

i'o? 

.08 

1.18 

TOMPKINSVILLE 

WOLF  CREEK  DAM 

.57 

.05 

.02 

.08 

.04 

.03 

.06 

.06 

1.14 

WOODBURY  LOCK  4 

.07 

!o2 

.03 

.01 

.13 

-15th- 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

.23 

.01 

.01 

.25 

BENTON   1   SW 

.07 

CLINTON 

!so 

!  12' 

!62 

CORBIN 

6 

EDMONTON 

.03 

.03 

FLEMINGSBURG   POST  OFT 

.32 

.33 

FORDS   FERRY   DAM   50 

!o7 

.07 

GEST  LOCK  3 

.03 

.01 

1.24 

HALEYS   MILL 

34 

.01 

.35 

HODGENVILLE   NAT   PARK 

.  70 

.23 

.04 

LOUISVILLE   BOWMAN  FLD 

.01 

.02 

!o3 

LOUISVILLB    WB   CITY 

.20 

.  15 

.01 

.36 

MADISONVILLE    1    SE 

.20 

.40 

.01 

.01 

.01 

1.66 

MIDDLESBORO  CITY  HALL 

.03 

.02 

.06 

PADUCAB  SCS  NURSERY 

.05 

.34 

.01 

.25 

.68 

ST   MARYS   COLLEGE 

.38 

.04 

.47 

SMITHFIELD  4   S 

.31 

.03 

.34 

STEARNS 

.01      .01 

.02 

TOMPKINSVILLE 

.16 

.70 

.  86 

UNIONTOWN   DAM   49 

// 

.29 

.11 

.01 

-16th- 

ADDISON  DAM  45 

// 

.23 

.39 

13 

.12 

.01 

.  07 

.01      .01 

.97 

ADOLPHUS   1  N 

// 

.04 

.02 

.06 

.  10 

.22 

Table  4-Conhnued 


HOURLY  PRECIPITATION 


BBirrucrr 

JULY   1949 


A.  M.  Horn  ending 


P-  M.  Hour  ending 


BARBOURVILLE    WATER    WKS 

BAXTER    HARLAN    HATER    WKS 

BENTON    1    SW 

BEREA   COLLEGE 

BOWLING   GREEN    WB    AP 

CLINTON 

CONST ANTINE 

CORBIN 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG   POST   OFT 

FORDS  FERRT  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST   LOCK   3 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN   LOCK   8 

LOGLICK    1    S 

LONDON  POST  OFFICE 

LOUISA  LOCK  3 

LOUISVILLE    BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE   STAN  W  B  AP 

LOUISVILLE    WB  CITY 

LUCAS 

MAYSVILLE  DAM  33 

MIDDLESBORO  CITY  HALL 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

OLIVE  BILL 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

ST  MARYS  COLLEGE 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN  DAM  49 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


ADDISON  DAM  45 
ADOLPHUS  1  N 
BARBOURVILLE  WATER  WKS 
BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 


CORBIN 

COVINGTON 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

GEST   LOCK   3 

HAZARD 

HEIDELBERG    LOCK    14 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LONDON   POST   OFFICE 

LOUISA    LOCK    3 

LOUISVILLE   STAN   W  E   AP 

LOUISVILLE    WB  CITY 

LUCAS 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO  CITY  HALL 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

OLIVE  HILL 

PIKEVILLE 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARYS  COLLEGE 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

SOEARNS 

TOMPKINSVILLE 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


i IRPORT 


ADOLPHUS  1  N 
BARBOURVILLE  WATER  WKS 
BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 
BEREA  COLLEGE 

EDMONTON 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 


LONDON  POST  OFFICE 

LOUISA  LOCK  3 

LOUISVILLE    BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE   WB  CITY 

LUCAS 

MIDDLESBORO  CITY  HALL 

PIKEVILLE 

SALYERSVILLE 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TOMPKINSVILLE 

WOLF   CREEK    DAM 


.16      .01      .01 


.02      .04      .08 


.07      .04      .02 


..02      .03 


-17th- 


.02      .01      .07 


01      .01 
12      .07 


04      .04      .01 


.03      .04      .07 


.32      .17      .01 


.09      .01      .03 
.08      .04      .02 


-18th- 


,09  .01 


i  following  Station  Index. 


HOURLY  PRECIPITATION 


A   M    H.OVU  •ndlng 

1 

2 

3 

4 

" 

to 

11 

ia 

1 

2 

3 

4 

7         8         9 

-19th- 

ADOLPHUS      1    N 

// 

.84      .01 

BEHTOH    1    S» 

.04 

04 

BKRKA  COLLEGE 

.03 

BOWL  IDC  GRMEH  WB  A  I1 

.40 

.04      .02      .01 

it 

FORDS   FERRY    DAM   50 

.  Ill 

.02 

12 

HEIDELBERG    LOCK    14 

.01 

III 

HSRHDOM 

.03 

LITTLE    HICKMAN  lOCH    8 

// 

.09 

LOXDON    POST   OFFICE 

16 

.20 

88 

MADISOHTILLE    1    SF 

.20      .02 

.01 

■i:: 

MIDDLESBORO  CITT  HALL 

.12 

S3 

n 

OWIHSBORO  DAM  46 

02 

.03 

05 

RUMSEY   LOCI  2 

HI 

.41      .01 

55 

SOMERSET  HIWAY  DKPT 

11 

UH10HT0WH   DAM   49 

// 

.01      .37 

I  .  IS 

.03 

36 

WOLF   CREEI   DAM 

.01 

.13 

.01 

WOODBURY   LOCI   4 

.37 

.03 

to 

-20th- 

ADDISOW  DAM  45 

// 

.01      .09      .04 

.14 

ADOLPHUS   1   H 

// 

.05      .01 

07 

BARBOORYILLE    WATER   WIS 

.20      .01 

21 

BENTON    1   SW 

FLEMIHGSBURG    POST   OFT 

.45 

45 

HERHDOH 

.01      .08 

.03 

12 

HODGEWTILLE    WAT   PARI 

.02                1.00 

.11 

1 

13 

LEXIWGTOH   WB  AIRPORT 

.03      .01 

04 

LIBERTY 

1/ 

05 

LITTLE    HICKMAH   LOCI   8 

// 

.04 

04 

LOUISVILLE  BOWMAH  FLD 

.10      .14      .04 

.06 

34 

LOUISVILLE    STAN   W   B   AP 

.39      .59      .14 

.04 

16 

LOUI STILLS   WB  CITT 

.58      .02      .27 

.07 

.01 

95 

LUCAS 

.04 

04 

MATSTILLE  DAM  33 

// 

.03 

03 

// 

.05 

05 

OWEHSBORO   DAM   46 

.25      .19      ioi 

15 

ST  MARTS   COLLEGE 

.33 

.07 

40 

SMITHFIELD  4   S 

.05 

.02 

.01 

.01 

09 

STEARHS 

.05      .02 

07 

TATHAM   SPRIMGS 

.16 

.10      .01 

.01 

28 

UM10WT0WH  DAM  49 

// 

.97 

.28      .05 

30 

WOODBURT  LOCI  4 

.18 

.01 

.01 

20 

-21 

st- 

COTIHGTOH  W  B  AIRPORT 

6 

, 

•           .           . 

»        2.98      ♦ 

*           .23 

LOUISA  LOCI  3 

.04 

.04 

MATSTILLE  DAM  33 

// 

MC  KIHHEYSBURG 

// 

.05      ,  05 

iio 

OLITK  HILL 

*           .03 

-22 

Id" 

.03 

BARBODRTILLE  WATER  WIS 

.09      .01 

.10 

BAXTER  HARLAH  WATER  WES 

.02 

.01 

.01 

.01 

.05 

BEREA  COLLEGE 

.12 

.12 

COBB IE 

8 

COTIHGTOH  W  B  AIRPORT 

6 

«           .03 

LOGLICK  1   S 

.22 

.01 

.23 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

.06 

.06 

P1EBTILLE 

.08 

-22 

Id" 

.08 

COTIHGTOH  W  B  AIRPORT 

6 

»           .08 

LOUISA  LOCI  3 

MATSTILLE  DAM  33 

// 

.51      .02 

.01 

!54 

SADIETILLE  WATER  WORIS 

.01      .01      .50 

.52 

SALTER  isVILLE 

// 

-24 

.02      .08 
th- 

.11 

CLIHTON 

.15      .34 

.49 

LOUISTILLE  BOWMAN  FLD 

.05 

05 

MOREHEAD   STA  TEACH  COL 

07 

OLIVE  HILL 

!30      !02 

.02 

35 

PIKETILLE 

.06 

.01 

07 

-25 

til- 

CARROLLTOK LOCE  1 

// 

CLIHTOH 

.05 

.05 

CORBIH 

6 

LITTLE   CICKMAH  LOCI  8 

// 

.11 

MOREHEAD   STA  TEACH  COL 

-26 

th" 

.01 

.04      .01 

.06 

ADDISOH  DAM  45 

// 

.01      .21 

.01 

23 

BARBOURTILLE  WATER  WIS 

.29      .03 

32 

COTIHGTOH  W  B  AIRPORT 

6 

*           .45 

HODGEHTILLE  HAT  PARK 

.09      .02 

11 

LODISTILLE  BOWMAH  FLD 

.04      .50 

54 

LODISTILLE   STAN  W  B  AP 

.22 

22 

OWEHSBORO   DAM   46 

.02 

02 

HDMSET    LOCK   2 

.39      .02 

STEARHS 

.02 

.37      .01 

.02 

42 

TATHAM   SPRIHGS 

.04      .02 

06 

-27th- 

STEARHS 

.02 

-28th- 

.02 

BEKTOH   1   SW 

04 

02 

06 

CLIHTOH 

!o2 

!02 

.04 

FORDS  FERRY  DAM  50 

.02 

.01 

.01 

.04 

HAZARD 

// 

PADDCAB   SCS  HURSERY 

.03 

STEARHS 

TOMPITHSVILLE 

.08      !02 

10 

i  following  Station 


Table  4-Conbaued 


HOURLY  PRECIPITATION 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Station 

1 

1 

1 

2    3 

4    5    6 

7  I8!9 

10    11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8    9 

10   11   12 

H 

-29th- 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

.10 

.10 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

07 

07 

BEREA  COLLEGE 

.13 

.02 

15 

CORBIN 

6 

80 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

6 

HALEYS  MILL 

.17 

17 

HEIDELBERG  LOCK  14 

.07 

.01 

08 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

01 

LIBERTY 

// 

.90 

1.50 

42 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

// 

.73   .31 

.05 

01 

.01 

1 

11 

LOGLICK  1  S 

.98 

.49 

.03 

50 

LODISA  LOCK  3 

«     »     .10 

10 

MAYSVILLE  DAM  33 

.09 

.29 

08 

01 

48 

MC  KINNEYSBURG 

// 

.27 

48 

75 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

.06 

06 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

.  12 

.06 

18 

SALTER  SV I LLE 

// 

.33 

.02 

.01 

.01 

37 

-30 

th- 

ADOLPHUS  1  N 

// 

.02 

.04 

.06 

BEREA  COLLEGE 

.05 

.13 

.02   .07 

29 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

.07   .10 

97 

.01 

.08 

23 

CARROLLTON  LOCK  1 

.40 

40 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

6 

»     .06   * 

»     .04   • 

.28 

»     .44 

EDMONTON 

.01 

.06 

08 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

.05  1.03 

.05 

05 

.02 

1 

20 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

45 

45 

GEST  LOCK  3 

.11   .01 

26 

HAZARD 

16 

16 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

.01   .22   .01 

.04 

63 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

.46   .20 

.13 

.09 

.08 

98 

LIBERTY 

// 

.41 

.12 

30 

.16 

.24   .03 

1 

69 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

14 

.01 

01 

.36 

.03   .01 

56 

LOGLICK  1  S 

.06 

.01   .01 

08 

LONDON  POST  OFFICE 

.03 

02 

.01 

06 

LOUISA  LOCK  3 

36 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

12 

20 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

.06 

09 

LOUISVILLE  WB  CITY 

.40 

.10 

01 

51 

LUCAS 

.27 

.05   '01 

30 

MAYSVILLE  DAM  33 

.01   .01   .46 

.07 

.01 

01 

.01 

63 

MC  KINNEYSBURG 

.96 

.03 

47 

1 

66 

MILLERSBURG 

.01 

.42   .06 

01 

13 

66 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

.54 

.09 

.01 

01 

65 

OLIVE  HILL 

1.58 

.  10 

01 

.01 

01 

71 

PTKEVILLE 

.23 

04 

28 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

.20   .01 

.07 

28 

ST  MARYS  COLLEGE 

07 

.07 

.67   .03 

94 

SALYERSVILLE 

// 

04 

01 

05 

SMITHFIELD  4  S 

07 

07 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

.01 

07 

.03 

.02 

13 

TATHAM  SPRINGS 

.04 

.03 

.10 

.01 

18 

WOLF  CREEK  DAM 

.23 

23 

WOODBURY  LOCK  4 

.07 

.16 

23 

-31st- 

LIBERTY 

// 

.01   .01 

.02 

PIKEVILLE 

.01   .02   .02 

.05 

SALYERSVILLE 

// 

.01 

i 

.01 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

of  month 

1 

"" 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANCHORAGE 

MAX 

92 

92 

92 

94 

92 

94 

92 

94 

95 

90 

89 

92 

85 

87 

89 

85 

74 

88 

88 

90 

89 

92 

93 

94 

92 

82 

91 

93 

94 

85 

82 

89.7 

HID 

70 

69 

67 

67 

71 

71 

70 

711 

71 

72 

64 

64 

69 

69 

69 

69 

71 

67 

70 

69 

71 

71 

70 

70 

68 

69 

68 

67 

72 

70 

60 

68 

9 

ASHLAND  DAM  29 

MAX 

91 

99 

99 

92 

92 

97 

86 

87 

89 

86 

80 

89 

86 

79 

85 

90 

92 

89 

94 

93 

95 

96 

96 

93 

91 

S,  ]  M 

67 

6? 

66 

67 

68 

68 

73 

72 

72 

74 

63 

65 

71 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

69 

71 

71 

71 

71 

70 

71 

71 

66 

69 

3 

BEAVER  DAM 

MAX 

MAX 

91 

90 

92 

92 

96 

95 

95 

96 

89 

88 

92 

87 

90 

92 

85 

84 

90 

86 

92 

90 

93 

93 

90 

90 

93 

96 

96 

97 

93 

84 

91 

1 

BEREA  COLLEGE 

91 

91 

94 

95 

92 

90 

93 

90 

94 

83 

86 

88 

86 

84 

85 

83 

79 

86 

86 

88 

89 

90 

92 

92 

89 

91 

94 

94 

91 

90 

83 

89 

0 

MIN 

67 

66 

66 

68 

71 

72 

68 

73 

71 

63 

68 

72 

69 

74 

66 

68 

68 

67 

72 

72 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

65 

69 

0 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

MAX 

92 

92 

91 

91 

92 

90 

94 

92 

88 

89 

90 

88 

90 

94 

87 

85 

88 

86 

88 

39 

91 

89 

88 

93 

96 

95 

96 

92 

84 

SU 

MIN 

73 

72 

71 

73 

73 

73 

72 

71 

73 

73 

69 

67 

71 

72 

71 

67 

68 

69 

69 

68 

74 

72 

71 

70 

70 

68 

71 

71 

72 

66 

66 

70 

6 

BURGIN  DIX  DAM 

MA2 

94 

94 

95 

97 

94 

96 

96 

91 

95 

88 

88 

90 

85 

86 

90 

86 

78 

88 

90 

90 

90 

91 

93 

93 

90 

92 

95 

96 

94 

92 

82 

90 

9 

KID 

70. 

69 

68 

69 

73 

74 

73 

72 

74 

75 

73 

72 

69 

72 

69 

70 

72 

72 

72 

71 

71 

72 

72 

71 

66 

70 

9 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 

92 

92 

94 

91 

93 

88 

90 

83 

87 

92 

85 

78 

86 

85 

87 

87 

91 

93 

90 

95 

96 

94 

84 

89 

8 

MIN 

68 

68 

67 

69 

71 

69 

67 

70 

71 

65 

66 

69 

69 

68 

66 

65 

65 

67 

67 

66 

70 

67 

66 

68 

67 

70 

6S 

62 

67 

6 

CORBIN  CAA 

1'  1  :■: 

89 

89 

93 

96 

96 

93 

93 

96 

94 

81 

86 

86 

87 

87 

80 

84 

89 

92 

84 

95 

95 

92 

94 

93 

92 

80 

89 

9 

66 

66 

65 

69 

70 

70 

70 

70 

72 

65 

69 

71 

69 

69 

68 

68 

65 

65 

71 

68 

69 

B6 

68 

66 

67 

68 

66 

59 

67 

8 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

93 

91 

94 

97 

94 

92 

94 

91 

88 

89 

90 

89 

87 

85 

76 

85 

85 

88 

91 

92 

37 

92 

90 

7S 

86 

M  IN 

71 

70 

68 

70 

73 

71 

71 

70 

62 

64 

68 

71 

67 

69 

69 

68 

70 

69 

72 

70 

70 

71 

70 

71 

66 

61 

69 

3 

DANVILLE 

92 

93 

95 

94 

93 

91 

93 

85 

87 

87 

90 

84 

77 

86 

88 

90 

91 

92 

88 

90 

95 

85 

86 

89 

MIN 

70 

n 

67 

73 

72 

73 

72 

70 

72 

74 

71 

70 

69 

70 
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CHICAGO:  1949 


KENTUCKY  -  AUGUST  1949 
0.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 
GENERAL  SUMMARY 
The  trend  of  above  normal  temperatures   in  the  preceding  months  was  reversed  in  Augnst when 

daT?i.rm.l^dIn1?he0uppSrl08S.r-anah lof  V  5  S it  me  minimums ^in  the  middie  and 
upper  60's,  except  during  the  times  of  unseasonable  warmth  and  cold. 

Precipitation  was  somewhat  above  normal.  As  monthly  amount s  were  de termi ned  largely by^the 
frequency  and  intensity  of  local  showers  ^^j£l\>w  average  amounts  with  the  heaviest 
^^^Xl^^£Z  n|o  f  s  in  excess  f  ten  inches  fell  In  this 
damages  ^n/irreg^ar  S^rM^SE  on  weekly^ogret  of  crops  and  farm  work. 
Farm  activities  were  near  the  se -nal  average  with  most  crop. jj ;  g ^ £^J5™J 
development  at  the  beginning  of  the  »°a«J-  H°^e  principal  activities  during  August  were 
of  the  period  brought  growth  back  to  -Rousing  of "obacco,  and  fall  seeding  and  plowing, 
harvesting  of  hay  and  fruit  ^"^  *™  ^anline  from  poor  to  good,  with  cutting  taking 
Tobacco  was  irregular  throughout  *h®  m°°*h'  " ^considerable  damlge  was  reported  to  this 
place  mainly  in  the  southern  half  of  tne Jtate  ConsideraDie  g  p£riods  of  dry 
crop  in  the  southwest  because  of  the  varying  ^J^nxcessive  showers ,  damage  due  to 
weather,  some  firing  was  reported  nd  »  *h.  h'  °™ingE°a  i  o  n  was  in  excellent  shape  and 
sweating  occurred  in  the  f  ^ldstan£  *ls°^  mSe  in  many  areas  Some  firing  of  corn  due 
late  corn  mostly  f air  to  good  with  both  crops  made  in  many  r^  .  ^   pagtures  re_ 

to  dry  weather  was  reported  at  the  beg  1^8°^  periods  of  little  or  no  rain,  fields  deter- 
flected  the  unequal  amounts  in  rainfall.  During  per loaso  However,  by  the  end  of  the 
iorated  and  in  times  of  showers  the  **ple  supply  im  I™™*™™'  So^er.'and  lespedeza  were 
month,   most  pastures  were  excellent    Good  ^lOS  01  axi  scattered  harvest- 

received.  Soy  beans  were  generally  S°°*  w"*  f  neral  bios soml ng  Harvesting  of  peach- 
ing and  by  the  end  of  the  month  some  ^y^^^^^^^fported!  Late  potatoes  were  gener- 
tt^oTrV^Tri  Inrdrve^pmentPofkcrop°sfwerelenear  normal  at  the  close  of  the  period. 
Moisture  was  sufficient  and  water  supply  adequate. 

Wind, hail,  and  rain  storms  caused  damages  of  varying  amounts  at  Science  Hill 
and  Lexington. 

TEMPERATURE 

,,  Oo   „L:„h  j„  n  <=>°   below  normal  for  the  month.  The 
The  mean  temperature  for  the  State  was  75.3  ,  which  is  0  5   below  n        ^^  ^  ^ 

monthly  mean  temperatures  ranged  from  77-1   **  J°"  the  State  was  97°  at  Owensboro,  on  the 
Maysville  Dam.    The  highest  temperature  recorded  in  he  State 
9th  and  12th,  and  the  lowest  48°  at  Princeton  on  the  30th. 

PRECIPITATION 
The  average  precipitation  for  the  State  »-  4  54  inches  which  is  0^4  inch  ahov^normal^r 
AtoT44  1JS.t.^oSS»S^r0rS.  ^aviesrrafnrairreporfed  in  any  one  day  was  4.08  in- 
ches  at  Lockport  on  the  15th. 
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WESTERN  DIVISION 

FORDS  FERRY  DAM  50 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  4  SW 
HOPKINSVILLE  2  E 
LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYFIELD  2  S 

MURRAY 

OWENSBORO 

PADUCAH  NO  5  FIRE  STA 

PRINCETON 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

BURG  IN  DIX  DAM 

CAMPBELLSVILLE 

COVINGTON  WB  AP 

DANVILLE 

FRANKFORT  LOCK  4 
GREENSBURG 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LOUISVILLE  STAN  WB  AP 
LOUISVILLE  WB  CITY 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 


SCIENCE  HILL 
SCOTTSVILLE 
SHELBYVILLE  2 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DA 


ASHLAND  DAM  29 

BENHAH 

BEREA  COLLEGE 

CORBIN  CAA 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
MAYSVILLE  DAM  33 
MIDDLESBORO 
MOUNT  STERLING 
PIKEVILLE 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


AUGUST  1949 
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5.71 
3.23 
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Snow,  Sleet,  Hail 


I  following  Station 


DAILY  PRECIPITATION 
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LITTLE   HICKMAN  LOCI   8 

" 

T 

.30 

.39 

.35 

.56 

2.  OS 

3.72 

LOCKPORT   LOCI   2 

.09 

.09 

.08 

4. OK 

.38 

!02 

.01 

.25 

.25 

5.68 

LOGLICI   1    S 

«//) 

.03 

.16 

1.00 

.33 

1.46 

.28 

.07 

.08 

.10 

.05 

36 

.06 

4.00 

LONDON  POST   OFFICE 

a 

.03 

.31 

.22 

2.49 

.16 

.80 

.05 

.22 

.21 

- 

LOUISA  LOCK   3 

z 

T 

.09 

.07 

1.35 

.37 

.52 

2.54 

LOUISVILLE    BOWMAN  FLD 

a 

.10 

.84 

.82 

.63 

.04 

.29 

2.03 

.04 

.09 

.29 

.23 

6.03 

LOUISVILLE    STAN   WB  AP 

z 

.26 

.27 

T 

T 

.06 

.31 

.76 

.45 

T 

.02 

.26 

.31 

.08 

3.47 

LOUISVILLE   UPPER   GAGE 

.03 

.85 

.03 

.04 

.37 

1.35 

T 

.10 

.58 

.01 

.52 

T 

01 

.03 

.10 

.26 

4.27 

LOUISVILLE   WB   CITY 

a 

.08 

T 

2.60 

.88 

T 

.76 

1.77 

.10 

.04 

1.02 

T 

.08 

T 

.04 

.20 

.11 

.18 

7.86 

LOVELACEVILLE 

4B 

!S3 

.10 

.58 

R 

.13 

.18 

-Ob 

.33 

.10 

.03 

.75 

.93 

4.02 

MADISONVILLE    1   SE 

.15 

.60 

2.00 

1.35 

.08 

.29 

.18 

1     44 

8.22 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

.04 

.04 

.15 

.03 

.10 

.13 

.02 

.05 

.02 

.67 

.16 

.02 

.01 

1.54 

2.02 

5.00 

MANCHESTER 

1.2! 

.15 
.05 

.25 

.40 

1.28 

.23 

.50 

.35 

1.80 

.18 

.15 

T 

.29 

98 

!08 

4l64 

BAYFIELD    2   S 

.05 

.05 

.30 

.13 

.09 

.27 

.28 

.05 

.16 

.20 

2.71 

RAYSVILLE   DAM   33 

Zi 

.04 

.60 

.04 

2.03 

.20 

.08 

.01 

.18 

.32 

MC   KINNEYSBURG 

«// 

.07 

.42 

.13 

.49 

.02 

.08 

.28 

.25 

.06 

.45 

2.25 

RIDDLESBORO 

.15 

.57 

.76 

.28 

.11 

.35 

.36 

.65 

3.23 

RIDDLESBORO   RR   STA 

R 

.03 

!76 

.06 

.26 

.05 

.34 

.35 

.60 

MIDWAY    2    S 

.80 

.05 

.25 

1.15 

.10 

1.22 

.25 

.15 

1.30 

.58 

6.37 

MILLERSBURG 

R 

.06 

2.70 

.OJ 

.50 

.22 

.45 

.19 

1  .37 

.37 

6.77 

MILLKRSTOWN 

.27 

.13 

1.04 

.09 

.52 

.33 

99 

1.51 

1.40 

6.27 

MONTICRLLO 

.60 

.40 

1.27 

.38 

.10 

.90 

.16 

.09 

3.90 

MOREHEAD   STA   TEACH   COL 

R 

.05 

1.20 

.11 

.38 

.75 

.09 

.10 

.31 

.07 

.10 

3.31 

MOUNT   STERLING 

.85 

.04 

.09 

.86 

.33 

2.25 

T 

.21 

.32 

.46 

.10 

MURRAY 

.37 

.23 

.03 

.32 

1.16 

.02 

.34 

.17 

.02 

.03 

.08 

.06 

.29 

:i4 

OLIVE   HILL 

8 

.19 

1.76 

.04 

.05 

2.32 

.05 

.07 

09 

.05 

4.62 

ONEONTA    DAM    35 

T 

1  .02 

.35 

1.38 

.30 

.36 

1.28 

.27 

T 

T 

.25 

.08 

.07 

5.36 

OWBNSBORO 

T 

.47 

1.01 

.70 

.28 

.18 

.03 

1.05 

6.14 

OWENSBORO  DAM   46 

Z 

T 

.04 

2.2S 

.03 

.44 

.21 

.79 

.06 

PADUCAB  CAA 

1.05 

.10 

.25 

.14 

.02 

.16 

PADUCAH  NO   5   PIKE   STA 

.48 

.15 

T 

.60 

.28 

.10 

.29 

.19 

1.00 

^■vv-- 


DAILY  PRECIPITATION 

1949 

Table  3-Continued 

Day  of  monlh 

3 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PADUCAH  scs  nursery 
PADDCAB.  T  Y  A 
PAINTSVILLR 
PIKEVILLE 
PIKEVILLE 

■ 

T 

.06 
.01 

.01 

.30 

!32 

.30 
.33 
.06 

!io 

I 

.02 

.54 

T 

.08 

.54 

.01 

.02 
.07 

T 

1.47 

.55 

.55 

.12 
.30 

.47 

T 

.18 
.61 
.16 

.04 
.02 
.02 

!09 

.25 

.05 

T 
.16 

.26 

!io 

.55 

.59 
.19 
.33 

.03 
.05 

3.75 

3.63 

3.51 
2.78 

PLEASURSVILLE   2   S 
PRINCETON 
RAVEHKA   LOCI   12 
RICHMOND   TEACHERS   COL 
RUMSEY  LOCI   2 

.79 

To2 

.06 

.62 

13 
.05 

.54 

.05 

.20 

f 

.05 
.18 

.96 

.20 

.20 

.25 
.24 

1.53 

.39 
.71 

.70 

.40 

.48 
.29 
.37 

.12 
.26 

:S 

.25 

.07 
.78 

.33 
.11 

.23 
.68 

.59 
.08 

.51 

.25 

4.08 
4.00 

6.47 

RtJSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE   SUBSTA 
SADIFVILLE   WATER   WORKS 
ST   JOHN   BETHLEHEM  ACAD 
ST   MART 

» 

^30 

.24 

.19 

-23 

.01 

1.75 

1.78 

.30 

.30 

.36 

'.3B 

1.92 
1.74 
.85 

.02 
.23 

T 

.58 
.03 

.88 

.20 

2.37 
.02 

.02 

.34 

.05 

.96 
.80 

.17 

.19 
!05 

.08 
.05 
.02 
1.25 

.14 
.12 

.03 

.30 
.73 

.56 
.55 
.30 

.11 

T 

.06 
.01 

S.79 

5.55 
3.11 
5.96 
3.19 

SA1VISA   LOCE   6 
SALYERSVILLE                         I 
SCIENCE    HILL 
SCOTTSVILLE 
SEBREE   WATER   WORKS 

T 

.27 

.20 

.77 
.10 
.03 
.26 

.19 
.01 

!o7 
.09 

1.18 
.07 

.53 

.03 
.24 

.31 

.49 
.36 

.02 
.02 

.12 

T 
.08 

3.13 

.17 

.10 

1.75 
.05 
.50 

1.21 

1.09 

1.65 

2.67 
T 

!l5 

.23 

.20 
.17 

.06 

.24 
.28 

.19 
T 

.37 

.14 

.15 
T 

^28 

111 

5 '.95 

SHELBYTILLE    2   W 

.29 

.06 

.21 

.08 

!l9 

"  58 

.18 

.31 
.82 
.53 
.72 

.37 

.10 

.12 

.02 

.04 

.27 

.93 

1.06 

4.80 

SHEPHERDSVILLR 
SMITHPIELD   4   S 

H 

R 

.17 

2.01 

.02 

.56 

.16 

.04 

.05 

.18 

9S 

.14 

.02 

.02 

:?8 

.03 

.17 

.02 

1.02 

1.81 
.28 

.35 
.02 

7.43 
3.65 

SPRINGFIELD 

.J» 

.10 

1    -7 

n, 

.92 

.33 

4.49 

STEARNS 

.20 

SUMMER   SHADE   SUBSTA 

.60 
.68 

.39 

.16 

.02 

2.86 

TATHAM   SPRINGS 
TAYLORSVILLE 

.06 

.Jl 

.JJJ 

T 

.36 

2.23 

T 

.03 

.85 

1.57 

.67 

.41 

T 

••1 

.02 

.24 

1.04 
.14 

.20 

8.JU 

TOKPKINSVILLE 

U 

.OL 

.84 

m 

0? 

.94 

.16 

3.50 

1.03 
.26 

1.95 
.26 
1.90 

1.10 

2.0C 

TURKEY  CREEK   SCHOOL 
TYRONE   LOCK  5 
UNIONTOWN   DAM   49 

z 

:« 

.14 
.03 

.1C 

.19 

.09 

.32 

.30 

.45 

.12 

1.04 

T 

1.15 
2.10 

x" 

3.98 

VALLEY   VIEW   LOCK   9 

.76 

.19 

.24 

.28 

l!  17 
.62 

.09 

.27 

10 

.06 

.03 

.26 

3.31 

WILLIAMSBURG 

T 

.06 

.Jl 

.18 
.02 

T 

.10 

.40 

.20 

.25 

04 

T 

.12 

.14 

13 

.10 
.03 

.30 

.18 

WILLIAHSTOWX 

7 

.04 

.10 

.20 

.58 

.20 

.12 

.71 

* 

.35 

.20 

.60 

3.43 

WOODBURY   LOCK   4 

Z 

.20 

.19 

-1 

.03 

.12 

.03 

.58 

.22 

.14 

.24  J    .17 

.12 

.20 

tc  be  Included 


i,    dimensional  un 


foot  diameter  unless 


As  of   January   1,   1949,   dewpoii 


after   January 


Therefore,  these 


and  last  days  are  shown  in  Table  4. 
Amounts  in  Table  4  are  from  recording  gages. 
Amounts  in  Table  3  are  from  aon-recording  ga 
Data  in  Tables  3,  5,  and  6  are  for  the  24  ho 


Records  Processing  Center  1300  U.  8.  Court  House,  Chicago  4,  Illinois. 


HOURLY  PRECIPITATION 


T.M.-  i 

AM  Houi  ..,.,  I...,, 

9   M  Haul  .ndlng 

BWtCB 

3 

1 

'      ' 

. 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

' 

' 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

II 

12 

J 

-2d- 

BAXTER  RAR1AN  WATKR  WIS 

.10   .32   .04 

.01 

.01 

.02 

HA/.ARP 

// 

.03 

LUCAS 

.03 

.10 

MIDDLESBORO  RR  STA 

SOMERSET  HI  WAT  DKPT 

.  15 

.02 

.  17 
.06 

STEARNS 

.04   .02 

-3d- 

BAXTER  HARLAN  WATKR  WIS 

.01 

.01   .05   .03 

.05 

.03 

.02 

.20 

.02 

BEREA  COLLEGE 

.01   .01 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

.01 

CLIRTON 

.02 

.02 

CORBIN  CAA  « 

•     •     .01 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

6 

flemingsburg  post  off 

FORDS  FERRY  DAM  50 

.01 

.04 

.05 

GEST  U)CE  3 

•     .49 

HALETS  MILL 

.04 

HAZARD 

// 

HEIDELBERG  LOCI  14 

// 

.01 

.01 

LOUISVILLE  STAR  W  B  AP 

.20 

.06 

.04   .01 

LOUISVILLE  WB  CITT 

.02 

MATSVILLE  DAM  33 

// 

.16 

.02 

01 

01    01 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLER  SBORG 

MOREBEAD  STA  TEACH  COL 

.02 

.02 

.01 

OLIVE  HILL 

.15 

.02 

.01 

PADDCAH  SCS  NURSERY 

-06 

SADIEVILLE  WATKR  WORIS 

.01 

.01 

STEARNS 

.03 

TATHAM  SPRINGS 

URIORTOWX  DAM  49 

// 

!30   il2 

.01 

ADOLPHUS  1  N 

// 

.64 

.01 

.01 

.01   .01 

.68 
.05 
.20 

BAXTER  HARLAN  WATKR  WIS 

.04 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

.01 

CARROLLTON  LOCI  1 

CORBIN  CAA  6 

COYINGTON  W  B  AIRPORT 

6 

•     .06 

DATELLA 

.07 

.07 
.05 
.50 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

.28 

.22 

.03   .02 

GODMAN  AFBD  FT  KNOX 

6 

HALKTS  MILL 
HEIDELBERG  LOCI  14 

ft 

.08 

.04 

.12 

HERNDON 

.06 

.02 

!08 
.07 
.34 
.29 
.03 
.16 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICIMAH  LOCI  8 

LOGLICI  1  S 

// 
// 

.02   .01 

.07 

.15   .07 

.02   .03 

.01 

.20 

.13   .01 
.01 

LODISA  LOCI  3 

LODISVILLK  BOWMAN  FLD 

.06   .04 
.27 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

!27 
.63 

1.20 
1.76 

!24 
.  10 
2.01 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  XINHEYSBURG 

// 

!o5 
.22 

MILLER SBURG 

MOREBEAD  STA  TEACH  COL 

.70 

.49 

OLIVE  HILL 
PIIEVILLE 

1.72 

.03 

.01 

ST  MARYS  COLLEGE 

!l5 

09 

SMITHFIELD  4  S 

// 

.08 

.01 

!oi 

.01 

2.00 

TOMPIINSVILLE 

. 

WOLF  CREEI  DAM 

.16 

WOODBURY  LOCI  4 

.01 

.12 

.04 

!l7 

-5th- 

ADOLPHUS  1  N 

BAXTER  HARLAN  WATER  WIS 

" 

.01 

.04 

.02   .03 

.01   .12 

.05 

.23 
.05 

1.51 

BEBTON  1  SW 
BEREA  COLLEGE 

.  21 

.27 

.02 

.01 

.35   .81 
.35 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CLINTON 

CORBIN  CAA  6 

.01 

.01 

.01 

.04   .04 

.10   .01 
.01 

!09 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

.02 

.01 

.02   .04 

FORDS  FERRY  DAM  50 

.01 

.04 

.03 

!08 

FRANKLIN  WATER  WORIS 

.03 

.10 

GODMAN  AFBU  FT  UtOX 

•     .35 

HALETS  MILL 
HAZARD 

// 

.01 

.01   .02 

.60 

.55   .08 

.01 

1.24 
.04 

1.28 
.28 
.03 

HERNDON 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

// 

.01 

.05 

.23 

1.  12 

.12   .03 

.01 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

// 

.09 

.17   .08 

LONDON  POST  OFFICE 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

.08   .05 

.02   .03 

?? 

MIDDLESBORO  RR  STA 

!o2 

MILLER  SBURG 

.01        .01 

PADUCAH  SCS  NURSERY 
RUMSEY  LOCK  2 

.21 

.06 

.04 

.02 

.01 

.01 

[30 

SMITHFIELD  4  S 

.05 

STEARNS 
TATHAM  SPRINGS 

.06 

.06 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN  DAM  49 

// 

.01 

. 

.02 

WOLF  CREEI  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 

.01        .01 

-6 

h" 

.01   .06 

.08   .02 

!l9 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

.89   .01   .37 

04    01 

1.34 

BEREA  COLLEGE 

.09        .03 

!oi 

CONSTANT  I  HE 

GODMAN  AFBU  FT  KNOX 

6 

HALETS  MILL 

.01 

.02 

.03 

i  notes  following  Station  I 


HOURLY  PRECIPITATION 


AUGUST   1949 


A.  M.  Hour  ending 


T7T-. 


HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

LEXINGTON    WB   AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

LOGLICK   1    S 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  WB  CITY 

SALYERSVILLE 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

TATHAM  SPRINGS 

UNIONTOWN  DAM  49 

WOLF  CREEK  DAM 


ADOLPHUS  1  N 
BENTON  1  SW 
CLINTON 
GEST  LOCK  3 
GODMAN  AFBU  FT 


HODGENVILLE  NAT  PARK 
KENTUCKY  DAM 
LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 
LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 
LOUISVILLE  WB  CITY 


ADOLPHUS  1  N 
GEST  LOCK  3 
HERNDON 
LOGLICK  1  S 


PIKEVILLE 

SALYERSVILLE 

TOMPKINSVILLE 


ADOLPHUS  1  N 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

BENTON  1  SW 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 


HERNDON 

LONDON  POST  OFFICE 
LUCAS 

MADISONVIIXE  1  SE 
RUMSEY  LOCK  2 
SOMERSET  HIWAY  DEPT 
TOMPKINSVILLE 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


MAYSVILLE  DAM  33 
MOREHEAD  STA  TEACH  COL 
OLIVE  HILL 


33   .03   .01 


Ann!  i-ius 
BAXTER  II 
BENTON  1 
CARROLLTON  LOCK  1 
FORDS  FERRY  DAM  50 
HALEYS  MILL 


v.  vmi   ivi:s 


KENTUCKY    DAM 
LOUISVILLE    BOWMAN    FLD 
LOUISVILLE    STAN    W    B    A] 
LOUISVILLE    WB   CITY 
MAD'SONVI    LE    1    SE 
PADUCAH    SCS    NURSERY 
ST    MARYS    COLLEGE 
SMITHFIELD    4    S 
TOMPK'NSVILLE 


ADOLPHUS    1    N 
BENTON    1    SW 
BOWLING    GREEN    WB    AP 
CLINTON 
CORBIN  CAA   6 
COVINGTON    W   B    AIRPORT 
DUNDEE    BARRETTS    FORD   Bl 
FLEMINGSBURG    POST    OFF 
FORDS   FERRY    DAM    50 
FRANKLIN    WATER    WORKS 
GEST    LOCK    3 
HALEYS    MILL 

HEIDELBERG    LOCK    14 

KENTUCKY    DAM 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

LOGLtCK    1    S 

IX)NDON   POST   OFFICE 

LOUISA    LOCK    3 

LOUISVILLE   BOWMAN   FLD 

LOUISVILLE    STAN    W   B    AP 

LOUISVILLE    WB    CITY 


10         11         12 


.71    1.72 
.21      .34 


-7th- 


-8th 


-9th- 


.73      .02 

.06 

.03      .75 


10         11         12 


-10th- 


11th- 


II.LE    1    SE 


MAYSVILLE    DAM    H3 
HC    KINNEYSBURG 
MILI.ERSBURG 


.23    1. 10      .22 


.04  .01 


.02      .11 

■12th- 

07      .07 

1.59      .60 


,19      .63      .10 


.75      .70 

.02      .02      .03 


.53      .01 

.01      .02 


.03      .03      .02 


.02   2.08      .43      .12      .01 


i  following  Station  I 


T*M»  4-Contlnu*d 


HOURLY  PRECIPITATION 


OLIVE    1111.1. 
0WKNSHORO   DAM    4« 
PAIU'I    Ml    i    ^ 
PADUCAH   SCS   NUHSKRT 
PIKKVIL1.K 

innn  loci  2 

USIBVILLE    WATER    WORKS 
SALTER SV I LLE 
SMITHKIF.I.D    4    S 
UNIONTOWN    DAM    49 
WOIJ    1'RKKK    DAM 
WOODBimy   LOCK   4 


BAXTER    HARLAN    WATER    WKS 

BEREA  COLLEGE 

CARROLLTON   LOCK   1 

CORBIN  CAA   6 

EDMONTON 

GKST  LOCK   .1 

GODMAN   AFBU  FT   KNOX 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HKRNDON 

LIBERTY 

LONDON  POST  OFFICE 

LOUISA  LOCK  3 

LOUISVILLE  WB  CITT 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

TATHAM  SPRINGS 


BENTON    1    SW 

BEREA   COLLEGE 

BOWLING   GREEN    WB   AP 

CARROLLTON    LOCK    1 

CORBIN   CAA    S 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

EDMONTON 

FORDS  FERRY  DAM  50 

GEST  LOCK  3 

GODMAN  AFBU  FT  KNOX 

HALEYS   MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG    LOCK    14 

HERNDON 

BODGENVILLE   NAT   PARK 

KENTUCKY   DAM 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

LITTLE   HICKMAN    LOCK    8 

LOGLICK    1    S 

LOUISVILLE    BOWMAN  FLD 

LOU'SVILLE    STAN  W  B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MADISONVILLE  1  SE 

MC  KINUEYSBURG 

MILLERSBURG 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

SMITHFIELD  4  S 

STEARNS 

UNIONTOWN   DAM    49 

WOODBURY    LOCK    4 


BAXTER    HARLAN   WATER   WKS 

BEREA   COLLEGE 

CARROLLTON    LOCK    1 

CORBIN  CAA  6 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

GEST  LOCK  3 

GODMAN  AFBU  FT   KNOX 

HALEYS   MILL 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LONDON  POST  OFFICE 
LOUISA  LOCK  3 
LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 
LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 
LOUISVILLE  WB  CITY 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYSVILLE  DAM  33 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

OLIVE  HILL 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA 

PADUCAH    SCS    NURSERY 

PIKEVILLE 


A  M  II. mii  ending 


.7  8         9         10        11         12 


1      '.    .  I  . 


.70 

.15 

.  "  1 

.  08 

.85 

.31 

. 

.12 

.  15 

.83 

.02 

.02 

.01 

23 

.33 

1  .  9  1 
.03 

.09 

.01 

.01 
.04 

Ill       III       I.I 


-13th- 


-14th- 


.01  .01 


-15th- 


.80   2.05 
.02      . 12  j 


I  following  Station  1 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
AUGUST   1949 


A  M    Hour  ending 


1  2  3  4  5         6  7 


9         10        11     |    12 


5         6  7         8         9         10 


RUMSEY    LOCK   2 
SADIEVILLE    WATER    WORKS 
ST    MARYS    COLLEGE 


SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET  HI WAY  DEPT 
STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 
WOLF  CREEK  DAB 


.02   .07   .07 
.10   .03   .15 


-16th- 


BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 
BEREA  COLLEGE 
BOWLING  GREEN  WB  AP 
CORBIN  CAA  6 
COVINGTON  W  B  AIRPORT 
DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 
FLEMINGSBURG  POST  OFT 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKLIN  WATER  WORKS 
GODMAN  AFBU  FT  KNOX 
HALEYS  MILL 
HAZARD 
HEIDELBERG  LOCK  14 


HODGENVILLE  NAT  PARK 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

LOGLICK   1    S 

LONDON  POST  OFFICE 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LUCAS 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLER  SBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

OLIVE  HILL 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA 

PIKEVILLE 

RUMSEY    LOCK   2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARYS  COLLEGE 

SMITHFIELD  4   S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 
BENTON  1  SW 
BEREA  COLLEGE 
BOWLING  GREEN  WB  AP 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  W  B  AIRPORT 
DAVELLA 
EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 
FRANKLIN  WATER  WORKS 
GODMAN  AFBU  FT  KNOX 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HERNDON 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOGLICK  1  S 
LONDON  POST  OFFICE 
LOUISA  LOCK  3 
LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 
LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 
LOUISVILLE  WB  CITY 
MIDDLESBORO  RR  STA 
MOREHEAD  STA  TEACH  COL 
PIKEVILLE 
SAIYERSVILLE 
SMITHFIELD  4  S 
TATHAM  SPRINGS 
WOODBURY  LOCK  4 


BERF.A  COLLEGE 
DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LOGLICK  1  S 
LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 
MAYSVILLE  DAM  33 
MC  KINNEYSBURG 
OWENSBORO  DAM  46 


.29  .02 
.02  .02 
.01      .01 


.02      .20      .06 


.07      .01 

.10      .17      .02 


-17th- 


.01      .06      .03 


.03      .30      .02 


"VI 


:.le 

I  ELD    4    S 


ADOI.PIIIIS    1    N 

BENTON    1    SW 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CONSTANT  I NE 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

HALEYS  MILL 


HODGENVILLE  NAT  PARK 

LIBERTY 

LUCAS 


.08   .01 
.07   .01 


-18th- 


-19th- 


.15   .09   .01 


.05   .03 

.13  1.10   .28 


.10   .07   .01 


I  following  Station  I 


HOURLY  PRECIPITATION 


T.l-l.  4   i ',.1.1,1.11^1 

18  19 

A 

M  Hem  ."..i 

«, 

F   M 

1 

Station 

| 

— r 

I 

1 

1 

2 

' 

4 

S 

6 

■1 

• 

" 

11         12 

' 

3 

' 

•> 

7 

a 

<* 

.►     1    SK 

69 

.04 

B 

.17      .02 

1     in 

oknsboro  oam  46 

Hpnrf  cii 

RI'MSKY    1.0CK    2 

.  12 

i'. 

.01 

IIH 

.10       .03       .03 

.04 

.76 

ST    MARTS   COLLEGE 

SM'THUKl.D    4    S 

III 

.01 

.02 

STEARNS 
UNIONTOWN    DAM    40 

// 

.03 

.17 

42 

.28      .10 

iOU    CUM*.    DAM 

11  " 

in 

.02 

,1 

.06 

.  12 

WOODBURY   LOCK   4 

.04 

.01 

.07       .04 

.04 

hi 

21 

-2C 

th- 

ADDISOH    DAM   45 

// 

BAXTER    HARLAN    WATER    WKS 

.01 

.04 

.01 

.02 

.08 

.03      .12 

.02 

.35 

BKRKA   COLLEGE 

.03 

.03 

.01 

.09 

CORBIN  CAA   6 

.20 

.06 
.06 

DAVE  I.  LA 

.06 

DUNDEE    BARRETTS    FORD   BR 

.03 

.03 

EDMONTON 

.01 

.  01 

.02 

GODMAN    AFBU    FT    KNOX 

6 

HAZARD 

.01 

.02 

.01 

.04 

HEIDELBERG    LOCK    14 

.05 

LIBERTY 

.01 

.07 

.OS 

.06 

!oi 

!04 

LONDON    POST   OFFICE 

.02 

.07 

.01 

LOOISVILLE    STAN    W   B   AP 

.01 

LUCAS 

.01 

.04 

.05 

MADISONVILLE    1    SE 

.02 

.04 

.09 

MIDDLESBORO   RR    STA 

.03 

.01 

.03 

.  02 

.04 

.09      .06 

MOREKEAD    STA   TEACH   COL 

.03 

.03 

OWENSBORO   DAM    46 

.01 

.02 

.06 

.04 

PIKEVILLE 

.02 

.07 

.03 

.02 

RIIMSEY    LOCK   2 

.02 

.03 

.05 

.12 

SALYERSTILLE 

// 

.05 

.08 

.05 

.01      .01 

.20 

SMITHFIELD  4   S 

.01 

.01 

SOMERSET    HI WAY    DEPT 

.05 

.05 

.04 

.02 

.  18 

STEARNS 

.02 

.02 

.13 

.08 

.04 

.01 

.38 

WOLF   CREEK   DAM 

!o2 

.01 

.01 

.01 

.01 

-21 

st- 

.06 

ADOLPHUS    1    N 

// 

.01 

.07 

.12       .07 

.27 

BOWLING   GREEN    WB   AP 

.01 

.05 

.06 

CORBIN   CAA    6 

.03 

.07 

FRANKLIN    WATER    WORKS 

GODMAN    AFBU    FT   KNOX 

6 

.07 

LUCAS 

.02 

.01 

.02 

.03 

.05      .02 

.15 

MIDDLESBORO    RR    STA 

.35 

OWENSBORO  DAM   46 

.05 

.05 

PADUCAH   CAA 

PIKEVILLE 

.01 

.02 

SOMERSET   HIWAY   DEPT 

.03 

.03 

STEARNS 

.01 

.10 

.01 

.12 

TOMPKINSVILLE 

WOLF    CREEK   DAM 

.01 

-2: 

>d~ 

ADDISON   DAM   45 

// 

.02 

.04 

.12 

.04 

.01 

.23 

BAXTER    HARLAN   WATER    WKS 

.01 

.01 

.01      .01 

Si 

BENTON    1    SW 

.03 

.07 

BOWLING   GREEN   WB    AP 

.04 

.04 

CARROLLTON    LOCK    1 

// 

.04 

.07      .13      .04 

.01 

.01 

.31 

CLINTON 

.01 

.01 

CONSTANTINE 

.02 

.05 

.05 

.02 

.04 

.17 

.01 

.12 

.12 

.27 

.87 

CORBIN   CAA    6 

♦     .02 

.01 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

6 

DUNDEE    BARRETTS   FORD   BR 

.01 

.07 

.01 

.05 

.10      .05 

.05 

.03 

.02 

.02 

.02      .01 

.56 

FORDS   FERRY   DAM   50 

.01 

.01 

FRANKLIN    WATER    WORKS 

GEST    LOCK    3 

.02 

.04 

.02 

.05 

.02 

7l9 

GODMAN    AFBU   FT   KNOX 

6 

.26 

*           .  17 

HALEYS    MILL 

.03 

.01 

.05 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

.02 

.05 

.01 

.07 

.02 

.01 

.02 

.12 

.01 

.01 

.36 

KENTUCKY   DAM 

.06 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

.01 

'02 

LOUISVILLE   BOWMAN  FLD 

.03 

.02      .01 

!o9 

LOUISVILLE    STAN   W   B   AP 

.01 

.18 

.02 

.03 

.01      .01 

.26 

LOUISVILLE    WB   CITY 

.01 

.01      .01 

.04 

LUCAS 

.01 

.02 

MADISONVILLE    1    SE 

.01 

.02 

.09 

.03 

.01 

.02 

.01 

.41 

OWENSBORO   DAM    46 

.03 

.01 

.02 

.06 

PADUCAH   CAA 

.02 

.16 

PADUCAH    SCS   NURSERY 

.01 

.03 

.01 

.05 

RUMSEY   LOCK  2 

.05 

.07 

.05 

.10 

.  17 

.05      .06 

.01 

.04 

.75 

ST   MARYS   COLLEGE 

.04 

.01 

.05 

SMITHFIELD   4    S 

.01 

.09 

.06 

.01 

.17 

STEARNS 

.01 

.08 

.06 

.01 

TATHAM    SPRINGS 

.01 

.02 

.09      .02 

.01 

.10 

.01 

.01 

.28 

WOODBURY    LOCK   4 

.02 

.01 

.09 

.01 

.01 

.04 
-2: 

.01 

3d- 

.02 

.06 

.03 

.02 

.04 

.36 

BAXTER    HARLAN    WATER    WKS 

.01 

.08 

.09 

CARROLLTON   LOCK   1 

COVINGTON    W   B   AIRPORT 

6 

.19 

.01 

.10 

FLEMINGSBURG    POST   OFF 

.01 

.O* 

.02 

.07 

GEST   LOCK    3 

.01 

.02 

HALEYS    MILL 

.03 

.04 

HEIDELBERG    LOCK    14 

.04 

.04 

.01 

.02 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

.01 

.01 

LUCAS 

.01 

.02 

.03 

MADISONVILLE    1    SE 

.02 

.02 

MAYSVILLE    DAM    33 

// 

.03 

.01 

.04 

MILLER SBURG 

.03 

.01 

.04 

MOREHEAD    STA   TEACH   COL 

.01 

.05 

.24 

.01 

.31 

OLIVE    HILL 

.07 

.07 

OWENSBORO   DAM    46 

.01 

.01 

SADIEVILLE    WATER    WORKS 

.02 

.02 

SMITHFIELD   4    S 

.01 

.02 

STEARNS 

.04 

.04 

WOODBURY   LOCK    4 

.01 

.01 

.15 

.18 

1  following  Station  Index. 


HOURLY  PRECIPITATION 


Table  4-Conhnued 

AUGUST 

1949 

A  M.  Hour  ending 

P   M 

Houi  ending 

| 

Station 

1            I 

1 

1 

1 

1 

•hi3 

•    |.|. 

7          8 

9 

10 1 

11        12 

1    1 

2| 

3 

4|S| 

6 

>l.l. 

10        11        12 

-24th- 

ADOLPHUS    1    N 

// 

01 

.03 

.01 

.05 

BOWLING    GREEN    WB   AP 

.02      .08 

11 

EDMONTON 

.08 

.01 

09 

LONDON    POST    OFFICE 

.21 

21 

LUCAS 

.55      .18      . 

TOMPKINSVILLE 

.68 

01 

.14 

83 

«OLF   CREEK  DAM 

.43 

12 

55 

-26th- 

STEARNS 

.91 

.01 

.92 

-2: 

7th- 

ADDISON    DAM    45 

// 

.16 

.16 

BENTON    1   SW 

.01      .03 

.24 

.  10 

.02 

.38 

26 

.01 

05 

BEREA    COLLEGE 

.02 

.03 

05 

BOWLING   GREEN    WB   AP 

.06 

06 

CARROLLTON    LOCK    1 

// 

.21 

04 

.01 

26 

CONSTANT INE 

COVINGTON    W   B    AIRPORT 

6 

FLEMINGSBURG    POST    OFF 

.19 

FORDS  FERRY    DAM    50 

.05 

.12 

.10      .03 

.13 

43 

GEST    LOCK    3 

.  12 

09 

GODMAN    AFBU  FT    KNOX 

* 

»        1.66 

HERNDON 

.78 

.02 

80 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

.03 

.04 

.01 

KENTUCKY   DAM 

.10 

.50 

.32 

.07 

21 

.09 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

.05 

04 

LOGLICK   1    S 

04 

.01 

05 

LOUISVILLE    BOWMAN   FLD 

.04 

.20 

.OS 

29 

LOUISVILLE    STAN   W  B    AP 

.02 

.  05 

.03 

LOUISVILLE    WB  CITY 

.05 

MADISONVILLE    1    SE 

.68 

74 

.  04 

MAYSV'LLE    DAM    33 

// 

MC    KINNEYSBURG 

17 

.  08 

.03 

OWENSBORO   DAM   46 

.42 

.01 

.01 

.02 

PADUCAH   CAA 

.65 

PADUCAH    SCS    NURSERY 

RUMSEY    LOCK   2 

SADIEVILLE    WATER    WORKS 

.24 

05 

.01 

ST    MARYS   COLLEGE 

.32 

.  08 

.  32 

01 

SMITHFIELD    4    S 

.86 

.14 

01 
39 

.01 

1 

02 

TATHAM    SPRINGS 

UNIONTOWN    DAM    49 

// 

.55 

.01      .04 

1.20 

.20      .05 

WOODBURY   LOCK   4 

-2i 

.03 

5th- 

.01 

.02 

.03 

ADDISON   DAM   45 

// 

.02 

.04 

.03 

02 

11 

ADOLPHUS    1   N 

.23 

.20      .01 

.01 

BAXTER    BARLAN    WATER    WKS 

.01 

.02 

.07 

.05      .08 

.10 

.07 

.06 

.05 

04 

BENTON    1    SW 

.01 

.01 

•  1Z 

.05 

BEREA   COLLEGE 

.02 

.05      .06 

.07 

.02 

2 

BOWLING   GREEN    WB   AP 

.13 

2.  19 

.18 

.01      .01 

,  =  1 

CARROLLTON    LOCK    1 

// 

.24      .66 

.13 

.03 

.  02 

.03 

08 

.16 

.03 

1 

9? 

CLINTON 
CONSTANT INE 
CORBIN  CAA   6 

*           ', 

•           .21 

.99 
.04 

I 

.  38 
.05 

•           .03      • 
.04 

»           «           .11 

38 

COVINGTON   W  B   AIRPORT 

6 

.04      .01 

*oi 

.10 

.15 

06 

.01 

.46 

DUNDEE    BARRETTS   FORD   BR 

.01 

.01 

01 

62 

EDMONTON 

.71 

.63 

.09 

.07      .09 

.02 

.01 
.04 
.04 

FLEMINGSBURG    POST   OFF 

.02 

'.  17 

FRANKLIN    WATER    WORKS 
GEST    I.OCK    3 

.01 

.01 

.01 

.08 

.07 

»           .06 

24 

GODMAN    AFBU  FT    KNOX 

6 

HALEYS    MILL 

,j 

.01 

.02 

.10      .09 

.08 

!06 

.06 

.03 

45 

HEIDELBERG    LOCK    14 

// 

.  14 

.43      .09 

.03 

.04 

.01      .06 

.03 

.03 

.03 

.01 

73 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

.01 

.  12 

.17 

.13      .02 

.01 

10 

KENTUCKY    DAM 
LEXINGTON    WB    AIRPORT 

.08      .15 

.05 

.14 

!07      .01 

.01 

.03      .06 

60 

LIBERTY 

// 

.05 

.43      .07 

a 

LITTLE    HICKMAN    LOCK   8 

.01      .40 

1.  39 

.  14 

.05      .01 

.01 

LOGLICK    1    S 

.01 

.01 

.06      .  15 

LONDON    POST   OFFICE 
LOUISA    LOCK    3 

.07 

.01 

7ol 

.02 

04 
08 
01 
09 

02 

02 

.03 

.03      .02 

23 
12 

LOUISVILLE   BOWMAN  FLD 

'.2S 

!oi 

31 

LOUISVILLE    STAN    W  B    AP 

11 

LOUISVILLE    WB   CITY 
LUCAS 

MADISONVILLE    1    SE 
MAYSVII.LE    DAM    33 
MC    KINNEYSBURG 

// 

.01 
.02 

.08 

.01 

.01 

.03 
.03 

.37      .06 

.01      .01 
.08      .04 

!o4 

.06 
.01 
.02 

'  16 

.65 

.01 
.60 

93 
82 
28 
25 
6C 

MIDDLESBORO   RR    STA 
MILLERSBURG 

.01      .02 

.02 

.02 

.83 

.38 

.06 
.02 
.02 

.01 
.02 

.05 
.36 
.09 
1.03 

.01 

*oi 

1 

37 
12 

MOREREAD    STA   TEACH  COL 
OLIVE    HILL 

.01 

!oi 

09 
36 

OWENSBORO    DAM    46 
PIKEVILLE 
RUMSEY    LOCK    2 
SADIEVILLE    WATER    WORKS 
ST    MARYS   COLLEGE 

.02      .03 
.01      .01 

.02 
.16 

.04 

,.10 

.01      .12 
.45 
.09 
.02      .06 

.17 
.02 

.21 

!02 
.01 

20 
01 

02 

.05 

.02 

.03 

.01                  .44 

.06      .04 

* 

09 
75 
30 
85 
15 

SALYERSVILLE 
SMITHFIELD    4    S 
SOMERSET    HIWAY    DEPT 
STEARNS 

.01 

.01 

.01      .02 
.04      .03 

'(>< 

!03 

1.29 
.02      .06 
.08      .07 

!02 
.06 

.03 

.  40 

.09      .01 

.02 
.01      .02 

.01 

1 

81 

2f 
3  3 

TATHAM    SPRINGS 

.02 

.0; 

.02 

.03      .01 

.09      .04 

.01 

14 

TOMPKINSVU  .1.1. 

UNIONTOWN    DAM    49 
WOLF    CREEK    DAM 

" 

.01 

.01 
.01 

.01 
.01 

.01 

.01       .22 

.10 

:§i 

.05 

.17 

.01 

37 
24 

WOODBURY   LOCK   4 

.01 

-2< 

COVINGTON    W   B    AIRPORT 

6 

*            .01 

17 

DAVELLA 

.12 

.02      .03 

04 

FI.KMINGSBURC    POST    OFF 

.01      .01 

.02 

04 

GEST    LOCK    3 

t/ 

.03      .01 
.02 

.02 

.02 

06 
05 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

.05 

LOGLICK   1   a 

.04      .01 

.01 

See  reference  notei  following  Station  I 


HOURLY  PRECIPITATION 


l. .11.  1   >\.„llnu.d 

''"  ' 

A  M    Ho 

,  .ndm. 

P 

1    : 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

TTT 

10        11        12 

■ 

.: 

3 

4 

S 

• 

" 

MAYSVU  LI    HAM    S3 

.01 

.01 

MC    KINNVTSBURG 

.01 

,01 

01 

.01       ,01         111 

tfll.l.KRSBI'RG 

.  it 

.03 

.01 

.20 

morkheao  sta  Turn  C01 

.04 

.01       .01 

HIBTII 1 1 

.01 

.06       .02 

.03       .08       .01 

.0-1 

SAPIKV11  1  1    WATKR    WORKS 

.01 

SAI  YKKSVILL* 

.01 

.08 

.03 

.02 

.  14 

TATHAH    Sl-RITOS 

.01 

.01 

.02 

-31st- 

BAXTER    HARMN    WATKR    WKS 

.04       .01          .05 

BKRKA   COLLEGE 

.12 

11 

BOWLING    GRKKN    WB    AP 
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KENTUCKY  -  SEPTEMBER  1949 

O.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 

GENERAL  SUMMARY 

Subnormal  temperatures  prevailed  throughout  most  of  the  month,  with  the  average  almost  six 
degrees  below  normal.  This  was  the  second  coldest  September  on  record  being  surpassed  only 
by  that  of  1918.  Each  division  of  the  state  showed  a  negative  departure  from  the  monthly 
mean.  A  period  of  decidedly  cool  weather  set  in  at  the  close  of  the  month  bringing  minimum 
temperatures  in  the  lower  and  middle  30' s  throughout  the  state  on  the  30th.  Local  light 
frost  was  reported  in  some  sections  on  the  morning  of  the  24th  and  again  on  the  25th.  All 
sections  except  the  extreme  east  reported  light  frost  on  the  30th  with  a  few  scattered 
areas  noting  killing  effects  to  tender  vegetation. 

The  average  precipitation  was  also  somewhat,  below  normal  for  the  state  as  a  whole.  Preci- 
pitation again  was  unevenly  distributed,  consisting  mainly  of  light  showers,  except  in  the 
northwest  where  some  moderate  to  heavy  showers  occurred.  The  largest  falls  were  in  this 
section  where  amounts  in  excess  of  five  inches  were  recorded.  The  lightest  rainfall  was  in 
the  south  central  portion  where  some  places  reported  a  total  of  less  than  one  half  inch  of 
rain.  The  considerable  differences  in  monthly  amounts  were  reflected  in  the  condition  of 
crops  in  the  various  sections  of  the  state. 

September  was  generally  favorable  for  farm  work  and  crop  development  with  most  crops  matu- 
ring normally .However ,  there  were  some  isolated  reports  of  unfavorable  crop  growth  because 
of  cool  weather  and  dry  moisture  conditions. The  principal  activities  during  the  month  were 
cutting  and  housing  of  tobacco,  haying,  cutting  of  corn,  and  fall  seeding. The  condition  of 
tobacco  was  irregular  throughout  the  period  with  slow  improvement  showing  as  the  month 
progressed.  At  various  times,  the  northwest  section  reported  damage  to  tobacco  in  fields 
due  to  excessive  rain. By  the  end  of  the  month,  almost  all  tobacco  had  been  housed  and  with 
the  coming  of  clear  dry  weather,  curing  had  begun.  The  condition  of  the  crop  in  barns  was 
good  with  isolated  reports  of  some  damage  due  to  slow  drying.  Early  corn  ranged  from  good 
to  excellent  with  much  cutting  and  shocking  taking  place  accompanied  by  some  gathering 
especially  in  southern  and  western  counties.  Silos  were  being  filled  with  good  yields  an- 
ticipated. All  early  corn  was  matured  enough  to  be  free  from  frost.  Late  corn  ranged  from 
fair  to  good  with  the  major  portion  of  the  crop  made.  The  bulk  of  late  corn  was  also  frost 
free.  Pastures  were  much  above  the  seasonal  average  at  the  beginning  of  the  month  but  gra- 
dually deteriorated  because  of  unfavorable  weather  conditions  and  by  the  close  of  the 
period  were  mostly  fair  but  still  ranged  above  normal.  Hay  yields  were  generally  abundant 
with  lespedeza  and  alfalfa  the  principal  cuttings.  The  lespedeza  crop  was  one  of  the  best 
ever  produced.  Soy  beans  were  mostly  matured  with  considerable  cutting  for  hay  taking 
place.  Combining  was  just  getting  underway.  Some  early  beans  were  turning  out  rather  dis- 
appointing yields.  Gardens  were  weedy  and  poor  with  many  gone.  Seeding  of  small  grains, 
grasses,  and  cover  crops  were  accomplished  in  many  areas  with  early  seedings  up  to  good 
stands.  Little  fall  plowing  was  taking  place  because  of  dry  moisture  conditions.  Farm  work 
was  well  advanced  with  harvest  operations  probably  a  bit  further  along  than  usual.  More 
rain  was  needed  and  scattered  hauling  of  water  for  stock  was  necessary. 

Letcher  County  was  struck  by  a  hail  and  lightning  storm  on  the  29th  with  varying  damages 
in  different  sections  of  the  country. 

TEMPERATURE 

The  mean  temperature  for  the  state  was  64.5°,  which  is  5.8°  below  normal  for  the  month. 
The  monthly  mean  temperatures  ranged  from  66.7°  at  Campbellsville  to  61.6°  at  Covington. 
The  highest  temperature  recorded  in  the  state  was  91°  at  Pikeville  on  the  4th  and  at  Mur- 
ray, Scottsville  and  Wolf  Creek  Dam,  on  the  17th,  and  the  lowest  30°  at  Anchorage,  Mam- 
moth Cave  and  Princeton  on  the  30th. 

PRECIPITATION 

The  average. precipitation  for  the  state  was  1.84  inches,  which  is  1.03  inches  below  normal 
for  September.  The  total  amounts  recorded  at  various  stations  ranged  from  5.79  inches  at 
Owensboro  Dam  46  to  0.35  inch  at  Summer  Shade.  The  heaviest  rainfall  reported  in  any  one 
day  was  4.18  inches  at  Ravenna  on  the  19th. 
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In  addition  to  the  cllaatologlcal  data  fro 
and  cooperative  weather  stations,  this  bul 
from  Hydrocllmatlc  Network  Stations  whlc 
the  Hydrologlc  Bulletin  Series.  The  Hydrocllmatlc  Network  Is  a  na- 
tionwide net  of  rain  gages  —  mostly  of  the  recording  type  which  produce 
continuous  records  of  precipitation.  It  was  established  in  1939  at  the 
request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department  of  the  Army,  to  supplement 
existing  precipitation  stations  In  order  to  provide  records  of  rainfall 
intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood  control  and  re- 
lated workB  by  the  Corps  of  Engineers.  This  Network,  now  numbering  a- 
bout  2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  main- 
tained by  the  Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually 
to  the  Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  transfers  aver- 
aged about  $250,000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly  .$375,000 
since  that  date.  Kor  the  years  1940-42,  the  Department  of  Agriculture 
transferred  about  $100,000  per  year  to  provide  data  required  in  its 
work,  and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  transferred  about 
$25,000   per  year   to  meet  the  increasing  needs  of  their   program  in  the 
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15 

7 

OWENSBORO 

64.8 

-5.5 

87 

32 

30 

1 

5 

64 

2.46     3 

63 

6 

9 

1 

PADUCAH  CAA 

65.1 

89 

30 

1 

88 

PRINCETON 

65.0 

-6.5 

88 

17 

30 

30 

1 

DIVISION 

65.0 

-6.3 

2.42 

-  .58 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

63.  1 

-5.5 

85 

3+ 

30 

30 

1 

1  .04 

-1.79 

28 

15 

10 

1 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

65.3 

-7.2 

89 

17 

30 

76 

-2.42 

27 

5 

BURGIN  DIX  DAM 

65.0 

-6.4 

90 

4 

35 

30 

l 

1 

26 

-1.86 

47 

16 

3 

CAMPBELLSVILLE 

66.  7M 

3 

32 

1 

1 

25 

41 

15 

6 

3 

COVINGTON  WB  AP 

61.6 

83 

3 

30 

31 

4  + 

8 

DANVILLE 

65.6 

-3.9 

89 

4 

35 

30 

1 

35 

-1.73 

45 

16 

FRANKFORT  LOCK  4 

63.8 

-5.7 

86 

4+ 

35 

30 

62 

-1.23 

68 

7 

3 

GREENSBURG 

64.7 

-5.1 

88 

5 

32 

30 

1 

15 

-1.99 

40 

5 

2 

IRVINGTON 

64.7 

-5.8 

87 

31 

72 

-1.13 

65 

18 

6 

3 

LEITCHFIELD 

64.4 

-5.9 

85 

30 

36 

-1.84 

71 

6 

9 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

64.0 

-4.5 

86 

4 

36 

30 

32 

-1.75 

53 

5 

6 

2 

LOUISVILLE  STAN  WB  AP 

64.6 

-4.4 

4 

33 

30 

91 

-1.87 

5 

3 

LOUISVILLE  WB  CITY 

65.1 

-5.4 

41 

.30 

28 

-1.50 

34 

15 

8 

3 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

64.4 

-4.6 

87 

18 

30 

32 

-2.32 

56 

16 

10 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

63.8 

-5.7 

35 

5 

30 

98 

-2.00 

50 

18 

SCIENCE  HILL 

65.7 

-3.3 

90 

17 

31 

30 

1 

1 

40 

-1.79     1 

00 

18 

SCOTTSVILLE 

66.6 

91 

17 

31 

30 

1 

71 

21 

18 

SHELBYVILLE  2  W 

62.9 

-6.7 

86 

5 

32 

30 

1 

37 

-1.31 

10 

2 

WOLF  CREEK  DAM 

66.4 

91 

17 

36 

30 

2 

52 

35 

19 

5 

1 

DIVISION 

64.7 

-5.3 

1.17 

-1.77 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

64.2 

-6.1 

89 

5 

36 

30 

2.24 

-  .32     1 

00 

29 

6 

3 

1 

BEHHAM 

64^2 

89 

6 

37 

25 

2.84 

83 

19 

9 

4 

BEREA  COLLEGE 

64.5 

-5.3 

88 

18 

34 

30 

-1.38     1 

08 

CORBIN  CAA 

62.9 

87 

17 

34 

24+ 

2 

25 

22 

T 

6 

2 

FARMERS 

60.  OM 

87 

5 

33 

24  + 

2 

57 

-  .23 

57 

9 

7 

HEIDELBERG  LOCK  14 

64.5 

-5.2 

88 

3 

36 

96 

-1.11     1 

14 

19 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

64.1 

89 

5 

36 

25 

2 

87 

83 

19 

10 

MAYSVILLE  DAM  33 

62.1 

88 

5 

32 

30 

1 

9K 

-  .99 

72 

5 

MIDDLESBORO 

65.8 

-4.1 

86 

4 

37 

30 

2 

54 

-  .07     1 

66 

18 

5 

3 

MOUNT  STERLING 

-3.1 

89 

36 

88 

-1.14 

60 

18 

6 

3 

P1KEVILLE 

66^0 

-4.6 

91 

4 

42 

3 

.70    1 

01 

18 

6 

5 

1 

RICHMOND  TEACHERS  COL 

64.1 

-6.9 

89 

33 

30 

-1.96 

30 

5 

2 

WILLIAMSBURG 

64.5 

-6.8 

85 

4  + 

38 

24 

1 

62 

-1.42 

95 

18 

5 

2 

DIVISION 

64.0 

-5.8 

2 

21 

-  .79 

STATE 

64.5 

-5.8 

1 

84 

-1.03 
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II 

2    |0 
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22 

S55"w"T"  ,0"a 

.42 
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.03 
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.11 

*„ 

118 
27 
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.17 

.03 

14 

.01 

I.I 
01 

05 

It 

1    10 

.87 

M 

IT 

.04 

.15 

B0WL1HG  GREEN    SUBSTA 

.07 

.79 

.10 

11 

.01 

.12 

.04 

1     25 

BOWLING   GREEN   >B    «i-           I 

r 

T 

.27 

.04 

M 

T 

T 

.11 

01 

06 

„     j, 

BUNT  DAI   3D 

.  IK 

.10 

.09 

.03 

.16 

!40 

07 

17 

B»OHWVILLE   LOCE   < 

.02 

OS 

.03 

.02 

.34 

.04 

BURGIN    DIE  DAN 

.08 

11 

T 

T 

.43 

.28 

811  HNS  IDE 

.20 

1    11 

.11 

T 

.20 

1    r| 

CADIZ   LOCI   E 

.04 

.03 

32 

.02 

1.08 

.03 

.15 

1      71 

CAMPBKLLSVILLK 

411 

.04 

.04 

.41 

112 

.34 

1     25 

CARROLLTON    LOCE    1                Z 

.08 

.30 

.23 

.30 

I     2.1 

CLINTON                                             R 

.76 

.47 

.32 

!o2 

12 

1.89 

COLLEGE    HILL   LOCE    11 

.02 

T 
T 

.04 

T 

T 

.33 
.20 

.47 
.19 

.12 

.13 

T 

..'J 

1     08 

CONSTANT1NE                              R 

(IK 

.18 

.80 

.20 

CORBIN   CAA 

T 

T 

.22 

1     22 

.06 

T 

.12 

15 

48 

2     25 

CORBIN    WATER    WORES 

.43 

T 

1     45 

.09 

.23 

.36 

2    a.. 

COVINGTON    IB    AIRPORT 

.31 

.01 

T 

.01 

.14 

T 

.06 

.31 

.12 

.02 

(.  M 

CYNTH1ANA 

.06 

.31 

T 

.07 

.07 

.90 

.01 

.23 

.06 

1.71 

DANVILLE 

.05 

.13 

.05 

.45 

T 

.14 

32 

1     35 

DAVELLA                                        R 

.04 

.08 

.60 

.43 

.43 

43 

.88 

2    M 

DEHA 

17 

.08 

.12 

1     34 

.15 

32 

.71 

.1  61 

DUNDEE   BARRETTS    TRD  BR   R 

.08 

.21 

.07 

.02 

.38 

.43 

.05 

.12 

T 

1.36 

DuUJ?iLLE 

.50 

.18 

.30 
.25 

.24 

.50 

.04 

.05 

.09 

1.40 

.13 

T 

.50 

.06 

.06 

EDHONTON                                      R 

22 

.10 

o!92 

ELIZABETHTONN 

.05 

.02 

.18 

.11 

.25 

.02 

.07 

.07 

.02 

.10 

0.89 

FALMOUTH 

.03 
.09 

.01 
.04 

.12 
.41 

.03 

.13 
.25 

T 

.01 

27 

^57 

.01 

.05 

.10 

42 

.02 
.27 

.04 

.25 

0.76 
2.57 

FLENINGSBURG 

.12 

.03 

T 

.99 

.17 

.15 

.61 

50 

.14 

2.83 

FLEMINGS8URG    POST   OFF      R 

1.01 

.16 

.75 

.02 

.03 

.04 

.38 

2.39 

FORD   LOCE    10 

T 

.20 

T 

.41 

.47 

T 

.12 

1  .34 

FORDS   FERRY    DAN   50             Z 

.03 

.45 

.96 

T 

.02 

.47 

1.60 

.12 

.01 

3    66 

FRANKFORT    LOCK    4 

.28 

.88 

.09 

T 

.08 

.27 

FRANKLIN    WATER  WORKS        Z 

GEORGETOWN    WATER   WORKS 

T 

GEST   LOCE  3                              Z 

.45 

'.23 

.21 

.04 

.42 

.03 

!o4 

1.42 

GLASGOW 

24 

.04 

.4-1 

.22 

.10 

1    04 

GRANT   DAM   38 

Tio 

.14 

.12 
.10 

.03 

.02 

T 

.20 

T 

!si 

,20 

1  .48 

!20 

T 

.12 

.06 

T 

1    30 

GREENSBURG 

GREENSBURG    HIWAT   61    BR 

- 

- 

'.3* 

- 

.12 

-' 

GREENUP  DAN    30 

.15 

.04 

.25 

T 

.06 

.04 

.45 

.06 

.87 

.42 

2    34 

.20 

.15 

.19 

.32 

.15 

.04 

.08 

.25 

.06 

.37 

.27 

.40 

T 

.35 

.24 

l!67 

BAZARD                                           Z 

.12 

.08 

.98 

T 

!eo 

.20 

.35 

.08 

HEADQUARTERS 

.85 

T 

.17 

.74 

T 

.31 

2.07 

HEIDELBERG    LOCK    14             Z 

.02 

.13 

!20 

.15 

1      H6 

.37 

.48 

.33 

.17 

.97 

2    79 

.08 

.02 

.17 

.04 

.12 

0.43 

HICKSVILLE 

.16 

.26 

.47 

1   oa 

.19 

.26 

3.02 

HIGB   BRIDGE   LOCK   7 

.35 

T 

.12 

.34 

13 

04 

0  98 

HINDMAN    SETTLEMENT    SCB 

.20 

.05 

.03 

.83 

.16 

HODGENVILLE    NAT   PARK        R 

.07 

.25 

HOPKINSVILLE    2    E 

.31 

.28 

.04 

.27 

IRVINGTON 

.17 

.04 

.51 

.02 

.49 

.65 

.01 

1.72 

JENKINS    HATER   WORKS           Z 

!l3 

.15 

'25 

.30 

!l3 

.28 

.58 

.10 

'83 

28 

KENTUCKY    DAM                               Z 

T 

T 
T 

!o3 

.01 
.08 

T 

.25 
.45 

T 

C.ll 

.20 

.10 
.03 

2.08 

LANCASTER    ICE   PLANT 
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.25 

.07 

.48 

.42 

1.42 

10 

48 

3   33 

.22 

.09 

.16 

.92 

.06 

.26 

.18 

^7fi 

3    54 

LEXINGTON    WB   AIRPORT        Z 

.04 

T 

.53 

.71 

.01 

.01 

.07 

I" 

.01 

.12 

.05 

1.36 

LIBERTY                                        Z 

.12 

.36 

.45 

.02 

0^95 

LITTLE  HICKMAN    LOCK   8      Z 

.07 

102 

LOCKPORT  LOCK   2 

.38 

.05 

!21 

.02 

!05 

.10 

.34 

.44 

.03 

.U8 

i!ss 

2.00 

.13 

.09 

.45 

2.69 

LOUISA  LOCK   3                         z 

.18 

T 

.36 

.08 

.31 

.47 

.54 

2.00 

LOUISVILLE   BOWMAN    FLD      R 

.02 

.25 

.10 

.25 

43 

10 

01 

10 

1.26 

LOUISVILLE    STAN    WB    AP      Z 

.03 

.28 

T 

'.ie 

'25 

LOUISVILLE    UPPER    GAGE 

.11 

.59 

.35 

.31 

LOVELACEVILLE 

.09 

1.08 

T 

.02 
.62 

:l* 

.15 
.54 

.07 
.21 

T 

T 

^27 

!02 

1    28 
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KAD1SONVILLE    1    SE 
MAMMOTH   CAVE   PARK 
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.02 

.13 
.17 

.11 
.27 

.08 
.22 
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.34 
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'" 

^56 
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.02 
.30 

.13 
.41 
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.10 
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.18 

!l3 

T 

.27 

.07 
.05 
.01 

.SO 

.30 

1  '37 
1  32 
2.07 
2.52 

MAYSVILLE   DAB   33                  Z 
MC    KINNEYSBURG                  R  V 

.16 

:S 

.28 

.11 

.41 

T 

.45 
.11 

.10 

.90 

!03 
.76 
1.66 

.63 

.02 

.21 

.09 

.10 

3.06 
1.98 

MIDDLESBORO 

MIDDLESBORO   RR   STA             R 

.26 
.09 

.12 

.46 

!04 

.03 

2.54 

MILLERSBURG                         R// 
MOREHEAD    STA  TEACH  COL   R 

.28 

.07 

.66 
.04 

.35 

.39 

.09 

.23 

!o2 
.28 
.20 
.02 

.49 
.83 

.60 

.20 
.20 

.18 

.29 

.10 

1.86 
1.75 

0.85 

2^68 

MOUNT  STERLING 

OLIVE    HILL                                 R 

OLNEY 

ONEONTA   DAM   35 

.03 
.02 

.52 
.22 
.17 

.91 

.72 
.07 

' 

.18 

.21 

.06 
.16 

.19 

.60 

.71 
1    (ill 
.21 

.22 

.09 

.06 

T 

.08 
.61 

.22 

.46 
.60 
.21 

1.32 
2.29 
1  72 
2.42 

OWENSBORO 

OWENSBORO  DAM    46                  z 

PADUCAH  CAA 

PADUCAH   SCS   NURSERY           R 

PAINTSVILLE 

r03 

.13 
.13 

!06 

3^34 

3.63 
3.74 

.67 
.61 
.88 
.57 

.01 

.01 

23 
.30 

.10 

.68 

!04 
.09 

.47 

.08 
.17 

T 

.05 

.22 

.42 

.84 

5.64 

5^33 
1.98 
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Station 

Day  of  month 

I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PIKEVILLE                Z 

T 

T 

.19 

1  01 

.36 

.58 

.53 

91 

3   58 

PIKEVILLE 

.01 

.03 

.02 

.02 

!l3 

1.00 

.24 

.61 

.07 

!l7 

.07 

2|S7 

PLEASURE?  I LLE  2  S 

.10 

.20 

.05 

.10 

0.45 

PRINCETON 

.75 

.14 

.64 

RAVENNA  LOCK  12 

.03 

.26 

4.18 

.04 

.05 

4.66 

RICHMOND  TEACHERS  COL 

I 

.12 

.30 

.26 

.10 

.12 

0.90 

RUMSEY  LOCI  2          Z 

.OS 

.03 

.09 

'.12 

.28 

.04 

.38 

.70 

.18 

.03 

3^31 

RUSSELLVILLE 

.36 

.46 

ROSSELLVILLE  SUBSTA 

T 

'.is 

.03 

.18 

SADIEVILLE  WATER  WORKS  R 

.04 

.57 

.01 

.11 

.51 

- 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

T 

T 

.34 

.05 

T 

.50 

T 

T 

.09 

0.98 

ST  MART                B 

.55 

.07 

.47 

.40 

.13 

1.62 

SALVISA  LOCK  6 

.07 

.08 

.15 

.74 

.03 

.17 

.20 

2.20 

SALTERSVILLE         R// 

.02 

.09 

.18 

.22 

.63 

SCIENCE  HILL 

.05 

.05 

i!oo 

.10 

.20 

l!40 

SCOTTSVILLE 

.02 

.15 

.11 

.08 

.21 

.14 

0.71 

SEBREE  WATER  WORKS 

.08 

1.68 

.02 

.80 

^38 

T 

'99 

.04 

4.00 

SHELBYVILLE  2  w 

.38 

T 

.05 

.20 

.02 

.02 

.06 

1.37 

SHEPHERDSVILLE 

.28 

.28 

^58 

'04 

SMITHFIELD  4  S         R 

.02 

.01 

.25 

.04 

.27 

.07 

.01 

.25 

.18 

l!lO 

SOMERSET  HI WAT  DEPT     B 

.09 

1.39 

.06 

.11 

.60 

2.25 

SPRINGFIELD 

.72 

.29 

.30 

1.31 

STEARNS                R 

.15 

.07 

.50 

.03 

.02 

.14 

.11 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

I 

T 

.12 

.09 

.14 

o!35 

TATHAM  SPRINGS         R 

.40 

.15 

.54 

.05 

.12 

1.26 

TAYLORSVILLE 

T 

.06 

.67 

.10 

.16 

.02 

.08 

.10 

.07 

1.26 

TOMPKINSVILLE          R 

.20 

TOMPKINSVILLE  TEL  OFF 

.15 

TURKEY  CREEI  SCHOOL 

.10 

.42 

0.92 

TYRONE  LOCK  5 

.38 

T 

T 

.48 

.20 

.31 

.05 

.11 

1.61 

UNION! OWN  DAM  49       Z 

.07 

.02 

1.64 

T 

T 

.47 

1.34 

.18 

3.72 

.15 

.50 

!26 

1.18 

VANCEBURG  DAM  32 

.08 

.58 

.01 

.09 

WAYNESBURG  6  E 

.15 

.05 

.74 

.30 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

.07 

.03 

!24 

.52 

T 

.31 

1.58 

WILLIAMSBURG 

.08 

.95 

.16 

.38 

.05 

1.62 

WILLIAMSTOWN 

.05 

.03 

.08 

.19 

.12 

.35 

.02 

.04 

.22 

.03 

WILLOW  LOCK  13 

1.57 

.03 

.12 

WOLF  CREEK  DAM         Z 

.03 

.35 

.03 

0.52 

WOODBURY  LOCK  4        Z 

.02 

.15 

.45 

.26 

.14 

are  assigned 

Delayed  data  and  corrections  will  be  ca 


footnote  following  Table  6. 
1949,   dewpoint  values  below  32°P. 


e  shown  in  Table  4. 
3  are  from  non-recording  gages,  unless  otberwi 


ated  for  several  days,   only  the  first 


R    Station  equipped 
S     Storage  precipita 


be   published  in  the  June 


payable  to  the  Treasun 
House,  Cnicago  4,  111 
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.02 

02 
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.01       .01 
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.01 

.03 

.06 

.  18 

CARROl.I.TON    1.0CK    I 

// 

.01 

.06 

.01 

'.H 

CONSTANT  I NE 

.06 

08 

COVINGTON    W  B    AIRPORT 

6 

•           .01 

DAVE  HA 

.03 

.01 

04 

DUNDEE   BARRETTS  FORD  BR 

.02      .01 

FORDS   FERRY    DAN    50 

.02 

.01 

on 

REIDEI.BERG    LOCK    14 

// 

.01 

03 

HKRNDON 

.01      !o7 

LOUISA   LOCK   3 

.01      .02 

.03 

!02 

.01      .01 

10 

LOUISVILLE    BOWMAN    FLD 

.02 

■<:> 

■OUISVILI.F.    STAN    IB    IP 

.01 

LOUISVILLE    WB   CITT 

.05 

.03 

09 

MADISONVU.LK    1    SE 

.07 

07 

»AYSVILLE    DAM    33 

// 

.63 

.03                  .01 

67 

OWENSBORO   DAM    46 

.  12 

.02      .02 

17 

RVMSEY    LOCK    2 

!03 

.07 

.01 

11 

SAPtEV'U.E    WATER    WORKS 

.04 

04 

SALYERSVILLE 

.01      .01 

02 

■SMITHFIEI.D    4    S 

.02 

02 

UNIONTOWN    DAM    49 

// 

.02 

07 

WOODBURY    LOCK   4 

.01 

.01 

02 

-5 

th- 

ADDISON    DAM    45 

// 

.01 

.03       .65 

.28 

.13 

.04 

1.  14 

BEREA   COLLEGE 

.03 

05 

BOWLING  GREEN   WB   AP 

.06 

.19 

.01 

.01 

27 

:arrollton  lock  i 

•           •           .06 

06 

MNSTANTINE 

.  10 

.01      .07 

18 

:ovington  w  b  airport 

6 

DUNDEE    BARRETTS   FORD  BR 

.01 

.02 

.15 

.01 

.01 

20 

FLEMINGSBURG    POST   OFF 

.71 

.07 

.01 

01 

FORDS   FERRY    DAM    50 

.01      .19 

.16 

.02 

.04 

42 

3EST    LOCK    3 

»           .08 

.05 

.06 

19 

BALEYS   MILL 

.  07 

.01 

08 

SERNDON 

.01 

BODGENVILLE    NAT    PARK 

.02 

.02 

.01 

.4.1 

.05 

.02 

71 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

.06 

.01 

53 

LITTLE   HICKMAN    LOCK    8 

// 

.03 

.02 

0  5 

LOGLICK   1    S 

.29      .05 

LOUISA    LOCK    3 

.33 

33 

LOUISVILLE    BOWMAN   FLD 

.16 

.09 

25 

LOUISVILLE    STAN    W  B   AP 

.01 

22 

.05 

LOUISVILLE    WB   CITY 

.03 

.01 

.21 

.07 

32 

LUCAS 

.01 

.06 

.01      .02 

.01 

13 

(ADISONVILLE    1    SE 

.02 

02 

HAYSVILLE    DAM    33 

// 

.01 

.06 

.06 

■C    KINUEYSBURG 

// 

.06 

.05 

22 

KILLERSBURG 

.29 

.24 

.03 

.10 

66 

FOREHEAD    STA  TEACH  COL 

.23 

.01 

.06 

.05 

35 

3LIVE    HILL 

.02 

.09 

.02 

.02 

17 

DWENSBORO   DAM    46 

.09   2.78 

.05      .02 

3 

79 

PADUCAH  CAA 

6 

*           .60 

PADUCAH    SCS   NURSERY 

.57 

1.42      .07 

.38 

.59 

.27      .03 

.01 

3 

.34 

HJMSEY    LOCK   2 

.68      .05 

.04 

.01 

78 

3ADIEVILLE    WATER    WORKS 

.50 

.05 

.01 

57 

ST   MARYS   COLLEGE 

.38 

.05 

.02 

55 

SMITHFIELD   4    S 

01 

MTHAM   SPRINGS 

•           •           .40 

40 

I0ODBURY    LOCK    4 

.12      .02 

.32 

.06 

.04 

56 

-6 

th- 

3EREA  COLLEGE 

.03 

.03 

LOUISA    LOCK   3 

.05 

.05 

.01 

.11 

3ADIEVILLE    WATER    WORKS 

.01 

-12 

th- 

IDDISON  DAM  45 

// 

.01                  .04 

.03      .02 

.10 

FORDS  FERRY  DAM   50 

.18 

.02      .04 

.02 

.26 

IADIS0NVILLE    1    SE 

.04      .10      .02 

.17 

3WENSB0RO   DAM    46 

JUMSEY    LOCK    2 

.19      .01 

.23 

BNIONTOWN    DAM   49 

// 

-13 

th- 

.08      .36      .40 

.03      .12      .07 

.04 

1.10 

IDDISON   DAM    45 

// 

.01      .01 

.02 

.01 

.05 

IDOLPHUS    1    N 

// 

.01 

.02 

.01 

3ENT0N    1    SW 

.01 

.10 

.06 

17 

30WLING   GREEN    WB    AP 

.02 

02 

:linton 

.02      .47 

.20 

.07 

76 

:OVINGTON    W   B   AIRPORT 

6 

DUNDEE   BARRETTS   FORD   BR 

.02 

.03 

.01      .01 

~ORDS   FERRY    DAM    50 

.11      .39 

.13 

.02 

TtANKLIN   WATER   WORKS 

- 

BODGENVILLE    NAT    PARK 

.04 

.01 

.02 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

.01 

LIBERTY 

.02      .01 

03 

LOUISVILLE    BOWMAN   FLD 

.03 

.07 

LOUISVILLE    STAN    W   B    AP 

.05 

LOUISVILLE    WB  CITY 

.02 

LUCAS 

.07 

.01 

IADISONVILLE    1    SE 

.02 

.01 

03 

DWENSBORO   DAM    46 

«            .60 

PADUCAH  CAA 

6                 )  «            * 

»            .  88 

PADUCAH    SCS   NURSERY 

j  .02      .34 

.17 

.04 

RUMSEY    LOCK   2 

1 .01      .01 

.01                   .01 

.01 

.01 

ST   liARYS   COLLEGE 

.06 

.01 

rOMPKINSVILLE 

1 47 

UNIONTOWN    DAM   49 

.09      .20 

.15 

.02 

.01 

-15th- 

ADDISON   DAM   45 

// 

.01 

.22 

.17       .05 

.45 

ADOLPHUS    1    N 

// 

.01 

.02      .03      .02 

.08 

BENTON    1    SW 

.13 

.35 

.02 

.01 

5 

i  following  Station  Index. 
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HOURLY  PRECIPITATION 


SEPTEMBER    1949 


BEREA   COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLINTON 

CONSTANT  I NE 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

LOGLICK    1    S 

LOUISA    LOCK    3 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MILLERSBURG 

MnRFHEAD  STA  TEACH  COL 

OLIVE  HILL 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA 

PADUCAH    SCS    NURSERY 

RUMSEY    LOCK   2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARYS  COLLEGE 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN  DAM  49 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

BENTON  1  SW 

BEREA  COLLEGE 

CORBIN  CAA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

FORDS  FERRY  DAM  50 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

LOUISA  LOCK  3 

MADISONVILLE  1  SE 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

OWENSBORO  DAM  46 

PIKEVILLE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HI WAY  DEPT 

STEARNS 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


ADDISON  DAM  45 

BENTON  1  SW 

CARROLLTON    LOCK    1 

CLINTON 

CONSTANTINE 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

FORDS  FERRY  DAM  50 

HALEYS  MILL 


LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 
LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 
LOUISVILLE  WB  CITY 
MADISONVILLE  1  SE 
OWENSBORO  DAM  46 
PADUCAH  CAA 
PADUCAH  SCS  NURSERY 
RUMSEY  LOCK  2 
SMITHFIELD  4  S 
STEARNS 
UNIONTOWN  DAM  49 


ADDISON  DAM  45 

ADOI.PHUS  1  N 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

BENTON  1  SW 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  I.OCK  1 

CLINTON 

CONSTANTINE 

CORBIN  CAA 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG    POST    OFF 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST   LOCK   3 


.02      .04      .08 
.02      .06      .01 


.31      .02      .02 


.09      .02 

-16th- 


-17th- 


.74      .45 
.05      .01 


■18th- 


03       .02 

.02 

.33      .03 


t  following  Station  Index. 
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HOURLY  PRECIPITATION 


A  M   Hottl  .Ddlng 

1'   M    KOU  wdlng 

f 

SUtlt'ii 

, 

~     ' 

' 

J 

3 

4 

S         6 

7 

" 

•1 

in 

11 

1 

a 

3 

4 

5 

h 

7 

a 

9 

10 

11 

li 

H.M1YS    Hll.l. 

0  1 

.04 

.01 

.06 

■tun 

0  1 

.60 

.28      .00 

UX'K     M 

,01 

Lfl 

in 

.68      .07 

HOU.lNVll  1  t;    NAT    PARK 

.  01 

o-.> 

.19      .02 

M 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

25        15 

.  05 

.07 

•  laom                             // 

,31     ,  01 

01 

.02 

l.ITTU.    HICKMAN    LOCK    8                // 

.01 

.07 

Lf 

IXCLICK    1    S 

.02 

IK 

.07 

.16      .01 

.  44 

I.0NVON    POST   OFFICE 

* 

2.00 

UN  ISA    LOCK    .1 

* 

.01 

'35 

1  I    BOWMAN    FI.D 

.02 

.02 

.06 

10 

1  >     STAN    W    B    AP 

02 

WB  CI  TV 

.02 

.02 

.01 

.07 

LUCAS 

.11      .02 

.  13 

UOISOMVILLE    1    SE 

.07 

.07 

UUI   S3                          // 

.  01 

.01 

.  10 

.07 

.01 

.15      .27      .01 

.01 

.64 

HC    KINNKYSBURG 

.02 

.04      .01 

.64 

.  76 

MIDDLESBORO  RR   STA 

<n  i  KRSBURC 

.05 

.02 

.23 

.49 

■DRUMS    STA   TEACH   COL 

.11      .34 

.13 

.23 

.02 

.83 

01  1VK    Hll.l 

.04      .27 

.16 

.15 

.04 

.  71 

OWENSBORO   0AM    46 

•           .71 

.71 

PADHCAH   CAA                                            6 

*       .03    •       »       •     ;  •       •       .01 

PAPUfAn    SCS    NURSERY 

.02 

.01                    .04       .01 

.09 

PIKEVILLE 

.02      .33 

.32      .17      .03 

RUNSKY    lock  2 

.01 

.01       .02 

.66 

.15 

.85 

SADIEVILLE   WATER   WORKS 

.03 

.06 

.  39 

.03 

.  51 

ST  MARYS   COLLEGE 

.01 

.21 

.40 

SALYERSV I  l.LE                                       // 

.02 

.14      .06 

.01 

.07      .02      .01      .01      .22      .07 

.63 

SMITHFIELD    4    S 

.01 

.  01 

.03      .01 

.01 

.07 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

.09      .61 

.59 

.03 

.01                  .05 

.01 

1.  39 

STEARNS 

.02      .11 

.05 

.03 

.01      .06 

02      .16      .03      .01  ■ 

.50 

TATHAM    SPRINGS 

.45 

.06      .03 

.54 

TOMPKINSVILLE 

.01      .07 

.01      .01 

.20 

UNIONTOWN    DAM    49                             /,' 

.01 

.10 

.  19 

WOLF    CREEK   DAM 

.05 

.28 

.  33 

WOODBURY    LOCK   4 

.01 

.04 

.03      .07 

.  15 

-21 

>d- 

BAXTER    HARLAN    WATER    WKS 

.08 

.08 

CARROLLTON   LOCK   1                        // 

.06 

CORBIN   CAA                                               6 

COVINGTON   W  B  AIRPORT                 6 

.31 

DAVELLA 

.02 

.05 

.07 

DUNDEE    BARRETTS  FORD  BR 

.09 

.  01 

.10 

EDMONTON 

.09 

.09 

FLEMINGSBURG   POST  OFF 

.02 

.02 

GEST   LOCK   3 

.01 

.02 

HAZARD                                                      // 

.01 

.02 

HEIDELBERG    LOCK   14                      // 

.23      .03 

.26 

HODGENVILLE   NAT   PARK 

.06 

.03                  .01 

.  10 
.02 

LONDON    POST   OFFICE 

.02 

.02 

LOUISVILLE   BOWMAN  FLD 

.01 

.01 

LOUISVILLE    STAN    W   B    AP 

.01 

.01 

MADISONVILLE    1    SE 

.03 

MAYSVILLE  DAM   33                          // 

.02 

MIDDLESBORO   RR    STA 

OWENSBORO   DAM    46 

.06 

.06 

PIKEVILLE 

.02 

.01                  .02 

.27 

.32 

RUMSEY    LOCK  2 

.05      .09 

.  14 

ST  MARYS   COLLEGE 

.  13 

.  13 

SMITHFIELD    4    S 

.01 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

.03      .03 

.06 

WOLF    CREEK  DAM 

.01 

.  01 

WOODBURY   LOCK  4 

-2'. 

id' 

BAXTER    HARLAN   WATER    WKS 

.02 

.14 

.01 

.  17 

CORBIN   CAA                                               6 

.06 

HEIDELBERG   LOCK   14                      // 

.01 

.02 

.03 

PIKEVILLE 

.06 

.01 

.07 

RUMSEY    LOCK  2 

.01      .01 

.03 

STEARNS 

.02 

.03 

WOLF   CREEK  DAM 

.01 

.01 

WOODBURY    LOCK    4 

.01 

-26th- 

STEARNS 

-27th- 

.02 

.02 

BAXTER    HARLAN   WATER    WKS 

.01 

.01 

.03 

.02      .11 

03      .04 

.05 

.08 

.07      .02 

.02      .01 

.50 

BENTON    1    SW 

.  01 

.01 

CORBIN   CAA                                               6 

•           .12 

DAVELLA 

.07      .05 

.07      .01 

.02 

.03 

.05      .01 

.03      .05      .01 

.03 

.43 

FLEMINGSBURG    POST   OFF 

.01 

.01      .01 

HAZARD                                                      // 

.26 

.17 

.06      .04 

.03       .01 

.01 

HEIDELBERG    LOCK   14                      // 

.01 

.01 

.02 

.06      .03 

.01 

LONDON    POST   OFFICE 

.05 

.05 

.02 

.01 

LOUISA   LOCK   3 

.03 

.05      .02 

.02 

.01 

MIDDLESBORO  RR    STA 

PIKEVILLE 

.07 

.02 

.14       .06 

.02      .01 

.02 

.03      .10 

.04      .01      .01 

SALYERSVILLE                                       // 

.01                  .01 

.02      .04      .02 

.01      .01      .02 

.01      .02      .01 

.  18 

STEARNS 

.07 

.03 

.01 

.01 

.02 

•  14 

-28th- 

ADDISON  DAM  45                               // 

.  11 

.11 

ADOLPHUS    IN                                       // 

.02 

.01 

BAXTER    HARLAN   WATER    WKS 

.26 

.01      .01      .01 

.01 

.30 

BENTON    1    SW 

04 

.04 

!o7 

BEREA   COLLEGE 

.05 

.02 

BOWLING   GREEN   WB   AP 

.01 

.05      .01 

CARROLLTON   LOCK   1                        // 

.18 

.11 

.01 

CLINTON 

.06 

.06 

CORBIN  CAA                                           6 

•           .15 

COVINGTON    W   B   AIRPORT                   6 

•           .02 

.43 

DAVELLA 

.01       .08 

.  11 

FLEMINGSBURG    POST   OFF 

.01      .01 

.01 

.02 

FORDS  FERRY    DAM    SO 

02 

GEST    LOCK    3 

.01      .01 

.03 

HALEYS  MILL 

.01 

.02 

.03 

1  following  Station  Index. 
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Table  4-Continued 



A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hoar  ending 

1 

Station 

1    |     2 

3 

JK 

6 

7     |     8     |     9 

10        11 

12 

1 

■1 

3 

.|.|. 

7 

•!• 

10       11        12 

021 

.08 

HEIDELBERG    LOCK    14 

// 

08      .01      .01 

.14       .02       .01 

HERNDON 

.04                  .01 

.17 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

.01 

LOGLICK    1    S 

.09 

09 

LONDON    POST   OFFICE 

.39      .01      .01 

LOUISA    LOCK    3 

.02      .01 

LOUISVILLE    BOWMAN   FLD 

LOUISVILLE    WB   CITY 
LUCAS 

.0l| 

.01      .02                  .04 

.07 
.02 

MAYSVILLE   DAM   33 

MC    KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO   RR    STA 

.05 

01 

MILLERSBURG 

.01      .13      .02 
.13      .10      .26 

.01 
.01 

MOREHEAD    STA   TEACH  COL 
OLIVE    HILL 

.11 

.61 

PADUCAH  CAA 

.05 

PADUCAB   SCS  NURSERY 
PIKEVILLE 

.15 

.01 

.01                  .22 

.03 

.01 

.01      .06 

.50 
.05 

RUMSEY    LOCK   2 

SADIEVILLE    WATER    WORKS 

.16 

.01 

.22 

SALYERSVILLE 

.25 

SMITHFIELD    4    S 

SOMERSET   HIWAY    DEPT 

.02      .09 

.11 

STEARNS 

.05 

.05 

1 

-29th- 

ADDISON  DAM  45 

// 

.01 

.02 

.02 

.02      .02 
.03      .01 

.01 
.01      .02      .03 

01 

m 

1-> 

.19 

BAXTER    HARLAN   WATER   WKS 
BEREA   COLLEGE 

.04      .03 

.01 

.02 

.20 
.03 

CARROLLTON   LOCK    1 

»           .  19      * 
«           .02 

*           .03 

CORB1N  CAA 

COVINGTON   W  B   AIRPORT 

*           *           * 

33        19        01 

.03      .10      .05 

.02 

.88 

DAVELLA 

FLEMINGSBURG    POST    OFF 

.10 

.02      .04 

.02      .02      .05 

.01      .07      .04 

.02 

GEST   LOCK   3 

HAZARD 

HEIDELBERG    LOCK   14 

'/, 

.01 

.23 

.04      .02 

.02 

.11      .02 
.01 

.06      .01 

.05      .01      .05 

.03 

.01 

.47 
.19 
.02 

LEXINGTON    WB   AIRPORT 

.05 

.03 

.08 

LOGLICK   1    S 

.28      .05      .02 

.45 

LONDON   POST   OFFICE 

.06      .01 

03 

.04      .04      .03 

.01 

.68 

LOUISA   LOCK   3 

LOUISVILLE    STAN    W  B   AP 

.02 

LOUISVILLE    WB   CITY 
MAYSVILLE    DAM    33 

// 

.01 

.02      .02 

.03      .03      .02 

.01      .01 

.19 

MC    KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO  RR   STA 

.01      .01      .01 
.10      .05      .06 
.04      .05      .06 

MILLERSBURG 

.07 
.01 

MOREHEAD   STA  TEACH  COL 
OLIVE   HILL 

.1' 

.03 

.04      .04      .03 

.08 

09 

.08 

.03      .02 
.02      .02 

.86 

PIKEVILLE 

SADIEVILLE    WATER    WORKS 

.04      .02 

.02      .01      .01 

SALYERSVILLE 
SMITHFIELD   4    S 

7/ 

\°o\ 

.05 

.08      .02      .01 

.  10 

.60 

SOMERSET    HIWAY   DEPT 

STEARNS 
TATHAM    SPRINGS 

.06      .04 

.02 

.01 

WOLF   CREEK  DAM 

ANCHORAGE 
ASHLAND    DAM    29 
BEAVER   DAM 
BEN  HAM 
BEREA   COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 
BURGIN   DIX   DAM 
CAMPBELLSVILLE 
CORBIN  CAA 
DANVILLE 

FARMERS 

FORDS   FERRY  DAM   50 

FRANKFORT  LOCK  4 

GREENSBURG 

GREENVILLE   2    W 


DAILY  TEMPERATURES 


11      12      13      14 


16      17      18      19     20      21      22     23     24     25     26     27     28     29     30     31 
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DAILY  TEMPERATURES 
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I.., 

.1  month 

} 

1 

J 

3 

4 

5 

* 

7 

8 

•' 

10 

11 

I.: 

13 

14 

IB 

16 

17 

18 

IB 

K 

21 

22 

• 

.'■; 

38 

n 

3B 

2'( 

V< 

11 

i 

BXADQ1UIITIRS 

MAX 

■  IN 

•  1 

70 

SI 

60 

53 

60 

83 

72 
57 

HO 
45 

70 
IS 

65 
3  7 

IS 

70 
31 

74 

76 

71. 

78 

«« 

UIDSLBIRG   LOCI    14 

■AX 

75 

Bl 

u 

11 

Hi 

82 

■1 

75 

74 

79 

HI 

81 

HI 

HO 
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KENTUCKY  -  OCTOBER  1949 
0.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 
GENERAL  SUMMARY 


The  below  normal  average  of  September  was  reversed  during  this  month  making  it  one  of  the  warmest 
on  record  for  October.  There  have  been  only  six  Octobers  in  which  average  temperatures  for  the 
state  have  been  higher  in  the  period  that  records  have  been  kept.  Each  division  of  the  state  re- 
ported plus  departures  from  the  monthly  mean.  Daily  mean  temperatures  were  above  normal  through- 
out the  period  except  for  the  intervals  of  the  24th  through  the  27th  and  also  on  the  last  day  of 
the  month.  Decidedly  warm  days  occurred  on  the  6th  through  the  11th  and  the  17th  through  the 
21st.  Light  to  heavy  frost  was  reported  on  the  27th  and  was  locally  killing  in  the  eastern  sec- 
tion. 

The  average  precipitation  was  also  above  the  normal  for  the  state  as  a  whole.  This  month  was  one 
of  the  wettest  Octobers  on  record  being  surpassed  but  five  times  since  1889,  and  was  the  wettest 
since  1926.  Fairly  heavy  rains  fell  in  most  sections  except  the  north  central  and  northeast  areas 
on  the  4th,  5th,  and  31st.  Precipitation  was  unevenly  distributed,  consisting  of  showers,  and 
the  amounts  reported  depended  upon  the  intensity  of  these  showers.  Generally  the  western  part  of 
the  state  received  the  largest  falls  where  amounts  in  excess  of  eight  and  one  half  inches  were 
recorded.  The  lightest  rainfall  was  in  the  north  central  and  northeastern  counties  where  amounts 
as  low  as  one  and  one  quarter  inches  were  reported.  The  great  variation  in  moisture  condition 
was  reflected  in  both  crop  growth  and  general  farm  work. 

October  weather  was  generally  favorable  for  the  maturing  and  harvesting  of  farm  crops  with  farm 
work  progressing  normally.  However,  too  much  rain  hindered  some  of  this  work  in  the  western 
counties.  The  principal  activities  during  the  month  were  harvesting  of  corn,  plowing,  fall  seed- 
ing tobacco  stripping,  and  combining  soybeans.  The  condition  of  tobacco  in  barns  was  good 
throughout  the  month.  By  the  end  of  October,  stripping  had  progressed  rapidly  under  favorable 
weather  conditions  and  was  far  advanced,  especially  in  the  chief  burley  areas.  Very  little  mar- 
keting had  taken  place.  It  appeared  that  the  crop  would  not  weigh  out  as  heavily  as  expected 
earlier  The  harvesting  of  corn  was  well  advanced.  However,  too  much  rain  hindered  corn  picking 
in  western  counties.  Frosts  occurring  near  the  end  of  the  month  hastened  the  drying  of  the  crop. 
Some  yields  were  turning  out  rather  disappointing.  Soybean  harvest  was  also  hindered  by  the  ex- 
cess precipitation  in  the  western  part  of  the  state.  However,  combining  was  in  full  swing  and  a 
record  crop  was  in  the  making.  Pastures  improved  at  the  beginning  of  the  period  and  remained 
very  good  throughout  the  month  with  good  growth  shown.  There  was  quite  a  bit  of  hay  cutting  es- 
pecially in  lespedeza  and  alfalfa  with  record  yields  indicated  for  some  types  of  hay  The  bulk 
of  fall  grain  was  seeded  with  good  stands  reported.  However,  excessive  moisoire  delayed  this 
farm  work  in  the  west  while  in  the  northeast  and  north  central  counties,  lack  of  ram  also  hin- 
dered that  operation.  Late  potatoes  were  turning  out  average  yields.  Farm  activities  were  near 
the  seasonal  average  at  the  close  of  the  month.  Scattered  frost  near  the  close  of  the  period  was 
locally  killing  in  the  east  but  little  damage  was  indicated. 


TEMPERATURE 

The  mean  temperature  for  the  state  was  61.8°,  which  is  3.3°  above  normal  for  the  month  The 
monthly  mean  temperatures  ranged  from  63.6°  at  Beaver  Dam  to  59.4°  at  Farmers.  ™e ..^f^8*  **"- 
perature  recorded  in  the  state  was  89°  at  Greenville  on  the  7th  and  at  Ashland,  on  the  9th,  10th, 
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.06 
.05 

1.48 

.46 
.90 

11 

1.10 

.20 

.27 

.22 
.05 

.33 

45 

1.90 

:« 

!31 

.02 

.07 

.07 
.24 

!75 

34 
.60 

..2 
.72 
2    3  5 

8^20 

MOUNT   STERLING 

.02 

1.22 

.62 

61 
.12 

MURRAY 
ONEONTA    DAM   35 

10 

.40 

8.75 
.09 

73 

4    05 
.04 

T 

T 

i!oo 

04 
.95 

05 
.18 

.39 

.09 

.40 

40 

.06 

14 
.08 

.20 

.52 

.05 
.06 

.49 
.15 

1^65 

03 

2.85 
8.64 
2.74 

OWENSBORO 

0WENSBOR0    DAM    46                  Z 

PADUCAH   CAA 

PADUCAH   NO    5    FIRE    STA 

.4. 

.35 
.31 

98 
81 
79 

-•     20 
!.77 

.98 
.20 
.03 

' 

33 
.15 

.04 
.06 

.41 

.30 
.26 
.09 

.OS 

T 

63 
45 
.19 

1    19 
I    10 

.06 

03 

.16 

V.ll 

PADUCAH   SCS    NURSERY           R 

.31 

36 

33 

.03 

.02 

42 

1 

26 

.08 
.05 

.02 

T 

.03 

!02 

0  9 

3!  70 
6.29 

DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PAINTSVILLE 

T 

T 

06 
.17 

T 

.41 

32 

03 

02 

59 

!si 

32 

.02 

T 
.11 

.51 
.58 

I 

.78 
.35 

T 
.02 

.80 

1    58 

3.72 

1.30 

prince-ton 
ravenna  lock  13 

1.03 

1  .25 

T 

.12 

.08 

.08 

•■" 

1.IU 

.05 

.30 

.66 

.03 

.04 

.03 

T 

2.54 

3.85 

RICHMOND   TEACHERS  COL 
RONSEY   LOCK   2                         Z 
RUSSEU.VILLE 
RUSSELLV1LLE   SUBSTA 

32 

1  .57 

1  .48 
35 

.02 

2    10 
.56 

1     46 

1.10 
54 

33 

02 

.02 

T 

.36 

.25 
.10 

.03 

.45 

.30 

80 

.58 
.35 

.18 

.18 

.03 
.02 

.15 

.58 

.05 
.72 

.03 

.08 
.26 

T 

.20 

.31 

1    75 
.20 

.93 

4.25 
5.25 

SAD1EVILLE  WATER   WORKS   R 

1.02 

.26 

28 

ST   JOBS   BETHLEHEM  ACAD 

.35 

1    08 

1    25 

.70 

.41 

.24 

.58 

30 
.06 

.16 

.16 

25 

:ll 

.70 

.20 

.25 
.03 

05 

.10 

.41 

!03 

lit 

SALVISA    LOCK  6 
SALYERSVILLB                       R// 
SCIENCE    HILL 

.01 

.05 

.08 
.60 

I     40 

.30 
.53 

.03 

1    37 
1    74 

:5 

:5 

04 

.30 
.14 

.60 
.62 

.85 

14 

4.70 

SCOTTSV ILLE 
SEBREE   WATER   WORKS 
SHELBYVILLE   2   W 
3HEPHERDSV1LLE 
SM1TBTIBLD   4    S                       R 

1    22 
.27 

.27 

2    28 
21 

I    49 

!  oo 

1.07 
1  .22 
.22 

.45 

1    06 
.15 
.52 
.23 

.29 

:« 

.67 
.05 

.02 

1    04 

.08 

2R 

.13 

.47 

.52 

88 
.11 

.12 

.03 

.48 

.16 
.01 

T02 

.19 
.18 

.08 
.03 
.15 
.08 
.05 

T 

.28 
.05 

.02 

07 

.50 
.09 
.65 

.50 

5.57 
7.63 
3.90 
4.35 

SOMERSET   HIWAY  DEPT          R 

1.07 

.71 

.01 

.10 

.15 

.32 

!oi 

1.43 

.07 

.02 

^32 

!20 

.02 

.22 
.09 

.68 

.66 

.01 

1    53 
95 

.02 

5.58 

SUMMER   SHADE   SUBSTA 

1.08 

.20 
.05 

.90 

.11 

.03 

.09 
.30 

.97 

1.60 

T 
.07 

]io 

.23 

.02 

.20 
.17 

.15 

.23 

.23 

.02 
.09 

.03 

.56 

.0-i 

TOMPKISSVILLE   TEL  OFF 

34 
.09 

1.16 
.01 

22 

94 

.04 

.17 
.56 

.35 

.30 

.08 
.28 

.45 

:« 

.12 

:« 

.15 

!2I 

43 

T 
.20 

.03 

.30 

1.94 

.73 
.04 

2    2< 

3.71 

TIIMEY  CREEK   SCHOOL 
TYRONE   LOCK   5 

1.07 

.09 

.13 

t'J 

06 

.08 

.14 

T 

.05 

.57 

2.33 

UNIONTOWN  DAM  49                  Z 
VALLEY   VIEW   LOCK   9 
V.\NCEBURG    DAM    32 
WAYNESBORO   6   E 

.35 

.38 

.OS 

2    17 
.07 

!l5 
.47 

.08 

.03 

.58 

.03 
05 

.25 

.30 

!55 

.38 
.38 
.07 

T 
.12 

.13 

T 

.71 

.62 
.11 

.02 

T 

.04 

.09 
.37 

!45 

1  .76 
1.71 

1^66 

4^37 
3.38 

WILLIAMSBORG 

WILLIAMSTOWK 

WILLOW   LOCK   13 

WOLF   CREEK   DAM                       Z 

WOODBORY   LOCK  4                    Z 

.22 

04 

!li 

T 

.46 

.05 
.04 
.36 
.92 

.08 

.05 

.03 

30 
.07 

.12 

.10 
.18 
.03 
48 

.06 

l.a\ 

!o! 

s 

.02 

!4E 

.06 

.15 

.08 
.22 

.06 
.08 

.64 

.08 
.5) 

.64 
.02 
.9S 
.22 

.06 

| 

1.27 
1.97 

4.22 

HOURLY  PRECIPITATION 


BKNTON  1  SW 

i  tHTOH 
KOKPS  FERRY  dam  S( 

PADUCAH  CAA 

PAIUl  Ml    SIS    Nl'HSVI 

UNIONTOWN    DAM    t9 


APPISON    HAM    «S 
CARROLLTON    10CK    1 
CENTRAL   CITY    1    K 
CLINTON 

COVINGTON    W   B    AIRPORT 
DUNDEE    BARRETTS   FORD   BR 
FORDS  FERRY   DAM   50 
CEST   LOCK   3 
HALEY S    MILL 
HERNDON 

HODGENVILLE    NAT    PARK 
LOUISVILLE    BOWMAN   FLD 
LOUISVILLE   STAN   W  B   AP 
LOUISVILLE    WB   CITY 
MADISONVILLE    I    SE 
MC    KINNEYSBURG 
OWENSBORO  DAM   46 
PADUCAH   CAA 
PADUCAR  SCS   NURSERY 
RUMSEY   LOCK  2 
SADIEVILLE    WATER    WORKS 
SMITHFIELD  4   S 
UNIONTOWN    DAM    49 
WOODBURY    LOCK    4 


ADDISON   DAM   45 
ADOLPHUS    1    N 
BOWLING   GREEN  WB  AP 
CARROLLTON    LOCK    1 

COVINGTON    W   B    AIRPORT 

DUNDEE    BARRETTS    FORD   BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG    POST   OFF 

FORDS   FERRY   DAM    50 

FRANKLIN    WATER    WORKS 

GEST    LOCK    3 

HALEYS   MILL 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

LIBERTY 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

MUNFORDVILLE 

PADUCAH  CAA 

PADUCAH    SCS    NURSERY 

RUMSEY    LOCK   2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARYS  COLLEGE 

SMITHFIELD  4  S 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN  DAM  49 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


ADDISON  DAM  45 

ADOLPHUS  1  N 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLINTON 

COVINGTON   W   B    AIRPORT 

DUNDEE   BARRETTS   FORD   BF 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG    POST    OFF 

FORDS   FERRY    DAM    50 

FRANKLIN    WATER   WORKS 

GEST   LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HERNDON 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

LOUISVILLE    BOWMAN   FLD 

LOUISVILLE    STAN   W   B   AP 

LOUISVILLE    WB   CITY 

MADISONVILLE    1    SE 

MC   KINNEYSBURG 

PADUCAH  CAA 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARYS  COLLEGE 

SMITHFIELD  4  S 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN  DAM  49 

WOODBURY  LOCK  4 


A   M    HoUl   nndlng 

P   M    H 

J 

' 

3 

■1 

9 

6 

7 

1 

9 

11 

ia 

1 

2 

3 

4 

'■ 

e 

7 

B 

B 

10 

11 

12 

-2d- 

oa 

.11 

••'0 

09 

.01 

.01 

,03 
OS 

.  45 

.05 

„ 

.04 

0  i 

.31 

,o: 

.15 

(.:• 

o 

, 

oa 

.04 

1 1 

.31 

.05 

-3d- 

// 

.03 

01 

01 

.07 

l  '• 

.20 

.01 

01 

01 

.19 

.15 

.05 

I. 01 

// 

.04 

OS 

01 

.04 

.04 

.01 

0! 

.27 

6 

1 

.01 

.03 

.04 

.09 

01 

,01 

.01 

.01 

.  01 

01 

.03 

.  10 

:• 

.  14 

.11 

.07 

.07 

.09 

,01 

1.  15 

01 

.01 

01 

.01 

.04 

.02 

.  13 

.13 

Of) 

.0 

.  02 

.56 

.07 

": 

.14 

06 

.  12 

.08 

.01 

.03 
.06 

02 
.OS 

.0! 

04 

.01 

OS 

03 

,02 

',  15 

.09 

.03 

02 

.04 

,01 

.02 

.02 

.32 

.02 

.01 

en- 

.03 
.03 

.01 

.06 
.06 
.05 

.08 

.07 
.09 
.  11 

.06 
.02 
.04 
.01 

.06 
.05 

.01 
.02 

.01 

.01 

.01 

.01 
01 

.01 

.01 

.02 

.01 

0  1 

.27 
.09 

^25 
.26 

// 

.01 

.01 

.02 

6 

.01 

.17 
.11 

.08 

.41 

.02 

"m 

.04 

.05 

1.36 

.01 

.06 

.06 

.03 

.01 

.07 

.10 

.03 

.0 

(>• 

.03 

1.34 
.04 
.27 

// 

.08 

.02 

.03 

.05 

.07 

.07 

Oh 

.07 

.02 
.02 

-4 

.01 
.06 

th- 

.  03 
.02 

,o: 

02 

.53 
.12 

// 

.01 

.03 

.01 

.03 

.10 

.07 

13 

.37 

.12 

.27 

.21 

.33 

.22 

0 

.03 

.01 

o: 

.07 

.01 

.02 

2.10 

// 

.01 

(13 

.0] 

.02 

.02 

.01 

.01 

.  01 

o: 

.05 

.09 

.06 

.01 

.35 

.01 

.02 

04 

.08 

05 

OS 

.03 

.09 

.09 

.  1. 

.10 

.10 

,o: 

.02 

// 

.04 

.04 

03 

.IS 

.15 

.07 

.06 

.07 

.01 

.0 

91 

.  04 

.01 

.01 

.03 

.01 

02 

.or 

.16 

.07 

.2C 

.08 

25 

5 

.20 

.  05 

.02 

.02 

1.78 

6 

.55 

.27 

.02 

.01 

.02 

.06 

.39 

.32 

.33 

22 

.06 
.01 

!oi 

.12 

.05 
.01 

.19 

.19 

.01 
.04 

09 
.01 

.10 
.02 

.17 
.03 

.02 

.03 
.02 

.01 

.01 

.02 

.04 

.02 

2.44 

:?4 

.01 

.02 

.02 

.05 

.07 

.01 

09 

.04 
,26 

.04 

.04 
.17 

.04 
.13 

.05 

.06 

.  OS 

.12 

.04 
.03 

.03 

.02 

.01 

.02 

:01 

.69 
,-,5 

.01 

.10 

.0! 

.03 

.12 

.01 

.02 

li) 

.12 

.  15 

.18 

.0' 

.09 

.oh 

.o: 

.01 

.02 

1.60 

.03 

.02 

01 

.07 

.17 

.  If 

.05 

05 

.  If 

,07 

.04 

.04 

.  10 

.OS 

.03 

.04 

1.18 

.  02 

.01 

.02 

13 

.  14 

.06 
.02 

.06 
.05 

.10 

.05 

.09 
.05 

.15 
.15 

.07 

Of 

.10 

.08 
.10 

.10 

.  10 

.02 

.03 

.01 

.01 

1    17 
.80 

// 

.01 

.11 

.05 

.02 

21 

.16 

.23 

.22 

.15 

.05 

.<>: 

.01 

.01 

.01 

.01 

(>: 

.07 

.05 

.05 

1.60 

.02 

.16 

.05 

2  1 

2h 

.43 

.  11 

.13 

.  14 

.03 

n: 

.02 

.01 

.01 

,o: 

.1C 

.05 

06 

1.83 

.13 

.07 

.05 

11) 

.20 

.45 

.  19 

.14 

.07 

.03 

.01 

.02 

.  02 

.01 

.01 

.03 

.06 

.05 

.02 

,Oi 

1.69 

'/, 

.01 

.04 

.  06 

.08 

.10 

.17 

.11 

.04 

2  4 

01 

.32 

.25 

.26 
.02 

.13 
.12 

.05 
.01 

.05 
.  02 
.  11 

.05 
,02 

.05 

.  14 
.07 

.05 
.08 
.12 

.  03 
.01 
12 

.01 
.03 

.03 

01 

.01 
.01 

.04 

.02 
.01 

.01 

2.09 
.39 
.97 

.05 

6 

12 

* 

16 

. 

, 

. 

, 

18 

, 

, 

.02 

.12 

.07 

Oh 

.03 

.03 

01 

.04 

04 

.04 

.  04 

.13 

.20 

.05 

.08 

.03 

112 

.01 

.01 

01 

02 

.10 

(if 

.12 

Oh 

.1C 

.11 

.  15 

.  18 

.36 

.15 

.3( 

.27 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

2.16 

.01 

.03 

.04 

.  11 

.05 

20 
.08 

.09 

05 

.10 

.  10 

.10 

.13 
.09 

.17 
.20 

.04 

15 

17 

.01 
.04 

.01 

.02 

1.02 
1.08 

.02 

.13 

.04 

03 

.  15 

.07 

.  10 

.13 

.  15 

14 

1! 

.01 

.01 

.02 

0? 

.13 

.05 

.02 

03 

01 

.05 

.10 
.01 

.13 
.01 

.08 

.15 

.09 

.08 

.  17 
.02 

.06 

.02 

.07 
.02 

04 

.01 

1.08 

// 

.01 

.02 

.04 

.05 

.06 

06 

.05 

.08 

.  15 

.08 

.08 

.07 

0  4 

.02 

.04 

.01 

.01 

.02 

.87 

.01 

.03 

.13 

.11 

17 

.07 

.07 

.08 

-s 

.15 

to- 

.20 

.15 

.05 

.04 

.07 

.02 

.01 

.01 

1.43 

// 

.02 

.01 

.04 

.02 

01 

.02 

.02 

.01 

.02 

16 

.03 

.01 

.37 

// 

.02 

!o7 

.  01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 
.12 

.02 

.03 

.12 

.03 

.04 

.01 

.07 

.01 

2.33 

6 

.07 

!oi 

.12 
.02 

.05 

.04 

04 

.02 

.02 

.01 

.02 

.  13 

.08 

.01 

.01 
.01 

.01 

.63 
.07 
.03 

.03 

.03 

.03 

.Ob 

.04 

07 

.03 

.06 

.09 

.25 

.06 

.03 

.01 

.25 

.14 

.03 

.08 

.05 

.05 

.40 

1.78 

.01 

.06 

on 

.01 

.01 

.01 

03 

.16 

.01 

.03 

.06 

.08 

.04 

02 

.02 

.06 

.06 

.18 

.04 

.02 

.01 

.02 

.65 

.01 

.02 
.01 

.02 

.01 

.03 

.02 

03 

.04 

.09 

.13 

.04 

.02 

Ot 

.06 

.01 

.02 

.03 

.57 
.03 
.03 

.05 

"1 

.01 

.01 

.04 

.08 

.05 

.26 

.05 

.02 

.06 

.  10 

.04 

.28 

.10 

.03 

.02 

.01 

.05 

.04 

.35 

.01 

o; 

.13 

.12 

.05 

.01 

02 

.02 

.02 

.08 

.17 

.22 

01 

.02 

.04 

,01 

.02 

.04 

1.03 

.02 

01 

.01 

.05 

6 

.01 

.02 

06 

.07 

.06 

.02 

.03 

06 

.10 

.22 

'l4 

!05 

.07 

.09 

,01 

.23 

^27 

.24 

.01 

'02 

.  40 

.87 

.03 

2.33 

.01 

.04 

.03 

.04 

.08 

01 

.04 

.02 

.06 

.04 

.22 

.12 

.04 

.01 

01 

,04 

.05 

.01 

.02 

.01 
.88 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

01 

02 

.02 

.05 

.07 

.04 

.01 

.22 

.05 
.01 

.02 

.02 

„ 

.02 

.02 

.02 

04 
01 

.07 

.03 

.06 

.  15 
.01 

.27 

.05 

.13 

.03 

.02 

.05 

.23 

.10 

.oa| 

.14 

.01 

.04, 

1.47 
.24 

)  following  Station  Index. 
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Table  4-Continued 

A.  M.  Horn  ending 

P  M.  Houi  ending 

1 

Station 

1 

1 

I            1 

1 

2 

3 

4| 

5         6 

1     1     8     I     9 

10        11        12 

1     * 

3 

.|.|. 

7 

8 

9 

10        11 

12 

-6th- 

ADDISON  DAM   45 

// 

.01 

.01 

.04 

.20      .02 

.28 

ADOLPHUS   1   N 

// 

.34      .01 

.35 

BAXTER    HARLAN    WATER    WKS 

.14                  .10 

.01 

BENTON    1    SW 

BEREA    COLLEGE 

.07      .28 

.02 

.37 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

.01 

.19 

.25 

CARROLLTON   LOCK   1 

// 

.02      .03      .07 

.12 

CENTRAL  CITY    1    E 

CLINTON 

.01 

.02 

.04      .01 

.01 

CORBIN    CAA 

6 

COVINGTON   W   B   AIRPORT 

6 

•           .06      » 

»           .02 

.61 
.77 
.03 
.27 
.33 
.03 
.55 

DUNDEE    BARRETTS   FORD   BR 

.03 

.07 

.15      .05 

EDMONTON 

.77 

FLEMINGSBURG    POST    OFF 

.03 

FORDS    FERRY   DAM    50 

.02 

FRANKLIN    WATER    WORKS 

.09 

GEST   LOCK   3 

.01 

.02 

HALEYS    MILL 

.30      .24 

HEIDELBERG    LOCK    14 

// 

HERNDON 

.41      .13 

HODGENVILLE   NAT   PARK 

.13      .01 

.01 

.05 

!05 

JENKINS 

LEXINGTON    WB   AIRPORT 

.04 

.04 

.51 

LIBERTY 

// 

.29 

.22 

LOGLICK    1    S 

.05 

.06      .02 

.01 

!  17 
.21 
.36 
.75 
.31 
.07 

LOUISVILLE    BOWMAN  FLD 

.03 

.01      .04 

LOUISVILLE    STAN   W   B   AP 

.03 

.04 

.03      .09 

LOUISVILLE   WB  CITY 

.03 

.06 

.22 

LUCAS 

'           .75 

MADISONVILLE    1    SE 

.06      .23 

.02 

MAYSVILLE    DAM    33 

// 

.05 

.01 

.55 

.01 
.02 

MIDDLESBORO  RR    STA 

1IILLERSBURG 

MUNFORDVILLE 

.01 

OLIVE    HILL 

OWENSBORO   DAM    46 

PADUCAH  CAA 

6 

»           .03 

PADUCAH   SCS   NURSERY 

.02 

.01 

PIKEVILLE 

.03 

RUMSEY    LOCK   2 

.01      .09 

.17 

.02 

!26 

SADIEVILLE    WATER    WORKS 

ST    MARYS    COLLEGE 

.01      .13 

!o8 

SALYERSVILLE 

// 

.06      .01      .  ui 

SMITHFIELD  4   S 

.01      .12      .10! 

|     .06      .51      .09 

!71 

SOMERSET    HIWAY    DEPT 

TATHAM    SPRINGS 

.02      .04      .03      .02 

!97 

TOMPKINSVILLE 

.68 

UNIONTOWN    DAM    49 

.53      .05 

.01 

.01 

.04      .02 

:l\\  .01 

.95 

WOLF    CREEK    DAM 

.29 

WOODBURY   LOCK   4 

.02 

.25 

.01 

.01 

-7 

th- 

EDMONTON 

.03 

.36      .29 

.05 

01 

.71 

JENKINS 

.01 

LIBERTY 

.01 

.03 

TATHAM   SPRINGS 

-8 

th" 

ADOLPHUS    1   N 

// 

.03 

.02      .01 

.01 

.01      .11 

.12 
.07 

BAXTER    HARLAN    WATER    WKS 

BENTON    1    SW 

.01 

BEREA  COLLEGE 

.01                  .27 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

. 

CENTRAL  CITY    1    E 
CLINTON 

.11      .07      .06 

.24      .44      .19 

.01      .01 

1.13 

DAVELLA 

.01 

.01 

DUNDEE    BARRETTS   FORD   BR 

.23      .03 

.06 

.32 

EDMONTON 

.12 

FLEMINGSBURG    POST   OFF 

.03 

.01 

.45 

FORDS   FERRY   DAM    50 

.02      .01 

07 

.01 

GEST   LOCK   3 

.03      .01 

HEIDELBERG    LOCK    14 

// 

.04 

.04 

HERNDON 

JENKINS 

.05 

LEXINGTON  WB   AIRPORT 

.04      .23 

.2' 

LIBERTY 

// 

.02 

.08 

LONDON    POST   OFFICE 

.04 

.01 

LOUISA   LOCK   3 

.88      .06 

.9' 

LUCAS 

.03      .01 

MADISONVILLE    1    SE 

.02 

MOREHTAD    STA    TEACH  COL 

MUNFORDVILLE 

" 

.11      .01 

OLIVE    RILL 

OWENSBORO    DAM    46 

6 

»           •        ill! 

«           *           .07 

PADUCAH  CAA 

.06      .13      .09 

:« 

PADUCAH   SCS  NURSERY 

.17      .23      .01 

ST   MARYS   COLLEGE 

.01 

SMITHFIELD   4    S 

.02 

.01 

.07 

SOMERSET   HIWAY    DEPT 

.03 

.01 

.03 

TATHAM    SPRINGS 

.o: 

.01 

TOMPKINSVILLE 

// 

.01      .04      .01 

.48      .15      .02 

•* 

UNIONTOWN    DAM    49 

.04 

WOLF    CREEK   DAM 

-9 

ADOLPHUS    1   N 

// 

.02 

.3: 

.06      .01 

•           .85 

■4 

CORBIN  CAA 

6 

2( 

.01      .03      .0 

.91      .21      .0 

EDMONTON 

.2 

.08 

FRANKLIN   WATER    WORKS 

.49      .06      .0 

.05 

HALEYS    MILL 

HAZARD 

// 

.0' 

!o* 

HEIDI  I.BF.RG    LOCK    14 

.01      .0 

HERNDON 

.0' 

JENKINS 

.0 

.03 

.03      .2 

.37      .08 

LUCAS 

MUNFORDVM.l.I. 

.20      .03 

ST   MARYS  COLLEGE 

SMITH!  IEL1 

.01      .26      .191     .( 

. 

1 

TOMPKINSVILLE 

■  following  Station  Index 


HOURLY  PRECIPITATION 


r«t>u  4  OantnraW 

" 

ran 

Lt4f 

A   M    Hour  .Dding 

P    M    Haul  .DdlDU 

Station 

1 

2 

3 

«l 

a 

6 

7 

8 

8 

11 

12         1 

2 

3 

' 

B 

h 

7 

" 

9 

12 

-11th- 

o  nrroi 

.  47 

.47 

FORDS    FERRY    DAM    50 

.1-. 

21 

.26 

PADUCAH  CAA 

6 

PADUCAB   SCS    N1IRSKKY 

o? 

UNIONTOWN   DAM   49 

// 

.01 

05 

.0* 

-12th- 

ADDISON    DAM    43 

// 

.02 

.01 

.04 

.01 

.01 

.09 

ADOIJ'HUS    1    H 

// 

02 

.  06 

.01 

.02 

BAXTER    HARLAN    WATER    WKS 

.11 

.02 

.02 

.  10 

99 

',  34 

BKNTON    1    S» 

.13 

.27 

:,, 

.05 

.03 

.05 

.89 

BEREA   COLLEGE 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.09 

BOWLING  GREEN   WB   AP 

.03 

.03 

CARROLLTON   LOCK   1 

// 

.09 

.01 

.01 

.01 

.19 

CENTRAL  CITY   1    E 

?04 

09 

.04 

.20 

.  to 

.47 

COVINGTON    W   B    AIRPORT 

6 

•jr. 

.12 

DAVELLA 

DUNDEE    BARRETTS   FORD   BR 

,ai 

.17 

.05 

.01 

.47 

EDMONTON 

.05 

.07 

FLEMINGSBURG    POST   OFT 

.12 

.01 

.13 

FORDS    FERRY    DAM    50 

.16 

.13 

.22 

.05 

.05 

.01 

.62 

GEST   LOCK   3 

.03 

13 

.11 

.03 

.01 

.31 

BALEYS    MILL 

.10 

.07 

.19 

.08 

.01 

.49 

HAZARD 

// 

.50 

.01 

.01 

.53 

HEIDELBERG    LOCK    14 

// 

.02 

!03 

.05 

HERNDON 

.24 

.01 

.01 

in 

.02 

.29 

HODGEKVILLE   NAT   PARK 

.07 

.04 

.01 

.02 

.14 

JENKINS 

.14 

.    l'< 

.07 

.05 

05 

.59 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

.01 

.10 

LIBERTY 

// 

.04 

.18 

LOGLICK   1    S 

.15 

.02 

.05 

.03 

.25 

LOUISA   LOCK  3 

.03 

.05 

.08 

LOUISVILLE    BOWMAN   FLD 

.04 

.01 

.01 

01 

.08 

LOUISVILLE    STAN   W   B    AP 

.03 

.03 

01 

!oi 

.08 

LOUISVILLE    WB   CITY 

.02 

.03 

05 

.02 

.14 

LUCAS 

01 

.04 

!02 

.02 

.01 

.10 

MADISONVILLE    1    SE 

.01 

.02 

.16 

.16 

.07 

c>2 

.02 

MAYSVILLE    DAM    33 

// 

.07 

.05 

!l3 

MC   KINNEYSBURG 

// 

.09 

.12 

.07 

.03 

.31 

MIDDLESBORO   RR    STA 

.  19 

.04 

.03 

.27 

MILLERSBURG 

.06 

.02 

.08 

MOREHEAD    STA   TEACB   COL 

.02 

.06 

OLIVE    HILL 

.04 

.04 

OWENSBORO   DAM   46 

.08 

.06 

.10 

.05 

02 

.31 

PADUCAH   CAA 

6 

.09 

PADUCAH  SCS   NURSERY 

.07 

.03 

.42 

PIKEVILLE 

.06 

.02 

.  02 

.18 

RUMSEY   LOCK  2 

.01 

,  19 

.03 

.07 

.08 

.02 

.42 

SADIEVILLE    WATER   WORKS 

.10 

.14 

.04 

.01 

.29 

ST  MARYS  COLLEGE 

// 

.01 

.05 

.22 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.06 
.30 

SMITHFIELD   4    S 

.01 

.05 

07 

.13 

SOMERSET   HIWAY   DEPT 

.06 

.05 

.10 

.03 

.05 

.03 

.32 

STEARNS 

.02 

TATHAM    SPRINGS 

0  1 

.01 

.05 

.07 

TOMPKINSVILLE 

.18 

.01 

.02 

.28 

UNIONTOWN  DAM   49 

// 

.02 

.14 

.08 

.22 

.03 

.02 

.51 

WOLF   CREEK   DAM 

WOODBURY   LOCK  4 

.  12 

.04 

.16 

-13th- 

ADOLPHUS    1  N 

// 

.02 

.02 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CORBIN  CAA 

6 

DAVELLA 

FLEMINGSBURG   POST  OFF 

.02 

.02 

HEIDELBERG    LOCK    14 

.01 

HODGENVILLE   NAT   PARK 

.04 

.04 

JENKINS 

.01 

.02 

.03 

LONDON  POST   OFFICE 

.03 

04 

.01 

.04 

.01 

.04 

.17 

LOUISA    LOCK    3 

.02 

.01 

.03 

.02 

.08 

LUCAS 

.03 

.03 

.02 

.05 

.13 

MAYSVILLE    DAM    33 

.02 

MIDDLESBORO   RR    STA 

.01 

.04 

.05 

MUNFORDVILLE 

.02 

.01 

.02 

.02 

.07 

PIKEVILLE 

.01 

.01 

SALYERSVILLE 

// 

.02 

.01 

.02 

.06 

.  09 

.03 

.23 

SOMERSET    HIWAY   DEPT 

.02 

.02 

STEARNS 

01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.06 

WOLF    CREEK   DAM 

.01 

.03 

.06 

.10 

-14th- 

ADOLPHUS    1    N 

// 

.112 

.03 

.  17 

.10 

.45 

.10 

08 

.0! 

.06 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.  09 

1.17 

BAXTER   HARLAN    WATER   WKS 

.05 

.09 

01 

.04 

.08 

.01 

.  02 

.16 

.01 

.55 

BEREA   COLLEGE 

.01 

.20 

07 

.33 

.25 

.05 

.02 

1.05 

BOWLING  GREEN  WB   AP 

.04 

.05 

:io 

.13 

.03 

.05 

.03 

.18 

1.03 

CORBIN  CAA 

6 

.07 

, 

2  3 

.05 

.01 

DAVELLA 

.01 

.05 

.07 

07 

.13 

.05 

.02 

.03 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.49 

DUNDEE   BARRETTS   FORD   BR 

.02 

.04 

.01 

.02 

02 

.01 

.12 

EDMONTON 

16 

.01 

.07 

.09 

.06 

.02 

.26 

.02 

.01 

.03 

.07 

.03 

1.02 

FRANKLIN    WATER   WORKS 

.01 

.01 

1.01 

02 

.  05 

.02 

.02 

.  0  1 

.03 

.29 

.15 

1.68 

HAZARD 

.01 

01 

.02 

.02 

.01 

.21 

.21 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.57 

HEIDELBERG    LOCK   14 

.01 

.01 

.05 

.04 

.13 

.09 

.14 

.48 

HERNDON 

.04 

.04 

HODGENVILLE    NAT   PARK 

.02 

.08 

.29 

03 

.10 

.08 

.02 

.01 

.01 

.67 

JENKINS 

.01 

09 

.01 

.09 

.06 

.08 

.18 

.18 

.01 

.04 

.75 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

.01 

,01 

.01 

LIBERTY 

// 

.04 

.01 

.01 

.08 

.08 

04 

.09 

.01 

LOGLICK  1   S 

.01 

06 

.08 

.04 

.01 

10 

.03 

.  15 

.09 

.03 

'60 

LONDON  POST  OFFICE 

.01 

.11 

.06 

.04 

.05 

01 

.33 

.21 

01 

1.07 

LOUISA   LOCK   3 

.02 

!l8 

17 

.04 

.01 

.05 

.06 

.55 

LUCAS 

.03 

.09 

.37 

.15 

.01 

.12 

12 

.09 

.02 

!07 

.03 

.15 

.01 

1.28 

MIDDLESBORO  RR   STA 

.03 

.02 

.02 

.22 

MOREHEAD    STA   TEACH   COL 

.02 

.01 

.05 

MUNFORDVILLE 

.03 

.05 

.27 

.16 

06 

.17 

.08 

03 

.03 

.01 

.04 

.05 

.13 

.04 

1.15 

OLIVE   HILL 

.01 

.01 

.06 

.01 

.01 

.08 

.18 

PIKEVILLE 

.05 

.  01 

.05 

.03 

.02 

.83 

ST  MARYS  COLLEGE 

!o9 

02 

.02 

.09 

.02 

.01 

.25 

SALYERSVILLE 

// 

.01 

.12 

.01 

.01 

19 

.08 

.01 

.02 

.07 

.74 

.09 

.01 

.01 

1.37 

i  following  Station  Index. 


Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


OCTOBER  1949 


A-  M.  Hour  ending 


S    6    7    8    9    10    11 


SOMERSET  BIWAY  DEPT 
STEARNS 
TATHAM  SPRINGS 
TOMPKINSVILLE 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


BOWLING  GREEN  WB  AP 

CORBIN  CAA 

EDMONTON 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

BODGEHVILLE  NAT  PARK 

LBCAS 

ST  MARTS  COLLEGE 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

WOLF  CREEK  DAM 


BAXTER  BAR  LAN  WATER  WKS 

BEREA  COLLEGE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CORBIN  CAA 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

GEST  LOCK  3 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

JENKINS 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 


-15th- 


.02   .04 

.01 

.01   .01 


-16th- 


.01   .04   .03 


LOGLICK  1  S 

LONDON  POST  OFFICE 

LOUISA  LOCK  3 

LODISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACB  COL 

OLIVE  BILL 

PIKEVILLE 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  BIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATBAM  SPRINGS 


ADOLPHUS  1  N 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

CORBIN  CAA 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG   POST   OFF 

GEST   LOCK   3 

BAZARD 

HEIDELBERG    LOCK    14 

HODGENVILLE    NAT   PARK 

JENKINS 

LIBERTY 

LOGLICK   1    S 

LONDON  POST   OFFICE 

LOUISA    LOCK   3 

LOUISVILLE   BOWMAN  FLD 

LUCAS 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREBEAD  STA  TEACB  COL 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  BILL 

PIKEVILLE 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  BIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATBAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

WOLF  CREEK  DAM 


-17th 


.06   .02 
.02   .01 


.05   .08   .04 


.08   .12   .04 


-20th- 


CENTRAL  CITY  1  E 
CLINTON 

FORDS  FERRY  DAM  50 
MADISONVILLE  1  SE 
OWENSBORO  DAM  46 
PADUCAH  SCS  NURSERY 
RUMSEY  LOCK  2 
UNIONTOWN  DAM  49 


.39      .05 

.07 

.04      .03 


-21st- 


.09      .20      .10 


BEREA   COLLEGE 

BOWLING   GREEN    WB    AP 

CARROLLTON    LOCK   1 

CENTRAL  CITY  1  E 

CLINTON 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 


.02      .01      .08      .11      .01 


See  reference  notei  following  Station  Index. 


n  miNi.MWKG  post  orr 

Kl    PAN    50 

FRANKLIN    WATKR    WORKS 


LEXINGTON    WB    AIRPORT 
LIBERTY 

IffilH'K     I     S 

london  post  officck 
louisville  bownan  fld 
louisville  stan  i  b  ip 
louisville  wb  city 
nadisonville  1  se 
nc  kinneysburg 
niddlesboro  rr  sta 
nillersburg 
nunfordville 
oweksboro  dan  46 
paducab  caa 
paducab  scs  nursery 
runsey  lock  2 
st  narys  college 
smithfield  4  3 
sonerset  hiway  dept 
tathan  springs 
tompkinsville 
uniontown  dan  49 
wolf  creek  dan 
woodbury  lock  4 


ADDISON  DAN  45 

ADOLPBUS  1  N 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY  1  E 

CORBIN  CAA 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDNONTON 

FLENINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAN  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  NILL 

HAZARD 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

LOUISA    LOCK  3 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

NAYSVILLE   DAN  33 

NIDDLESBORO   RR    STA 

NILLERSBURG 

NOREHEAD    STA   TEACH   COL 

NUNFORDVILLE 

OLIVE    HILL 

PADUCAH   CAA 

PADUCAH    SCS    NURSERY 

PIKEVILLE 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARYS  COLLEGE 

SALTER  SVILLE 

SNITBTIELD  4  S 

SONERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TONPKINSVILLE 

WOLF    CREEK   DAM 

WOODBURY   LOCK   4 


BENTON   1   SW 

CLINTON 

LONDON   POST    OFFICE 

NUNFORDVILLE 

PADUCAH   CAA 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

STEARNS 


BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

BENTON  1  SW 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CLINTON 

CORBIN  CAA 

DAVELLA 

EDNONTON 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

JENKINS 

LIBERTY 

LUCAS 

NIDDLESBORO  RR  STA 

PADUCAH  CAA 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

SALYERSVILLE 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 


HOURLY  PRECIPITATION 

A  M   Houi  .ndlng 


5         8 


7         8         9 


10        N         13 


.01      .05      .01 


.01      .11      .01      .12 


P  M  Hour  •odiog 


2         3         4 


.02      .02      .09 


.03      .14      .33 


.01      .05      .28 


.30      .23      .27 

.01      .04 
.23      .06      .23 


.02      .01      .01 


.01  .12 
.01  .14 
.04      .05 


.07      .08 
.01      .15 


-22d- 


-23d- 


.15      .04      .01 


■24th- 


.03      .04      .06 


.05      .04      .06 


See  reference  note*  following  Station  Index. 


Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


A.  M  Horn 

ending 

P.  M.  Hoai  ending 

1 

1 

1 

£ 

1 

2          3 

♦     |. 

6 

7 

B| 

9 

,0| 

1        12 

1 

.|. 

«|. 

6 

7         8 

9 

10 

11 

12 

TOMPKINSVILLE 
WOLF   CREEK  DAM 

.03 

.04      .05 
.02 

.05      .03 
.05      .05      . 
.02 

021 

.20 
!03 

WOODBURY   LOCK   4 

-25th- 

ADOLPHDS   1   11 

BAXTER   HARLAN   WATER   WKS 

// 

.02 

.01 

.03 
.02 

.01 

.01 

.07 

.03      .05 

.01 

.01      .02 

.03      .14      . 

Of 

.07      .05 

03 

.05 
.63 
.02 
.03 
.02 

BEREA  COLLEGE 

.  02 

BOWLING  GREEN  WB   AP 
CLINTON 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

CORBIN  CAA   6 
DAVELLA 

.05      .06 

.01 

!oi 

.02 

.02      .03 

*oi 

'.  01      .  01 

.08      .09      . 

05 

.02      ! 

.0 

.57 
.06 
.67 
.15 
.88 

FRANKLIN   WATER  WORKS 

HAZARD 

HEIDELBERG   LOCK   14 

JENKINS 

LONDON   POST   OFFICE 

LOUISA   LOCK  3 

// 
// 

.01      .04 

.01 

.01 

05 

.03 

.01 
.01 

.02 

.06      .02 

.01 
.02 

.01 
.01 

.01 
.02      .08 

67 
24 

.03      . 

01 
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.02 
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.01 

.07 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
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20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 
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MAX 

80 
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66 

66 

71 

JJ 

86 

87 

85 

86   86  | 73  I  73   67   77  ! 76  1 77  1  78   80 

82 

75 

69 

71 

56 

63 

62 

67 

65 

70 

59 

57 

73  2 

MIN 

37 

15 

56 

59 

61 

55 

59 

59 

64  |  65   50   43  ;  47   47   47  ; 56   47  !  56 

59 

60 

35 

16 

43 

32 
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76 
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89 
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84 
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60 
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66 

58 
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43 
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47 

6  2 
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46 

46 
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33 
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82 

79 
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88 
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86   87   77  ]  72   64 
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75 
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58 

63 

63 
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48 
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P.  3 

82 
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63 
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52 

50 
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63 

61 

63 

64 

64 
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55 

54 

50 
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50 

55 
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35 

37 

46 

48 

47 

36 
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78 

81 

74 

OR 

74 

81 
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86 

86 

84 

74 

70 

72 

70 
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79 

84 

80  j  75 

70 

6  3 

60 

66 

73 

67 

64 

62 

58 
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42 

40 

44 

54 

61 

61 

53 

54 

66 

54 

61 

46 

55 

55 

48 
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52 

58 
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43 

44 

37 

36 

45 

45 

49 

45 
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85 
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65 

77 

65 

75 

88   70 

65 
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66 
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62 
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62 

61 

61 
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34 
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50 
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54 
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58 

58 
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54 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

MAX 

76 

67 

65 

6  9 

76 

82 

85 

84 

84 

72 

67 

66 

70 

69 

72 

76   78 

71 

68 

S6 

59 

58 

63 

0,3 

65 

53 

69.8 

U  l  N 

40 

49 

57 

60 

62 

03 

58 

62 

62 

65 

66 

50 

43 

44 

47 

4  7 

57 

53 

48   58 

64 

45 

40 

43 

12 

34 

43 

45 

47 

50.5 

DANVILLE 

m  i 

71 

81 

83 

74 

68 

72 

80 

87 

87 

85 

B6 

86  1  73 

73 

66 

72 

64 

69 

78   78 

34 

75 

67 

70 

51 

57 

66 

72 

60 

6  0 

60 

72.8 

•.!  I  N 

37 

14 
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59 

60 

61 

63 

61 

62 
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52 

53 

51 

50 
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59 

59 
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42 

43 
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MAX 
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70 

6  8 

59 
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36 

42 
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56 

58 
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55 

54 

52 
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39 
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FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 

70 

78 

82 

70 

67 

73 

86 

85 

85 

86   73   71 

69 

74 

77 

80  !  80 

83   80 

66 

70 

53 

65 

6G 

67 

65 

68 

63 

73.9 
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62 

55 

58 

58 

60 
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52 
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58 
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64 
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57 
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KENTUCKY  -  NOVEMBER  1949 
O.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 

GENERAL  SUMMARY 

The  advent  of  November  brought  the  above  normal  temperatures  of  October  to  a  close.  The 
month  started  off  with  readings  below  normal  and  continued  cold  until  the  7th.  From  the 
7th  through  the  14th,  temperatures  were  generally  above  normal  with  the  period  of  the 
10th  through  the  12th  much  above  normal  with  near  record  maximum  temperatures.  The  in- 
terval from  the  14th  to  the  end  of  the  month  saw  little  variation  from  the  average  with 
alternating  periods  of  seasonable  and  unseasonable  readings.  However,  the  lowest  tem- 
perature for  the  month  in  most  sections  was  recorded  on  the  morning  of  the  22nd.  Scat- 
tered killing  frost  occurred  on  the  first  day  of  the  month  and  was  followed  by  a  general 
killing  frost  on  the  6th.  The  sum  total  of  all  these  variations  was  an  average  tempera- 
ture of  1.1  degrees  below  normal  for  the  state  as  a  whole  with  each  division  showing  ne- 
gative departures  from  the  mean. 

As  with  the  temperature,  above  normal  precipitation  was  reversed  in  November.  Precipi- 
tation was  generally  unequally  distributed  over  the  state  and  amounts  were  light  with 
the  greatest  total  being  recorded  in  the  northwest  and  west  central  sections  where  a- 
mounts  in  excess  of  4  inches  were  reported.  The  least  amount  of  rainfall  was  in  the  ex- 
treme north  central,  east,  and  west,  with  less  than  one  half  inch  falling  in  parts  of 
the  north  central  section.  November  was  characterized  by  unusual  thunderstorm  activity 
and  in  some  areas  hail  accompanied  these  storms.  In  many  places  these  thunderstorms  ac- 
counted for  nearly  all  the  precipitation.  The  greatest  amounts  of  rain  occurred  on  the 
13th  and  again  on  the  28th  and  29th.  The  first  snow  of  the  season  fell  throughout  most 
of  the  state  but  amounts  were  small  and  did  not  remain  on  the  ground  for  any  length 
of  time.  All  sections  reported  minus  departures  from  the  normal  with  the  state  as  awhole 
reporting  1.62  inches  below  average. 

November  weather  was  generally  favorable  for  the  maturing  and  harvesting  of  farm  crops 
and  for  farm  work  with  the  exception  of  tobacco  stripping.  The  principal  activities  dur- 
ing the  month  were  housing  of  corn,  stripping  of  tobacco,  and  completion  of  fall  seeding. 
The  condition  of  tobacco  was  mostly  good  with  stripping  taking  place  in  those  areas 
where  moisture  content  was  favorable.  By  the  end  of  the  month  about  60%  of  tobacco  was 
stripped.  In  many  sections  this  activity  was  greatly  delayed  because  of  dryness.  Mar- 
keting of  tobacco  was  increasing  towards  the  close  of  the  period.  The  housing  of  corn 
progressed  rapidly  during  the  month  and  by  the  end  of  November  most  of  the  corn  was 
housed  with  the  condition  of  the  crop  good.  Pastures  were  gradually  failing  and  stock 
feeding  was  becoming  general  and  rather  heavy  in  the  southeast.  Fall  seeding  was  mostly 
completed  and  with  favorable  weather  fall  grains  showed  good  growth.  Combining  of  soy- 
beans was  finished  throughout  the  state.  Killing  frosts  occurring  at  the  beginning  of 
the  month  caused  little  damage  due  to  the  general  completion  of  the  harvest.  Rainfall 
was  needed  in  most  areas  especially  for  tobacco  stripping.  The  development  of  crops  and 
general  farm  activity  were  near  the  seasonal  normal  at  the  end  of  the  month. 


TEMPERATURE 

The  mean  temperature  for  the  state  was  45.4°,  which  is  1.1°  below^ormal  for  the  month. 
The  monthly  mean  temperatures  ranged  from  48.5°  at  Murray  to  41.6°  at  Farmers  and  Hind- 
man.  The  highest  temperature  recorded  in  the  state  was  80°  at  Beaver  Dam,  on  the  11th, 
and  the  lowest  11°  at  Shelbyville  on  the  22nd. 

PRECIPITATION 

The  average  precipitation  for  the  state  was  1.82  inches,  which  is  1.62  inches  below  nor- 
mal for  November.  The  total  amounts  recorded  at  various  stations  ranged  from  4.10  inch- 
es at  Delphia  to  0.43  inch  at  Covington.  The  heaviest  rainfall  reported  in  any  one  day 
was  2  20  inches  at  Georgetown  on  the  28th  and  at  Flemingsburg  on  the  29th.  The  monthly 
average  of  snowfall  was  0.3  inch  or  0.2  inch  less  than  normal.  The  greatest  monthly  a- 
mount  was  5  inches  at  Benham;  the  least  a  trace  at  several  stations.  The  greatest  depth 
on  the  ground  was  1  inch  at  Benham  on  the  19th. 
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HEIDELBERG   LOCK    14             Z 

.10 

.04 

.12 

T 

T 

.18 

.13 

.39 

1.51 

HENDERSON   4    SW 

.83 

I 

.18 

1.13 

HERNDON                                        R 

1.09 

.05 

1.14 

HICKSVILLE 

.67 

.67 

HIGH  BRIDGE    LOCK   7 

.05 

.03 

.67 

34 

.02 

.19 

T 

.32 

.05 

38 

2.05 

HINDHAN   SETTLEMENT    SCB 

.22 

24 

.07 

|21 

.21 

.74 

.03 

.89 

.62 

.01 

.02 

.15 

.20 

1.26 

HOPKINSVILLE  2   E 

.05 

.30 

1  ,  20 
49 

.03 

.12 

1    D8 

.12 

.12 

1.13 
.52 

.02 

1.32 

3.00 

JACKSON 

.06 

.55 

.28 

JENKINS                                        R 

.18 

.42 

.27 

.18 

.03 

.88 

.15 

.02 

1.60 

JENKINS   WATER   WORKS 

.65 

.35 

.20 

.08 

.38 

.10 

.05 

2.71 

JEREMIAH 

.15 

.60 

.44 

.07 

.11 

.82 

1    28 

3.47 

DENE   2    N 

.09 

T 

T 

.76 

.36 

T 

.04 

.11 

T 

T 

T 

.30 

.03 

.75 

2    44 

KENTUCKY  DAM                            Z 

T 

.70 

T 

.60 

LANCASTER    ICE   PLANT 

.05 

.26 

.13 

19 

30 

.42 
.02 

.20 

.15 

.02 

.46 
,62 

.02 

.32 

59 

1.60 
2.15 

LEITCHFIELD 

T 

.56 

T 

.07 

.17 

.25 

.31 

1.36 

LEXINGTON    WB  AIRPORT        Z 

.04 

.02 

T 

.83 

.04 

.09 

.01 

T 

.27 

.11 

1.12 

2.53 

LIBERTY                                        Z 

.31 

!o2 

.38 

.05 

1.05 

2.31 

LITTLE   BICKUAN   LOCK  8      Z 

.12 

.66 

.05 

.02 

.42 

49 

1  .91 

LOCKPORT  LOCK  2 

.15 

39 

.02 

.03 

.25 

.03 

.54 

1    41 

LOCLICK    1    S                          R// 

.08 

.05 

.71 

.15 

.30 

.10 

.43 

1.82 

LOUISA    LOCK   3                          Z 

T 

T 

T 

.05 

T 

T 

.15 

T 

.50 

.05 

.30 

1.05 

LOUISVILLE    BOWMAN   FLD      R 

.03 

.02 

.02 

.09 

.01 

.20 

.06 

.33 

1.37 

.05 

'.SI 

T 

.08 

T 

T 

.14 

.09 

1.56 

LOUISVILLE    UPPER  GAGE 

.02 

.112 

.14 

.14 

.46 

.80 

LOUISVILLE    WB  CITT             R 

.02 

T 

T 

.03 

.62 

T 

.10 

T 

T 

.14 

.05 

.66 

1.62 

LOVELACEVILLE 

.83 

T 

.83 

LUCAS                                             R 

.01 

.84 

.32 

.08 

.27 

1.52 

MADISONVILLE    1   SE 

1.70 

.05 

.80 

.64 

3.19 

MAMMOTH  CAVE   PARK 

.06 

T70 

.72 

T 

:01 

T 

1.14 

.30 
.96 

.25 

1.30 

2.46 

MAYFIELD    SDBSTA 

T 

77 

.77 

MAYFIELD   2    S 

T 

79 

.06 

.85 

MAYSVILLE    DAM    33                  Z 

.09 

.45 

.03 

T 

.02 

.25 

T 

.98 

MC   KINNEYSBURG                  R// 

.02 

.13 

.84 

MIDDLESBORO 

.38 

.12 

.53 

89 

10 

2.02 

MIDDLESBORO   RR   STA              R 

.28 

.11 

.53 

.02 

.80 

.10 

08 

1.92 

.04 

!o2 

.91 

39 

.04 

2.10 

3.52 

MILLERSTOWN 

.05 

.57 

T 

.28 

1.26 

MONTICELLO 

.27 

.30 

T 

.10 

.90 

.12 

1  .85 

MOREHEAD   STA    TEACH  COL   R 

.03 

.19 

.83 

.03 

.04 

.03 

.05 

.72 

.20 

.02 

1    55 

05 

3.74 

MOUNT   STERLING 

.22 

.89 

.14 

.50 

T 

.70 

2.451 

MURRAY 

.04 

OLIVE   HILL                                 R 

.11 

.70 

"73 

.12 

.57 

.13 

1.58 

.10 

3  'to 

ONEONTA    DAM    35 

.06 

.02 

.14 

.04 

.02 

.03 

.02 

T 

.02 

.13 

T 

.27 

>5 

OWENSBORO 

T 

.50 

T 

.31 

.15 

.30 

1.26 

OWENSBORO  DAM   46                  Z 

.02 

.53 

.01 

.20 

T 

PADUCAH  CAA 

T 

.78 

.01 

T 

.79 

PADUCAH    NO    S  FIRE    STA 

.71 

T 

PAINTSVILLE 

.38 

.41 

.29 

.05 

.02 

.02 

T 

.53 

.02 

20 

1    92 

Table  3-Connnued 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

-     Day  oi  month 

| 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PINKVILLE 

.20 

.15 

.05 

.42 

.04 

.03 

.02 

.06 

.91 

.09 

.41 

2.38 

PLKASURKVILLE   2    S 

.20 

prircetoh 

.84 

33 

1.17 

RAvnnu  loci  12 

.02 

T 

.51 

.11 

.49 

.16 

RICHMOKD   B    STATE  COL 

!io 

T 

T 

.30 

.25 

.01 

.19 

I 

.52 

.07 

.61 

2.05 

RUMSET  LOCK   2                          Z 

.02 

.88 
.81 

.22 

.05 

.35 

1.32 

RUSSBLLVILLE    SSDBSTA 

.02 

.86 

.02 

.22 

.03 

1.16 

SADIEVILLE   WATER  WORKS    R 

.02 

38 

.02 

.98 

1.83 

ST   JOBS   BETHLEHEM  ACAD 

T 

80 

T 

09 

.30 

.10 

1.01 

2.30 

ST  MART 

.03 

.67 

.04 

.03 

.23 

.10 

.35 

1.45 

SALV1SA    LOCI  6 

.08 

.72 

.06 

.02 

.37 

04 

.93 

2.37 

SALYBRSVILLE                       R// 

.15 

.02 

.08 

.40 

.12 

.16 

.05 

1.29 

SCIKSCE   BILL 

T 

.30 

.03 

T 

.36 

.12 

T 

,05 

.18 

1.05 

SCOTTSVILLE 

.58 

T 

27 

.07 

.82 

SEBREE   WATER   WORKS 

T 

.07 

T 

.67 

T 

T 

T 

.08 

.10 

.17 

.07 

1.16 

SBELBTVILLE   2   W 

!io 

.48 

.01 

.05 

.15 

T 

.27 

.10 

.88 

2.04 

SHEPHERDSVILLE 

.64 

.04 

.06 

.30 

1.37 

2.47 

SMITHFIELD    4    S                       R 

.27 

.03 

.58 

.87 

.39 

.31 

.26 

1.83 

STEARNS                                         R 

.IS 

.14 

.20 

1.37 

.08 

1.84 

SUMMER    SBADE    SUBSTA 

.37 

.07 

12 

.55 

.50 

T 

.03 

.12 

.26 

.07 
.34 

T 

.83 

1.17 

2^28 

TOMPKINSVILLE                          R 

.02 

!02 

44 

.85 

1.33 

TOMPKINSVILLE  TEL  OJT 

1.03 

.06 

TURKEY  CREEK   SCBOOL 

1.23 

.08 

.69 

05 

.13 

.45 

UXIONTOWK  DAM   49                  Z 

.112 

.85 

.12 

1.10 

VALLET   VIEW  LOCK   9 

.10 

.01 

69 

T 

.12 

T 

.41 

T 

.30 

1.63 

VAHCKBURG   DAM   32 

.09 

.38 

.71 

.04 

.05 

.39 

1.36 

3.02 

.50 

.03 

.10 

.05 

.51 

1.86 

WEST    LIBERTY  WATER  WKS 

12 

10 

.10 

.01 

.06 

^35 

.16 

T 

T 

.85 

^42 

.03 

.65 

.27 

1.18 
2.14 

WILLIAMSTOWS 

.10 

.02 

'.Si 

.04 

05 

.02 

.20 

.02 

.53 

1.22 

WILLOW   LOCK    13 

.28 

T 

.21 

.47 

- 

WOLF  CREEK  DAM                       Z 

.04 

.01 

.49 

.04 

.13 

1.17 

WOODBURY   LOCK   4                     Z 

.48 

.27 

.10 

.07 

.82 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BEAVER   DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

BENHAM 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

1.0 
T 

T 
T 

T 

l.S 

T 

0.5 
T 

BOWLING   GREEN   WB   AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

CORBIN    CAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

COVINGTON   WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

0.2 

T 

T 
T 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.2 
T 

T 

1.2 
T 

T 
T 

FARMERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.4 
T 

FORDS    FERRY    DAM    50 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

HEIDELBERG    LOCK    14 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

HINDMAN    SETTLEMENT    SCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

"l 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

T 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON 

T 

0    6 

T 

T 

T 

LOUISVILLE   STAN   WB  AP 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

T 

T 

T 

MAMMOTH   CAVE    PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

MAVSVILLE   DAM   33 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

T 

0.5 

T 

T 

MURRAY 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

OWENSBORO 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

PADUCAH    CAA 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

SCOTTSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

HOURLY  PRECIPITATION 


1II4W 


A  M   II..,.,  .odlng 

P  M   ll„,  -,.,t. ..., 

I 

■I'Ja 

' 

ih. 

»H 

9 

A 

11 

12 

1 

a 

3 

4         8         8 

•1" 

■1 

10    1    11 

la 

-1st- 

BAXTER    IIAHI.AN    WATER    WKS 

III 

(1 1 

.02 

0  1 

.05 

.05 

.01 

.01 

21 

CORBIN   CAA 

6 

•              02 

I'tVI   1  1    1 

in 

.03      .01 

.06         04 

17 

HA  LIRE 

.01      .07 

II, 

.04 

.05 

11 

JENKINS 

.01 

or, 

.03 

"    RR    STA 

01       .01 

.  117         (14 

.03      .05 

in 

2H 

PIKEVI1.1.E 

.02 

.02      .07 

04 

.04 

.01 

23 

SAl.YKRSVIU.K 

.01 

.01 

STEARNS 

.01 

.01      .02 

.02      .06 

hi 

.  01 

-2 

.01 
d- 

.  15 

ADDISON    DAM    45 

// 

.01 

.03 

ADOLPHUS    I   N 

// 

.01 

BEREA   COLLEGE 

.06 

CENTRAL  CITY 

.01      .03 

Dundee  Barretts  ford  br 

.01 

.01 

EDMONTON 

03 

.02 

Fl.EMINGSBURG    POST  OFF 

.01 

.05 

OEST   LOCK    3 

.01 

01 

HALEYS   MILL 

.03 

hazard 

OS 

HODGENVILLE  NAT   PARK 

.03 

JENKINS 

01 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

.02 

02 

LIBERTY 

.01 

03 

.02 

LITTLE    HICKMAN     LOCK    8 

.02 

of 

02 

LOCLICK    1    S 

01 

07 

.08 

IOUISA    LOCK    3 

LOUISVILLE   BOWMAN   FLD 

.02 

,01 

!03 

LOUISVILLE    STAN    W   B   AP 

.03 

LOUISVILLE    WB  CITY 

.01 

.01 

MC    KINXEYSBURG 

.03 

01 

MILLERSBURG 

MOREHEAD    STA   TEACH   COL 

.02 

!03 

MUNFORDV 1 LLE 

.01 

.01 

.02 

OLIVE    HILL 

OWENSBORO   DAM  46 

.01 

SADIEVILLE    WATER    WORKS 

.03 

.01 

ST  MARYS   COLLEGE 

.02 

.01 

!o3 

SMITHFIELD    4    S 

TATHAM    SPRINGS 

.03 

.07 

TOMPKINSVILLE 

.01 

01 

.02 

-3d- 

ADOLPHUS    1    N 

// 

.01 

.01 

BAXTER    HARLAN    WATER    WKS 

.05      .05 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.23 

BEREA   COLLEGE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

CORBIN  CAA 

«           .09 

COVINGTON   W  B    AIRPORT 

6 

.02       .03 

•            .03 
.05      .06 

05 

.04 

.02      .03 

.01 

.01 

.  32 

DUNDEE    BARRETTS    FORD   BR 

.01 

.01 

FLEMINGSBURG    POST    OFF 

.03 

GEST   LOCK   3 

.01 

HALEYS    MILL 

.01 

HAZARD 

.01 

.01      .07 

.02 

.  22 

HEIDELBERG    LOCK    14 

.05 

.02       .01 

.01      .01 

.01 

JENKINS 

.06      .10 

.09      .04 

.06 

.04 

.42 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

.01      .01 

.02 

LIBERTY 

.01 

.01 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

.01 

.01 

LOGLICK    1    S 

.02 

.02 

.01 

.05 

LOUISA   LOCK   3 

.02 

.02 

.03 

02 

.  12 

LOUISVILLE    BOWMAN  FLD 

.02 

.02 

LOUISVILLE    STAN    W  B    AP 

.01 

.01 

MAYSVILLE    DAM    33 

.04 

.01      .01 

.07 

MC    KINJfEYSBUKG 

.01      .01 

MIDDLESBORO  RR    STA 

.01 

.04      .01 

.02 

.01 

.02 

MILLERSBURG 

.02 

MOREHEAD    STA    TEACH  COL 

.10 

.06 

.02      .01 

.19 

MUNFORDVILLE 

.01 

.02 

.03 

OLIVE    HILL 

«           .  11 

OWEHSBORO   DAM    46 

PIKEVILLE 

.01 

.01      .02 

.05       .03 

.03 

.05 

.01      .01 

.22 

SADIEVILLE    WATER    WORKS 

.02 

.02 

SALYERSVILLE 

.04      .01 

.02 

.01      .01 

SMITHFIELD   4    S 

.03 

.05      .01 

.03 

.01 

Ttil 

"    14 

TATHAM    SPRINGS 

.01 

.01 

TOMPKINSV'LLE 

.01 

.01 

.02 

-12th- 

ADDISON   DAM   45 

// 

.04 

18       .  14 

.36 

ADOLPHUS    1    N 

// 

BENTON    1    SW 

.06 

.01                  .02 

.80 

CENTRAL  CITY 

.12 

.42 

.90 

CLINTON 

.05 

.35      .39 

.16 

DUNDEE    BARRETTS    FORD   BR 

13      .1 

.32 

FORDS  FERRY   DAM    50 

.01      .01 

.47 

10      .01 

.74 

FRANKLIN    WATER    WORKS 

.01 

.02 

HALEYS    MILL 

.01 

2 

.21 

.43 

HERNDON 

.  11 

.04 

68      .25 

LOUISVILLE   BOWMAN  FLD 

.01 

.01 

.02 

LOUISVILLE    STAN    W   B   AP 

.02 

.05 

LOUISVILLE    WB  CITY 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 
.01 

MADISONVILLE    1    SE 

.04 

.01 

.25 

20      .14 

.64 

MILLERSBURG 

0 

.02 

0WENSBOR0    DAM   46 

.03 

32      .13 

.48 

PADUCAH  CAA 

«           »           .02 

.76 

RUMSEY    LOCK    2 

.16 

.21 

UNIONTOWN    DAM    49 

.02 

.39 

.  19 

10 

WOODBURY    LOCK   4 

01      .01 

.02 

-13th 

ADDISON  DAM  45 

// 

.  12 

.  14 

.26 

ADOLPHUS    1    N 

.07       .25 

.10 

.02 

BAXTER    HARLAN    WATER    WKS 

.02 

.03 

.02       .43 

.01 

BESTON    1    SW 

.01 

.01 

BEREA  COLLEGE 

.01       .02 

.17      .16 

.06      .02 

.45 

BOWLING   GREEK   WB    AP 

.12 

25       .  10 

01 

.48 

HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
1949 
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A  M 

Hour  ending 

P.  M   Hoar  ending 

1 

Station 

1        1 

1 

| 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7|s| 

9 

10 

U     l 

12 

l\ 

H3 

.|.|. 

,|.[. 

10        11        12 

CARROLLTON    LOCK    1 

// 

01 

.13 

.08 

.10 

.01 

.02 

.35 

CENTRAL  CITY 

ioi 

.01 

CLINTON 

.04 

.04 

CORBIN   CAA 

6 

»           .20 

.03 

COVINGTON    W    B   AIRPORT 

6 

»           .13 

DAVELLA 

.02 

.04 

.05 

.01 

.28 

DUNDEE    BARRETTS   FORD  BR 

.17 

.15 

.33 

EDMONTON 

.01 

.04 

.15 

.01 

.01 

.31 

FLEMINGSBURG    POST   OFT 

.01 

.06 

.19 

.12 

.25      .13 

.11 

.12 

.01 

.10 

1.24 

FRANKLIN    WATER    WORKS 

24 

.20 

.06 

.50 

GEST    LOCK    3 

.02 

.09 

.11 

.07 

.01 

.31 

HALEYS    HILL 

.06 

.01 

HAZARD 

.01      .08 

.21 

.08 

.01 

.11 

.01      .01 

.52 

HEIDELBERG    LOCK    14 

// 

.02 

.11      .02 

.01 

.01 

.02 

.23 

HERNDON 

.05 

.05 

HODGENV'LLE    NAT    PARK 

.15 

.08 

.03 

.62 

JENKINS 

.02 

.06 

.14      .02 

.03 

.27 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

.09 

.22 

.20 

.  16 

.10      .06 

.83 

LIBERTY 

.01 

.04 

.03      .33 

.02 

.73 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

.01 

.23 

.02 

.02 

.66 

LOGLICK    1    S 

.03 

.02 

.01 

.08 

.25 

.09 

.12 

.02 

.09 

.71 

LOUISA    LOCK    3 

.03 

.07 

.02 

.13 

LOUISVILLE   BOWMAN  FLD 

.27 

.19 

.04 

.61 

LOUISVILLE    STAN    W  B   AP 

.  17 

.  16 

.04 

.51 

LOUISVILLE    WB   CITY 

.25 

.18 

.09 

.01 

.01 

.01 

.62 

LUCAS 

.84 

.84 

MADISONVILLE    1    SE 

.02 

.02 

MAYSVILLE    DAM    33 

.01 

.01 

.26 

.07 

.10      .18 

.05 

.07 

MC    KINNEYSBURG 

// 

.03 

.07 

.08 

.10      .05 

.03 

.03 

.01 

.02 

.01 

.43 

MIDDLESBORO  RR    STA 

.08 

.03 

.21 

.20 

.53 

MILLERSBURG 

.01 

.16 

.18 

.20      .08 

09 

.01 

.06 

.91 

MOREHEAD    STA   TEACH   COL 

.07 

.14 

.10 

.20      .06 

.01 

.13 

.83 

MUNFORDVILLE 

OLIVE    HILL 

.01 

.02 

.12 

.05 

.06 

.10      .14 

.01 

.19 

.02 

.01 

OWENSBORO  DAM   46 

.09 

.01 

.03 

PIKEVILLE 

.01 

.02 

.08 

.09 

.01      .03 

.02 

RUMSEY    LOCK   2 

.07 

.04 

SADIEVILLE    WATER    WORKS 

.06 

.11 

.12 

.04      .03 

.01 

ST    MARYS   COLLEGE 

.27 

.26 

.12 

.01 

.01 

SALYERSVILLE 

// 

.02 

.07 

.08 

.07 

.02 

.01 

.01      .01 

.30 

SMITHFIELD    4    S 

STEARNS 

.10 

.07      .02 

.01 

TATHAM    SPRINGS 

.18 

.20 

.09 

.01 

.01 

.02 

.4* 
.05 
.38 
.47 

TOMPKINSVILLE 

.05 

.26 

.10 

.01 

UNIONTOWN  DAM   49 

// 

.02 

.03 

WOLF   CREEK  DAM 

.01 

.04 

.20 

.12 

.01 

WOODBURY   LOCK  4 

.29 

.10 

.07 

.01 

-15th- 

COVINGTON    W   B    AIRPORT 

6 

* 

* 

»           .01 

-16th- 

BAXTER   HARLAN    WATER    WKS 

.04 

.04 

COVINGTON    WB    AIRPORT 

6 

FLEMINGSBURG    POST   OFF 

.01 

!oi 

.04 

HODGENV1LLE    NAT    PARK 

.01      .01 

.02 
.02 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

MAYSVILLE    DAM    33 

MC    KINNEYSBURG 

.03 

MOREHEAD    STA   TEACH   COL 

OLIVE    HILL 

-17th- 

ADDISON   DAM  45 

// 

.01 

.02 

.03 
.01 
.01 

BAXTER    HARLAN    WATER    WKS 

.01 

BEREA   COLLEGE 

.05 

CARROLLTON    LOCK    1 

CORBIN   CAA 

6 

COVINGTON    W   B    AIRPORT 
DAVELLA 

6 

* 

.01 

.01                  .02 

.03 

FLEMINGSBURG    POST    OFF 

.01 

.01 

.03 
.02      .03 

HAZARD 

HEIDELBERG    LOCK    14 

'// 

.01 

.01 

.07 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

.02 

.04      .02 

!io 

JENKINS 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

.01 

.01 

!oi 

.01 

.01 

.02      .01      .02 

.09 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

LOGLICK    1    S 
LOUISVILLE    BOWMAN  FLD 

.02 

.06                  .01 

.07 

.04      .01 

.09 

LOUISVILLE    STAN    W  B    AP 

.05 

!l0 

LOUISVILLE    WB  CITY 

.01 

MAYSVILLE    DAM    33 

.01 

MC    KINNEYSBURG 

// 

MOREHEAD    STA   TEACH   COL 

.01 

* 

OLIVE    HILL 

* 

*           * 

PIKEVILLE 

.01      .01      .01 

.04 

ST    MARYS    COLLEGE 

.01      .01 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD    4    S 

-18 

h~ 

BAXTER    HARLAN    WATER    WKS 

.04 

.05 

09 

BEREA    COLLEGE 

DAVELLA 

.02 

.02 

.02 

01 

FLEMINGSBURG    POST    OFF 

.01 

GEST    LOCK    3 

f/ 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

02 
07 

HEIDELBERG    LOCK    14 

.02 

.01 

.06 

JENKINS 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02      .01 

.02 

.02 

01 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

.02 

LIBERTY 

02 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

.01 

.15 

15 

LOGLICK    1    S 

01 

LOUISVILLE    BOWMAN   FLD 

MAYSVILLE    DAM    33 

.02 

MOREHEAD    STA    TEACH  COL 

.02 

12 

OLIVE    HILL 

08 

PIKEVILLE 

.o: 

.02 

01 

SADIEVILLE    WATER    WORKS 

.02 

03 

ST    MARYS   COLLEGE 

SALYERSVILLE 

// 

.01 

.01 

.01      .02 

.02 

.01 

07 

SMITHFIELD    4    S 

* 

' 

See  reference  note.  lollowtno  Stohon  I 


HOURLY  PRECIPITATION 


BAXTER  HARl.AN  WATKR  "KS 
BOWLING  GREEN  WB  Ar 
COVINGTON  1  B  AIRPORT 


COVINGTON  W  B  AIRPORT 
FLKMINGSBURG  POST  OFF 
MOREHEAD  STA  TEACH  CCOL 
PIKEVILLE 


ADDISON  DAM  45 

ADOLPHUS  1  N 

BAXTER    HARLAN    WATER    WKS 

BEREA   COLLEGE 

BOWLING  GREEN   WB   AP 

CARROLLTON  LOCI   1 

CENTRAL   CITY 

CORBIN  CAA 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE    BARRETTS   FORD   BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAH  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HODGENVILI.E  NAT  PARK 

JENKINS 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE   HICKMAN   LOCK   8 

LOGLICK   1    S 

LOUISA   LOCK   3 

LOUISVILLE    BOWMAN   FLD 

LOUISVILLE    STAN    W   B    AP 

LOUISVILLE    WB   CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINXEYSBURG 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL 

OWENSBORO   DAM   46 

PADUCAH  CAA 

PIKEVILLE 

RUMSEY    LOCK   2 

SADIEVILLE    WATER    WORKS 

ST   MARYS   COLLEGE 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD   4    S 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN  DAM  49 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


ADDISON  DAM  45 

ADOLPHUS  1  N 

BAXTER   HARLAN   WATER    WKS 

BEREA   COLLEGE 

BOWLING   GREEN    WB    AP 

CARROLLTON    LOCK    1 

CENTRAL  CCITY 

DAVELLA 

DUNDEE   BARRETTS   FORD   BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LOUISA  LOCK  3 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE    1    SE 

MC    KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO   RR    STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD    STA   TEACH   COL 

MUNFORDVILLE 

OLIVE   HILL 

OWENSBORO  DAM  46 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARYS  COLLEGE 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 

TATHAM  SPRINGS 


nr 


-21st- 


-22d- 


-24th- 


.02      .04       .03 


-25th- 


.01       .02       .01 


.01       .01       .03 


See  reference  notes  following  Station  I 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
1949 


Table  4-Continued 

A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Houi 

endin, 

3 

Station 

| 

1 

1 

I 

1           1 

1           1 

1 

& 

1 

■]' 

4 

S    |     6 

7 

8| 

9 

10    l 

11 

12 

1      I 

2 

3 

4|s|e 

,|.|. 

10    1 

11 

12 

TOMPKINSVILLE 

«           •           .85 

.85 
.06 

UNIONTOWN    DAM   49 

// 

.02      .01 

WOLF    CREEK    DAM 

.02      .01      .02 

.02 

!o5 

WOODBURY    LOCK   4 

.01      .02      .01 

.01 

JENKINS 

-26th- 

| 

.02 

JENKINS 

.02 

.01 

.02 

MOREHEAD    STA   TEACH  COL 

.01 

-28th- 

ADDISON   DAM  45 

// 

.05 
.04 

.01 

.05 

.23 

.02 

.12 

.01 

.48 
.05 

BENTON    1    SW 

.06 
.01 

.04 

.05 

.73 

.87 

BEREA   COLLEGE 

.09 

.23 

.35 

BOWLING  GREEN   WB   AP 

.01 

.05      .02      .03 

.  01 

.01 

.16 

CARROLLTON    LOCK    1 
CENTRAL  CITY 

" 

.06      .04 

.14      .23 
.01 

.10 

.01 

.13 

.01 

.74 
.01 

CLINTON 

.02 

CORBIN  CAA 

*           .05      « 

COVINGTON   W  B   AIRPORT 

6 

.02 

.01                  .01 

.01 

.10 

DAVELLA 

1.2a 
.09 

.01 

.14      .21 

.03 

1.32 

DUNDEE    BARRETTS   FORD   BR 

.18 

.04                  .01 

.02 

1.86 

FLEMINGSBURG   POST   OFF 

.04      .02 

.02 

.08 

FORDS  FERRY  DAM   50 
GEST   LOCK   3 

.01 

.01 

.04 
.01 
.13 
.01 

.01 

.05      .15 

.22 

.05 

.03 

.04 

.01 
.10 

.58 
.  15 

HAZARD 

// 

.02 

.01 

.03 

.18 

HEIDELBERG   LOCK   14 

.01                  .01 

.01 
.01 

.01 

.01 

.20 

HODGENVILLE    NAT   PARK 

.01 

1  45 

.  35      '.  03 

.01 

.02 

1.12 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

1.10 

LIBERTY 

// 

*           .30 

.13 

!03 

.46 

LITTLE   HICKMAN    LOCK    8 

.13 

.25 

.02 

.43 

LOGLICK    1    S 

.05 

.01 

.21 

LOUISA    LOCK    3 
LOUISVILLE    BOWMAN   FLD 

.01 
.03 
.05 

.01 

.16 

.24 
.39 

.08      !o2 
.11      .02 

.01 

.02 
.02 

.02 
.  11 

.09 

.33 
.63 

LOUISVILLE    STAN   W   B   AP 

.01 

.01 

.07 

.66 

LOUISVILLE   WB  CITY 

!  40      '.  38 

.17 

.27 

LUCAS 

.65 

1.43 

MADISONVILLE    1    SE 

// 
// 

.04 

.23      .27 

.16      .13      .01 

.92 

MAYSVILLE    DAM    33 

.11 

.28      .18 

.08 

.10 

.84 

MC    KINNEYSBURG 

.06 

.  35 

.35      .04 

.20 

2.10 

MILLERSBURG 

^06 

!32      !25 

.07      .03 

.01 

.01 

.17      .44 

1.55 

MOREHEAD    STA   TEACH   COL 

.18 

.01 

.06 

.25 

MUNFORDVILLE 

.03 

.24      .11 

.06 

.07      .18 

1.58 

OLIVE    HILL 

.03 

.04      .01 

.07 

.10 

.33 

OWENSBORO    DAM    46 

.02      .01 

.05 

.08 

PIKEVILLE 

.04 

.04      .03 

.30 

.41 

RUMSEY    LOCK   2 

.03 

.10      .19 

.12      .02 

.02      .C 

.98 

SADIEVILLE    WATER    WORKS 

.15 

.35 

ST    MARYS   COLLEGE 

.03      .10 

.01      .01 

.01 

.16 

SALYERSVILLE 

// 

.02 

.01 

.06      .01 

.01 

.07 

.58 

SMITHT'ELD    4    S 

.08 

.08 

STEARNS 
TATHAM    SPRINGS 

.01      .43 

.18 

.18 

.02      .01 

.09 

.83 
.09 

UNIONTOWN    DAM   49 

// 

.07 
.10 

.03 

.10 

WOLF    CREEK   DAM 

.05 

.16 

WOODBURY   LOCK  4 

-29th- 

BAXTER   HARLAN    WATER   WKS 

.02      .09      .04 

!oi 

BEREA   CCOLLEGE 

.01 

CORBIN  CAA 

6 

COVINGTON  W  B   AIRPORT 

6 

«           .01 

DAVELLA 

.05 

.02 

02 

EDMONTON 

02 

FLEMINGSBURG    POST    OFF 

// 

.02 

.36      .09 

45 
34 

HEIDELBERG   LOCK   14 

// 

60 

JENKINS 

.21      .44      .49  |                .4b 

10 

LOUISA   LOCK   3 

.06      .04 

08 

MIDDLESBORO   RR    STA 

05 

MOREHEAD    STA   TEACH    COL 

.05 

10 

OLIVE    HILL 

.  10 

20 

PIKEVILLE 

.13      .02      .05 

05 

SALYERSVILLE 

" 

... 

DAILY  TEMPERATURES 


ANCHORAGE 

ASHLAND   DAM    29 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 
BURGIN  DIX  DAM 
CAMPBELLSVILLE 
CORBIN  CAA 
COVINGTON  WB  AIRPORT 


65  !  45   55  ,  53   58   68 


MIN   25  ,  35   35 


MAX  57  68  50 
MIN  '  26  35  35 
MAX  '54   53   60 


12       13 

78      67 


14  |  15      16      17  I   18  I  19 


53  !   50  .   56  I  67  j   69  I   70  ;  76 


35  !   29      34      31      31      29 
65      60      56      54      42  [  42 


36   36  I  26   29 


46   48   31   27   28 
71   65   64   59  i  59 


32  '  35   38  '  49   56   53   46   37   34  •   24   37   29   27 


35   35  I  25  i  25   29   33 
64   52  '  44  ,  59  ;  60  j  47 


45  60 
23  |  24 
55  !  65 


73  I  72   69   65 


60  i  55   35   40 


38  ,  58   64  ,  40 


36  I  42  i  40  ;  50 


32   35   41   33   29  ]  25   25   31  j  29  ,  30 


75  ;  62   55   51 


56   60   40   40   55   55   41 


MAX  |  54   64 


62   52  !  57   67 


61   59   55  I  54 


45  :  61   65  !  45  :  42   57 


39   27   30   27  i  25  !  33  |  32  l  34  I  42  '  51   46   44 


77   66   60  |  55 


27  28  |  29  30  31 


37  !  26   33  ;  36   31 


34  I  34   26   35 


74   76   76   60 


23   28  I  32  '.   32  I  33   46   49   50 


54   64   46   57   48 


29   26   22   26   30   27   31 


49   32   29   23 


58   41   50   47   53   64 


JIN   27   38 


26   31   26   27   39   24 
54   50   40   58  I  62   58   42 
28   34   32   30   45   28   17 

58   53   43   45  !  57   63   40  .42  54  52  35  45  51 

24   26   30   27  |  30   29   17  20  28  i  32  23  28  35 

*1   41   38   56  i  64   45   41  56  57  43  44  55  65 

23  29  39  31  30  32  30 

36  50  50  37  35  39  61 

19  30  34  28  26  33  33 


32  31 
40   41 

33  33 


DAILY  TEMPERATURES 


r.i.i.  s  Coatlnuad 


KOVr.HIIIII     IIMU 


B 

9 

in 

67 

/'.! 

37 

39 

12 

68 

B7 

7.! 

17 

■■• 

26 

70 

/  1 

78 

46 

u 

(9 

69 

71 

II 

31 

M 

70 

71 

m 

30 

31 

09 
40 

35 

76 
S3 

ii      i.'      n     i.i      IB      u.     17 


FORDS    FKKJiY    1M«    50 
FRANKFORT   LOCI    4 


ORKKNVILLE      2   W 
HEADQUARTERS 
HEIDELBERG    LOCK    14 


BINDMAN   SETTLEMENT    SCH 

BOPKINSVILLE      2   E 
IRVING TON 
LKITCHFIELD 
LKXIKCTON  WB  AIRPORT 
LOUISVILLE   STAH  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 
LOVE  LACEV  ILLS 
MADISONVILLE      l   SE 
MAMMOTH  CAVE   PARK 


75      77      77 


74      78      55      58 


36      30      33      30      29      40 


62      40      60      50 


54      39      37 


39      55      55      37 

18      25      31       27       27       25       28 


42      43      59      61 
33      36      23      21      33      33 


54      42      42      60      62      39 


53      62      48      51 


MIX      29      34 


49      54      66      67      69 
33      24      34  >     in      39 


48  35  31  24  25 

65  58  55  55  46 

51  36  32  25  37 

62  56  51  51  41 


33   2B   22   21 

58   64   41   42   55   S3 

32   28   19   20   34   33 


SO   43   58   60 


55   59   53   37   52   53   43 


57   S8   40   42   44   « r. 


37   33   29   30   31   31   32   29   18 


27   39   41   42 
37   40   63   63 


65   58 :  55   53 


49   55   55   59   59 


25   37  I  32   31   29 


UN   38   29   30   33 


«»:  27   35   31   30   32 


63   55   61   56 


27  J  38   42   42   51 

46   52   63|  65   69 
21   24   25   25   22 


30   37  40 

75  77 

58  '  55 

70  73 


28   25   30 


49   37   34 


43   58   64   54   41   56   58   53   42   52   64   64 
31   29   38   28   29   22   28   35   31   30   31   43 


34  40  32  24  34  38  40 
37  53  561  35!  50  55  65 
20   27   33   31   28   26   31 


61   63  45  41 

28   39  32  IK 

55  62  40 

27  28  28 


55   50,  50 


36   32   25   28   26   25 
57   55   54   44   48   59 


58  1  68   69  1  71   75   77   76   63 

24   35   39 1  40;  50   59   55   46 i  39   33   27   34   30   29   42 

55   66   67 1  69   74   75:  75   70   57   53!  53   47   43   60   62 


40   43   42   51   56   58   72 


56  57   44   45   49   66   66   58 
30   40   33   28   35   36   36   32 1 

57  57   50   45   50   67   66   55 


HIM;  30   36   33   29   32   27   35   35   38;  48   54   50   50 
MAX   53   60  i  40   54   49!  54   64   66   69:  73   75   74 


34   29   27   43   30   18   29   38   32   29   35   35   39  I  34 
56   51   51   40   38   56   58   36   39   52   51   39   38   44   64   60   53 


45   52   53   47   36,  32   28   32   29 


30   26   33   32   40   33 1 


70'  71   75   77   77 


54   52   53 


59   59   38 


55   56   39 


MIN   30   40   31 

MAX   53   62   41 


30   26   40!  43 


55   48   56]  67 
36'  35   32   42 | 


HATFIELD   2  S 
MATSVILLE  DAM  33 


PADUCAH  CAA 

PADUCAH  NO  5  FIRE  STA 

PRINCETON 

RICHMOND   TEACHERS  COL 


ST    JOHN    BETHLEHEM   ACAD 
SCIENCE   HILL 
8COTTSVILLE 
SHELBTVILLB      2   W 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 
WILLIAMSBURG 
WILLIAMSTOWN 
WOLF   CREEK   DAM 


MIN  23  33  36  27  32 [ 

MAX  46  55  65  65  64 

MIN  26  1  29  32  27  31 

MAX  55  64  58  62,  59 

MIN  29  I  38  1  33  26 

MAX  I  57  67  60 


55  68  54 
22  33  32 
52!    53      63 


MAX |  50  60  56  53  50 
40  33  37  27  39 
53   61 I  57'  52,  51 


58   66   67 


39   53,  59   S3   48   44,  35   31   34   34!  33,  38   29   22   33   38   30   25   35,  35   44   37 


58   53   51 


51   43 

34   33 

57  J  53! 


39  39   54   55 


44   62   62   54 


34 I  32 1  39:  30   25   34   38   31   26   37.  37   47 


53   64   67   63   44 
25   25 1  33   30   17 


58  63  i  60  55  57  73  70  62 
30  35  33  20  30  42  33  36 
43   60 '  60   36   50   49   70   65 


56  55  1  51  34!  30!  24 i 

69  72   76  75  I  78  55  57 
38   46   53  55  S3  37  33   28   35   26   26   33   28   19   21   35   31   21   24   36   37   38 

70  74   76  76  72 


56   54 !  53   39   33 


69   73   76 


70 

62 

58 

56 

65 

60 

56 

58 

48 

37 

34 

25 

78 

64 

56 

51 

50 

40 

32 

32 

36   29   25   35   27   16 

52;  42   59   67   60   42   54   57 


69  58  43  60  60 

39  29  16  28  40 

55  58  38  40  54 

49  32  26 1  23  29 


55   62   53   45   53   67   67 ,  60 
30   42   32   31   39   35   39;  37 


53 

64 

24 

25 

4  2 

34 

34 

69!  73   74   66   62   59   57!  52   40;  52   69   63 


34   30   30 
51   43   61 


55.9 
33.9 
B5.7 
27.5 


58.9 
32.2 
59.1 
35.7 
I  S4.9 
;  28.3 


54.8 
38.8 
62.7 


62.3 
33.5 
54.6 
33.5 
57.8 


29!  36   41 


48   36   30   24;  35   33   24   37   30   28   23 


65   67   70   74!  74   77,  71 i  58   54'  52,  50 


28]  37   41   38 

56 1  67 I  60   61 ]  69   70   74 


25!  36   34   27.  32 


49   56   65:  47   63 
25   30 1  32   29 ;  29 
MAX!  56   65   49   67 


MAX   57   67 


58  50  66,  58  60 
26  30  25  33.  23 
51   54 I  62!  40   551  49 


24   30   32   35 


33   36   37 


43   54;  50 


631  59   59   52   49   65   70   57 '  45   61 


51   34   33   25! 


26   25   37   35   17   31 


72 I  77|  79   77   53!  58   54!  55   45   451  61   61 


43   50   53   50 
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WEATHER  SUMMARY 


December  was  a  warm,  moist   month  with   farm  activities  near  the 
outdoor  tasks  which  were  hampered  by  wet  grounds. 


seasonal  normal  except  for 


The  below  normal  average  of  November  was  reversed  during  this  month.  Daily  mean  temperatures 
were  generally  higher  than  the  average  except  for  the  period  of  the  13th  through  the  16th 
and  again  on  the  23rd.  Exceptionally  warm  days  occurred  on  the  periods  of  the  10th  through 
the  12th,  18th  through  the  22nd, and  from  the  25th  to  the  end  of  the  month.  The  highest  daily 
temperature  for  the  month  was  reported  generally  either  on  the  20th,  21st,  or  22nd  with  the 
lowest  reading  either  on  the  15th  or  16th. Each  section  of  the  state  had  plus  departures  from 
the  normal. The  overall  result  of  the  variations  in  temperature  was  an  average  of  3.1  degrees 
above  the  normal  making  it  one  of  the  warmest  Decembers  on  record. 

As  with  the  temperature, precipitation  was  well  above  the  normal.  Precipitation  again  was  un- 
equally distributed  over  the  state. Amounts  were  generally  light  to  moderate  over  most  of  the 
area  with  the  extremities  in  the  north,  east, and  west  receiving  the  smallest  amounts  and  the 
center  reporting  some  heavy  falls.  Less  than  three  inches  of  rain  was  reported  in  parts  of 
Letcher  County  while  more  than  eleven  inches  was  recorded  in  Hardin  County.  Rain  was  spread 
out  through  the  month,  not  being  concentrated  in  any  one  period.  However,  the  greatest  falls 
in  any  one  day  occurred  generally  either  on  the  11th,  12th,  or  13th.  Snow  was  reported  in 
various  areas  but  amounts  were  light  and  did  not  remain  on  the  ground  for  any  length  of 
time.  All  sections  reported  plus  departures  from  the  normal  with  the  state  as  a  whole  re- 
porting 1.90  inches  above  normal,  making  this  the  sixth  wettest  December  on  record. 

December  weather  was  generally  favorable  for  development  of  crops  but  not  favorable  for 
general  outdoor  chores.  The  principal  activity  was  stripping  and  marketing  of  tobacco. 
Stripping  was  delayed  in  most  sections  of  the  state  during  the  first  two  weeks  by  the  end 
of  the  month  excellent  progress  was  made  in  this  activity.  Marketing  of  tobacco  was  well  ad- 
vanced by  the  end  of  the  period  and  the  bulk  of  burley  was  either  marketed  or  ready  for 
sale.  The  harvesting  of  corn  was  completed  during  December.  Fall  sown  grains  and  grasses 
continued  near  the  average  condition. Moisture  was  ample  throughout  the  state  and  stock  feed- 
ing was  heavy  during  the  whole  month. 

Considerable  flooding  of  lowlands  occurred  during  the  month  especially  in  the  south  central 
portion.  Heavy  rainfall  in  parts  of  the  state  resulted  in  flood  stages  in  various  areas. 
Crests  all  along  the  Green  and  Barren  Rivers  ranged  from  eight  to  thirteen  feet  above  flood 
stages.  These  stages  occurred  generally  from  the  12th  through  the  22nd.  The  Rolling  Fork 
River  of  the  Salt  River  also  was  above  flood  stage  from  the  13th  to  the  17th,  causing  some 
damage  in  the  vicinity  of  Boston.  However,  damage  was  not  excessive  in  any  section  of 
Kentucky.  WS 
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through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  am 

work,   and  since   1947  the   Bureau  of  Reclamation   has  transferred  about 
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4.84 

1.10 

1.4 

5 

2 

LOUISVILLE  WB  CITY 

41 

6 

4.0 

70 

16 

15 

17 

4.77 

44 

12 

5 

2 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

42 

2 

7.0 

20 

16 

20 

9.55 

5i93 

88 

12 

6 

4 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

39 

0 

3.3 

23 

8.62 

4.52 

4 

SCIENCE  HILL 

42 

3 

5.3 

67 

13 

16 

4.93 

1.07 

24 

.4 

7 

1 

SCOTTSVILLE 

43 

3 

69 

11 

17 

7.06 

2 

12 

10 

7 

SHELBYVILLE   2  W 

39 

0 

3.5 

69 

16 

6.27 

2.42 

64 

12 

10 

12 

6 

2 

WILLIAMSTOWN 

37 

2.8 

66 

21 

3.87 

.50 

15 

13 

.5 

5 

WOLF  CREEK  DAM 

43 

o 

70 

21+ 

14 

16 

21 

5.31 

1 

32 

11 

10 

5 

1 

DIVISION 

40.8 

4.1 

6.48 

2.85 

.4 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

39.  OM 

1.2 

73 

22 

16+ 

22 

4.69 

1.52 

2.09 

13 

1 

10 

15 

5 

j 

BENHAM 

40 

3 

67 

21 

24 

23 

4.15 

77 

13 

1.5 

T 

23 

2 

BEREA  COLLEGE 

41 

5 

3.7 

66 

20 

16 

21 

5.44 

1.32 

20 

13 

10 

6 

3 

CORBIN  CAA 

40 

6 

68 

12 

16 

23 

5.40 

07 

18 

T 

12 

6 

FARMERS 

36 

7 

0.2 

69 

21  + 

16 

25 

1.01 

32 

13 

T 

10 

10 

HEADQUARTERS 

40 

0 

65 

20 

15 

42 

T 

HEIDELBERG  LOCK  14 

41 

1 

4.1 

68 

21 

16 

20 

.55 

9 

5 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

37 

68 

13 

16+ 

25 

3.21 

95 

23 

9 

6 

MAYSVILLE  DAM  33 

9 

2.6 

68 

17 

25 

5.12 

1.60 

93 

13 

1.5 

2 

10 

MIDDLESBORO 

42 

9 

3.7 

63 

13+ 

16+ 

18 

5.27 

.30 

96 

12 

9 

6 

MOUNT  STERLING 

7 

6.3 

67 

20+ 

16 

20 

4.89 

.95 

43 

T 

12 

6 

2 

PIKEVILLE 

42 

4.6 

71 

21 

16 

19 

3.78 

.31 

17 

13 

13 

6 

RICHMOND  TEACHERS  COL 

39 

6 

1.3 

67 

21 

16 

22 

6.25 

2.44 

2 

03 

13 

1.0 

12 

6 

WILLIAMSBURG 

42 

3 

3.0 

67 

12 

16 

19 

3.95 

.14 

1 

63 

12 

T 

T 

23 

9 

5 

1 

DIVISION 

40 

3 

3.1 

4.82 

1.06 

.5 

STATE 

(0 

0 

3.1 

5.70 

1.90 

.3 

DELAYED  DATA 

JULY  1949 

EASTERN  DIVISION 
B1NKAM 

78.2 

9.03 

1.44 

18 

T 

18 

11 

4 

WESTERN  DIVISION 

MAYFIELD  2  S 
PIKEVILLE 

78.8 
80.0 

2^4 

93 
98 

1  + 

64 

61 

17+ 

31 

22 

3.29 
3.79 

-  0.59 

-  0.81 

.91 

1.19 

16 

11 

5 
6 

1 

OCTOBER  1949 

CF.NTRAI  DIVISION 

GREENSBURG 

61.7 

4.3 

88 

9 

34 

27+ 

3.75 

+  0.86 

.60 

6 

12 

7 

WESTERN  DIVISION 

PIKEVILLE 

64.3 

-  4.4 

90 

9+ 

39 

27 

2 

4.06 

1.37 

.95 

30 

13 

5 

NOVEMBER  1949 

WESTERN  DIVISION 

PIKEVILLE 

45.8 

-  1.3 

83 

12 

22 

23 

0 

0 

1  .88 

-  0.90 

.51 

24 

11 

4 

i  following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


13       3       4 


6       7       8       9      10       II      13      M      14 


16      17      18      19     20 


22      23     24      2S     28      27     28      24 


■11   DU 


BKTON 

rirh  COI  UtU 

■  III    WATER   WORKS 

•0STOK   II    S« 

MIttKG  CRKKN 

BOILIKO  CRIIN  SUBSTA 
BOWLING  OUSH  WB  AP 
BMRT  DAM    36 

r.ROWVM  11.1.K    LOCK   6 


4.47 

a. as  : 


CADIZ    LOCI    K 

IMLUVII  i  I 
CARROLLTON  LOCK 
CIRML  CITY 


COLIMBIA    LW  COLLEGE 


ILIZABETBTOWN 
FAUOUTH 
riRMERS 
rLERIKOSBURG 

FLMINGSBURG   POST   OFT 
FORD   LOCK    10 
FORDS   FERRY   DAB    50 
FRAKKTORT    LOCK   4 
FRANKLIN   HATER    WORKS 


LEXINGTON    WB   AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE   BICMAM   LOCK   8 


LOUISVILLE    STA 

LOOISVILLE    WB 
LOVELACE  V I LLE 


lAYSVILLE 


HIDDLESBORO 
HIDDLESBORO 
HIDWAY  2    S 


5.55 
6.23 


HOUNT 


Table  3-Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

l 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10      11      12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

23 

29 

30      31 

HUN70RDVILLE                            Z 

.12 

Ji.20  3.se 

2.52 

81 

17 

17 

.03 

18 

.02 

9.00 

.08 

.07    1.97|2.00 

.37 

T 

!45 

T 

!31 

.76 

6.24 

ns 

.13 

.02 

.78 

.65   2.02 

.32 

.65 

.09 

.19 

.29 

5.37 

.13 

.34 

4.37 

.32 

1.22 

7.05 

ONEONTA    DAM    3  5 

.02 

T 

.03 

.05 

T 

T 

.IS 

.58 

.23 

1.16 

.65 

.02 

T 

T 

T 

.53 

T 

3.42 

OWENSBORO 

.15 

.14 

.90 

1.49 

.73 

.60 

.57 

.33 

.80 

.52 

6   23 

OWENSBORO   DAM   46                  Z 

.15 

!l9 

.60 

1.15 

1.35 

.59 

.57 

.36 

.90 

PADUCAH  CAA 

T 

.23 

.19 

T 

.46 

1  .19 

.35 

.64 

.27 

T 

.20 

'33 

.92 

s!  09 

PADDCAH    NO    5    FIRE    STA 

.25 

.17 

.10 

.85 

.68 

.50 

.75 

.50 

.49 

!l9 

5.08 

PADUCAH   SCS   NURSERY           R 

.15 

,52 

1.03 

.43 

.38 

.40 

.10 

.28 

'.as 

.02 

PAINTSVILLE 

.03 

T 

T 

.42 

.93 

,95 

1.04 

.15 

.03 

.58 

.43 

.02 

.31 

.06 

4.95 

PIKEVILLE                                   Z 

.03 

1.17 

.35 

.07 

.39 

.50 

3.78 

?  I. '.TWILLS 

.OS 

.14 

.50 

.74 

.03 

pujasureville  2  s 

2.90 

2.  11 

.30 

PRINCETON 

.37 

.42 

2.01 

.22 

.36 

.40 

.30 

1.02 

1.28 

6.38 

RAVENNA    LOCK    12 

T 

.07 

.10 

.IS 
.15 

.80 

1%2 

2.12 
.64 

1.73 

2  .  03 

.60 

'21 

.07 

.28 

T 

.06 

.16 
.26 

.15 

HI 

RUMSEY   LOCK   2                         Z 

1.48 

.78 

.68 

!0! 

!35 

.36 

.80 

RUSSELLVILLE 

2.79 

.18 

.46 

RUSSELLVILLE   SUBSTA 

.10 

.15 

.02   2.35 

1.96 

2.75 

.62 

T 

.26 

8.40 

SADIEVILLE   WATER   WORKS   R 

.05 

.14 

.08 

.51       .61 

2.37 

.08 

1.03 

.04 

.25 

.08 

5.44 

ST   JOHN   BETHLEHEM  ACAD 

.19 

.26 

.60 

1  .40 

1.83 

T 

.16 

T 

.37 

8.62 

.05 

.50 

.33 

3!  73 

!71 

.13 

.18 

.34 

.05 

.19 

55 

!99 

1.97 

1.01 

.06 

.57 

s'o9 

SALYERSVILLE                       R// 

09 

.04 

.09 

1.06 

.82 

.88 

!75 

.35 

!05 

.29 

'.2b 

.10 

SCIENCE   BILL 

.03 

.02 

.50 

1.24 

.59 

.92! 

.88 

.36 

T 

.08 

.31 

4.93 

!07 

.41|  1.741  2.36 

.79 

.30 

7.06 

SEBREE   WATER   WORKS 

T 

!l7 

.10 

.02 

.62i  1.11 

!os 

T 

.67 

T 

'.*0 

T 

.02 

5.32 

SHELBYYILLE   2   W 

.01 

.08 

T 

.20 

.46      .84 

1  "61 

1.57, 

.81 

.09 

T 

.02 

6.27 

SHEPHERDSVILLE 

.10 

.30 

.47      .82 

2  .  06 

1.66! 

.66 

.06 

.16 

.03 

!34 

6.66 

SMITBTIELD   4    S                       R 

.07 

.10 

.761     • 

3.32 

.05      .68 

.13 

.38 

.04 

5.53 

.02 

.10 

.05 

.13 

.621  1.12 

.33i 

.09      .66 

.50 

.07 

'.2( 

5.07 

.09 

.91 

.98 

2.0l! 

.87 

.13 

.07 

.37 

.68 

.72 

.06      .74 

.72 

.09 

4i45 

SUMMER   SHADE   SUBSTA 

.08 

.03 

.15 

1  .25 

1.61 

1.33      .07 

.56 

T 

.34 

T 

'.6b 

.07 

TATHAM   SPRINGS                       R 

.10 

.15 

.12 

1.04 

1  .20 

3.68 

.12! 

.22 

.97 

.08 

.23 

.20 

8.11 

.09 

.20 

.42 

.65 

1.87 

1.51 

.70 

.10 

.14 

.30 

5!98 

.09 

.06 

.49 

3.71 

.35 

.36 

.54 

.52 

.07 

6.47 

.07 

.18 

.09 

.90 

6.22 

TURKEY  CREEK   SCHOOL 

.20 

.19 

!l5 

2^50 

•65i 

.53 

.47 

.63 

5.32 

TYRONE   LOCK   5 

06 

.13 

.37 

.72   2.10 

2.301     .04 

.98 

n 

.05 

.06 

T 

.46 

7.41 

PS   DAM   49                  Z 

.08 

.03 

.64 

1.16    1.05 

.54 

T 

.37      .38 

5.03 

VANCEBURCEDAM°32    * 

!o; 

.05 

.02 

.17 

.31 

•        2.78 
.641     .51 

2.051 

1.8S 

!41 

.02 

.09 
.10 

T 

.57      .03 

.56      .08 

6.48 
4.97 

WAYNESBURG   6   E 

T 

.03 

!l6 

.39      .77      .95 

.82      .61 

1.55     T 

.75      .12 

.05 

.33 

.38 

.08 

5.56 

WEST   LIBERTY   WATER   WKS 

T 

.32 

1.70 

.25 

.25 

.02 

.10      .23 

.08 

T 

. 

WILLIAMSBURG 

T 

.30      .43    1.63 

.21 

.47 

.74 

T 

.04 

.03 

3.95 

WILLIABSTOWN 

.02 

.05 

.041      .69 

1.15] 

.75      .07 

.02 

.04 

.30 

WILLOW    LOCK   13 

T 

.08 

.66!      .78 

1  !o9 

1.54 

.12      .29 

.30 

.18      .19     T 

5.23 

WOLF   CREEK   DAM                       Z 

.11 

.07 

.20   1.32 
.18;    1.66 

.99 

.97 

.31 

.20 

.17 

5.31 

WOODBURY   LOCK   4                    Z 

.26 

T 

2.72 

2.061 

.50      .03 

.15 

.18J 

7.88 

DELAYED  DATA 


JUNE    1949 

CENTRAL   CITY  WTR  WKS 

.36 

1.03 

1.58 

13 

.20 

,28 

.16 

.43 

.33 

.14 

.73 

.17 

.05 

5.59 

GRAYSON 

.08 

.08 

.12 

.01 

2^5 

.51 

.45 

T 

.03 

T 

1.15 

.Ul 

1 

2.61 

.70 

.34 

.09 

.02 

.48 

2.16 

SADIEVILLE   WATER   WORKS 

1.90 

.15 

.05 

.21 

1    2;, 

.70 

.03 

" 

" 

" 

.06 

.13 

T 

.89 

.54 

,    „ 

30 

1.06 

.12 

21 

30 

85 

36 

1.00 

1    44 

.08 

.06 

04 

.36 

9.03 

CENTRAL    CITY    WTR    WKS 

,49 

.23 

1  .  15 

.58 

.56 

.02 

.36 

.20 

2.05 

KEENE    2    N 

.10 

1.50 

.30 

.60 

T 

.35 

.10 

1.02 

MAYFIELD   2   S 

,42 

.76 

.06 

.91 

.45 

.04 

.09 

30 

.06 

.09 

.05 

PIKEVILLE 

.04 

T 

.09 

.13 

.15 

.36 

.05 

.62 

1.19 

.36 

.31 

.08 

T 

.07 

T 

T 

.31 

.UJ 

3.79 

BARBOURVILLE    WATER    WKS 

.24 

20 

.47 

68 

5   17 

10 

24 

.17 

.13 

.16 

CENTRAL    CITY    WTR   WKS 

- 

" 

SEPTEMBER    1949 

BARBOURVILLE    WATER    WKS 

12 

93 

.09 

.56 

.14 

.06 

1.90 

CENTRAL   CITY   WTR   WKS 

.14 

.02 

.30 

COVINGTON   WB   AIRPORT 

.31 

.01 

T 

.01 

.14 

T 

.06 

.12 

.02 

DELPHI 

.10 

1.31 

.20 

PADUCAH   NO   5   FIRE   STA 

T 

T 

2   05 

.55 

.02 

.43 

1.12 

.10 

T 

.05 

4.32 

OCTOBER    1949 

BARBOURVILLE   WATER  WKS 

27 

.05 

.32 

.02 

.34 

.06 

.14 

.08 

.75 

.50 

.98 

.10 

3.61 

CONSTAHTINE 

.04 

.34 

.43 

20 

.21 

.25 

.15 

.37 

.02 

.12 

.05 

DUNNVILLE 

.66 

.30 

.75 

GRAUT   DAM   38 

.50 

.96 

10 

.08 

T 

.41 

.14 

GREENSBURG 

.45 

60 

.15 

.50 

.15 

.45 

.35 

.10 

PIKEVILLE 

.01 

.03 

.19 

.01 

.36 

.27 

.05 

.04 

.11 

.63 

.76 

.95 

NOVEMBER    1949 

BARBOURVILLE    WATER    WKS 

.14 

.02 

.  16 

.05 

.51 

.39 

.05 

.02 

.02 

.02 

.96 

.07 
.48 

.03 

1    39 

:Z 

1.74 

LONDON    POST    OFFICE 

.08 

-        1 

.55 

.75  | 

PADUCAH    SCS    NURSERY 

.22 

.25 

T 

.51 

.07 

SOMERSET   HIWAY  DEPT 

.06 

.05 

.01 

.29 

.05 

41 

.10 

L_0JL9!S 

CORRECTIONS 


Burgln  Dix  Dan, 

In  total. 

Woll  Creek  Dam, 


Paducah  TVA,  del 


through  September,  1949 


should  be  Ma7fle 


HOURLY  PRECIPITATION 


OB    im« 


A 

A   Hour  ending 

P    M    Houi  •ndlnu 

SuUoa 

1 

» 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

a 

10 

»|» 

'1' 

3 

4 

8 

0 

7 

8 

<< 

to 

11 

12 

I 

-1st- 

UX  INC  TON    WB    AIRPORT 

.01 

.01 

-3d- 

SOMERSET    HI  WAY    DKPT 

-4 

h- 

.02 

.02 

lODISOM   DAM   45 

// 

.01 

.06 

.06 

.01 

lt 

SIN 

.04 

.01 

BARBOURVILLK   WATER   WHS 

.03 

.02 

.01 

.01 

BKNTON    I    SW 

.01      .02 

.  13 

.15 

.07 

.12 
.01 

BOWLING  GREEN   WB   AP 

.01 

.06 

.05 

CARROLl.TON   LOCK    1 

.01 

CENTRAL  CITY 

.02 

.05 

.10 

.02 

.02 

.01 

CLINTON 

.01      .06 

,01 

.12 

06 

30 
.02 

CONSTANTINO 

.01 

.01 

CORBIN  CAA 

6 

.02 

«           .09 

DAVT.L1.A 

.04 

.01 

.05 

DUNDEE    BARRETTS   FORD   BR 

.01 

.09 

.12 

.05 

.03 

EDMONTON 

.01 

.05 

.04 

!io 

FLEMINGSBURG   POST  OFF 

.01      .01 

.02 
.16 
.07 

FORDS  FERRY  DAM  50 

.01      .01 

.07 

.07 

FRANKLIN    WATER    WORKS 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.01 

HAZARD 

// 

.01 

.02 

.01 

04 

HEIDELBERG    LOCK    14 

// 

.01 

.03 

.03 

.02 

.10 

HF.RNDON 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.10 
.12 
.01 
.28 
.OS 
.07 
.07 

HODGENVILLE    NAT   PARK 

.08 

02 

.01 

JENKINS 

KENTUCKY  DAM 

.02 

.08 

.03 

.01 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

.02 

LIBERTY 

// 

!oi 

.01 

.01 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

// 

!o6 

LOSLICK   1   S 

03 

LONDON  POST  OFFICE 

LOUISA   LOCK   3 

.03 

.02 

.05 

LOUISVILLE    BOWMAN   FLD 

.03 

.02 

.05 
.05 
.05 

LOUISVILLE    STAN    W   B    AP 

.01 

.03 

LOUISVILLE    WB   CITY 

.01 

.02 

.02 

LUCAS 

.15 

.15 

MADISONVILLE    1   SE 

.01 

.07 

.20 

.38 
.03 

MATSVILLE    DAM    33 

// 

.02 

.01 

MILLER SBURG 

.02 

.01 

.03 

MOREHEAD    STA   TEACH   COL 

.03 
.07 
.06 
.14 

MUNFORDVILLE 

.05 

]02 

OLIVE   HILL 

.06 

OWENSBORO   DAM    46 

.01 

.06 

.03 

PADUCAB  CAA 

6 

.23 

PADUCAH   SCS  NURSERY 

.11 

.07 

.01 

.19 
.02 

PIKEVILLE 

.02 

RUMSEY    LOCK   2 

.01 

.02 

.10 

.07 

SADIEVILLE    WATER    WORKS 

.01      .01 

.01 

.01 

!05 

SALYERSVILLE 

.  04 

.04 

SMITBFIELD    4    S 

.04 

.01 

.01 

.01 

!o7 

SOMERSET   HIWAY   DEPT 

.03 

.03 

.03 

.10 

STEARNS 

.02 

.03 

.01      .01 

.07 

TATHAM   SPRINGS 

.03 

.01 

TOMPKINSVILLE 

!03 

.06 

09 

UNIONTOWN   DAM    49 

// 

.01      .04 

.01 

.09 

WOLF    CREEK   DAM 

.05 

.06 

WOODBURY  LOCK  4 

.02 

.06 

.06 

-6 

h~ 

.14 

ADDISON  DAM  45 

// 

.01 

.05 

,  16 

.11 

.02 

.35 

ADOLPHUS   1   N 

// 

.01 

.01 

.02 

.05 
.03 
.22 

BAXTER    HARLAN    WATER    WKS 

BENTON   1   SW 

.04 

14 

.01 

.01 

.02 

' 

BEREA   COLLEGE 

.02 

.  05 

.01 

.02 

BOWLING   GREEN    WB    AP 

!o7 

.04 

.35 

CARROLLTON   LOCK   1 

// 

CENTRAL   CITY 
CLINTON 

.01 

.17 

.OS 

.03 

.14 

!07 

In 

.02 

CONST ANTINE 

.08 

.11 

.  07 

,  04 

CORBIN   CAA 

6 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

6 

.01 

DUNDEE    BARRETTS   FORD   BR 

.01 

.14 

.13 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG    POST   OFF 

!o2 
.04 

!o3 

^02 

03 

.01 

.03 

!06 

FORDS   FERRY   DAM    50 

.03 

.02 

!l0 
.08 
.08 

FRANKLIN    WATER    WORKS 

.08 

.07 

GEST  LOCK   3 
HEIDELBERG    LOCK    14 

// 

.01 

02 

01 

HERNDON 

,  0  7 

!o2 

HODGENVILLE   NAT   PARK 

JENKINS 

KENTUCKY    DAM 

.09      .11 

.  19 

.02 

.03 

'(14 

.01 

.01 

!09 
.02 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

LOGLICK    1    S 

'/, 

.04 

.10 
.03 

.06 
.03 
.05 

.03 
.05 

z 

.03      .02 

.23 
.16 
.08 

LONDON   POST    OFFICE 

LOUISVILLE    BOWMAN   FLD 

.02 

.15 

LOUISVILLE    STAN   W   B   AP 

.01 

.05 

.08 

.  02 

.02 

LOUISVILLE    WB   CITY 
LUCAS 
MADISONVILLE   1   SE 

.05 

.  01 
.03 
.03 

.02 

!l5 

MAYSVILLE    DAM    33 
MC   KINNEYSBURG 

// 
// 

.02 

.02 
.04 

.07 
.06 
.01 

.03 
.03 

.03 

.02 

MILLER  SBURG 

.02 

MUNFORDVILLE 

!02 

OLIVE    HILL 
OWENSBORO   DAM    46 

.04 

.04 

.02 

.01 

PADUCAH  CAA 

6 

PADUCAH   SCS   NURSERY 

PIKEVILLE 

.01 

RUMSEY  LOCK  2 
SADIEVILLE    WATER    WORKS 

.05 

.02 

.  02 

.01 

.02 

.  07 

02 

ST   MARYS   COLLEGE 

.03 

!02 

SALYERSVILLE 

.01 

.03 

SMITHFIELD   4    S 
SOMERSET    HIWAY    DEPT 

.01 

.02 

.03 

.01 

.  02 

!oi 

TATHAM    SPRINGS 
TOMPKINSVILLE 

.05 

.04 
.01 

.05 
.05 

.01 

UNIONTOWN   DAM   49 

// 

.01 

.02 

Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


5         6         7  8         9         10 


P.  M.  Hour  ending 


12        3 


CORBIN   CAA 


ADDIS8N  DAM  45 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

BENTON  1  SW 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANTINE 

CORBIN   CAA 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FORDS  FERRY  DAM  50 

GEST  LOCK  3 

HAZARD 

HEIDELBERG    LOCK    14 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

LOGLICK    1    S 

LONDON  POST  OFFICE 

LODISA  LOCK  3 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL 

OWENSBORO  DAM  46 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARYS  COLLEGE 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

UNIONTOWN  DAM  49 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


ADDISON  DAM  45 

ADOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

BENTON  1  SW 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CORBIN  CAA 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 


-7th- 
-9th- 


FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST    LOCK    3 

HALEYS    MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG   LOCK   14 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

LOGLICK    1    S 

LOUISA   LOCK   3 

LOUISVILLE    BOWMAN   FLD 

LOUISVILLE    STAN    W   B    AP 

LOUISVILLE    WB   CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 


MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

OLIVE  HII' 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA 

PADUCAH   SCS   NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY   LOCK  2 

SADIEVILLE   WATER   WORKS 

ST   MARYS   COLLEGE 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD   4    S 

SOMERSET    HIWAY    DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN  DAM  49 

WOLF  CREEK  DAM 


-10th- 


.07   .02   .07 


09   .08   .01 


.05   .02   .06 [  .02 


.09   .12   .24 


»  refsrenc*  notM  following  Sution  Index. 


HOURLY  PRECIPITATION 


A  M   Houi  .ndmg 

f    M    HOUI  .ndlng 

Station 

i 

I 

2 

3 

■1 

3 

e 

7 

8 

•' 

.{ 

11 

la 

' 

2 

3 

4 

s 

e 

7 

' 

9 

Id 

11 

15! 

woodbury  iock  4 

.08 

.07 

'1 

.15 

.04 

.39 

-nth- 

APDISON    DAM   45                                   // 

.10 

.06 

.07 

.10 

08 

.04 

07 

18 

.20 

.16 

09 

.05 

1   37 

IN                                        // 

.04 

.08 

.21 

.30 

15 

OS 

.94 

BAXTKR    HARIJUC    WATER    WKS 

0" 

it  a 

.01 

.03 

.09 

.17 

21 

07 

BENTON    1    SN 

.05 

.  11 

.16 

.07 

IB 

.01 

BEREA  COLLEGE 

.01 

03 

.08 

Li 

.14 

43 

BOILING   GREEN    nil    AP 

.03 

.07 

.08 

.08 

.07 

.32 

.36 

.89 

15 

.04 

05 

04 

CARROLLTON    LOCK    1                         // 

.08 

.08 

.10 

.08 

.04 

.01 

OS 

r 

.05 

CENTRAL  CITY 

.02 

.07 

.  12 

.19 

.08 

.20 

.20 

.05 

01 

01 

CLINTON 

.05 

.06 

.10 

.  35 

.73 

1.30 

05 

CORBIN  CAA                                            6 

Of, 

• 

COVINGTON    »    B    AIRPORT                   6 

.10 

DA  VILLA 

DUNDEE    BARRETTS    FORD   BR 

.09 

.16 

.... 

.15 

.  12 

.24 

.  11 

01 

01 

EDMONTON 

.05 

.  10 

.05 

.10 

.20 

.31 

.25 

4f 

FLEMINGSBURG    POST   OFF 

.01 

.02 

.01 

.02 

OS 

.05 

OS 

.07 

07 

FORDS  FERRY   DAK   SO 

.07 

.06 

.04 

.12 

,  3? 

.04 

12 

.01 

FRANKLIN   WATER   WORKS 

.  14 

.06 

.06 

.27 

.47 

.02 

GKST   LOCK   3 

.03 

.04 

.  11 

.03 

.07 

.02 

07 

01 

,09 

.06 

.04 

M 

.07 

.17 

.21 

.21 

.39 

,07 

.04 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

Of 

.  18 

HEIDELBERG    LOCK    14                         // 

.02 

.01 

.01 

.10 

Of 

.09 

22 

.02 

HERNDON 

.03 

.08 

.38 

56 

.  12 

.Of 

.03 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

.05 

.07 

.09 

.07 

.08 

.20 

85 

.  15 

06 

06 

.01 

JENKINS 

.01 

.04 

.02 

.02 

.03 

.01 

.04 

.08 

.17 

.04 

KENTUCKY  DAM 

.08 

.05 

.15 

.08 

.11 

.11 

1.00 

.39 

.01 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

.03 

.03 

.02 

.08 

.03 

.10 

12 

.18 

.12 

LIBERTY                                                     // 

.04 

.03 

.02 

.07 

.07 

.09 

.31 

32 

.21 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8                // 

.01 

.03 

.02 

.05 

.03 

.09 

,06 

.22 

11 

LOGLICK   1    S 

.01 

.03 

.02 

.03 

.06 

.06 

.07 

.06 

.23 

OR 

.02 

LOUISA    LOCK    3 

.01 

.01 

.01 

.02 

07 

LOUISVILLE    BOWMAN   FLD 

.06 

.16 

.07 

.09 

.  12 

04 

.02 

.06 

10 

.15 

LOUISVILLE    STAN    W   B    AP 

.07 

.15 

.06 

.09 

.03 

.01 

.07 

07 

.01 

LOUISVILLE    WB   CITY 

.14 

.05 

.10 

.09 

.02 

.04 

.07 

.06 

.15 

OR 

.01 

.02 

.08 

.03 

.04 

.10 

.29 

.46 

55 

.04 

01 

MADISONVILLE    I    SE 

.04 

.05 

.10 

.13 

.08 

.07 

.27 

,05 

.02 

.01 

MAYSVILLE    DAK    33                              // 

.03 

.03 

.05 

.09 

.05 

,01 

,03 

.02 

.01 

01 

MC   KINNEYSBURG                                   // 

.02 

.03 

.04 

.01 

.01 

.06 

.05 

08 

MIDDLESBORO   RR    STA 

.02 

01 

.03 

.12 

1R 

06 

.01 

MILLERSBURG 

• 

MOREHEAD    STA   TEACH   COL 

.01 

.04 

.02 

.02 

.05 

.05 

.04 

04 

14 

.  lfl 

OLIVE    HILL 

.01 

.02 

.02 

.01 

.03 

.04 

.03 

PADUCAH  CAA                                          6 

.47 

. 

PADUCAH    SCS    NURSERY 

.05 

.06 

.17 

.09 

.23 

03 

.16 

.01 

.02 

01 

.02 

05 

1   :33 

RUMSEY    LOCK   2 

.04 

.04 

.07 

.05 

.08 

07 

.08 

.18 

SADIEVILLE    WATER    WORKS 

.03 

.04 

.05 

.10 

.08 

.05 

.07 

.08 

.07 

OR 

02 

.03 

ST   MARYS   COLLEGE 

.04 

.10 

.06 

.03 

.07 

.05 

1H 

04 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

04 

.  13 

.11 

SMITHFIELD    4    S 

.06 

.08 

.06 

.09 

.06 

.06 

.03 

09 

SOMERSET    HIWAY    DEPT 

.04 

.04 

.02 

.03 

.22 

.21 

M 

STEARNS 

.03 

.02 

.03 

.06 

.18 

2R 

,10 

.04 

01 

TATHAM    SPRINGS 

.02 

.04 

.05 

.10 

.04 

.06 

.  12 

TOMPKINSVILLE 

.05 

.05 

.04 

.07 

.19 

.35 

UNIONTOWN    DAM    49                              // 

.03 

.06 

.04 

.04 

.04 

.19 

.09 

.09 

OS 

.14 

.OR 

.08 

.02 

.02 

01 

.02 

.04 

.04 

.08 

.21 

.36 

WOODBURY  LOCK   4 

.09 

.05 

.17 

'10 

.25 

.45 

.27 

.38 

.30 

.10 

.02 

-12 

.01 
th~ 

.13 

.34 

.  34 

3.00 

ADDISON   DAM    45                                   // 

.25 

.05 

.01 

.02 

.02 

.06 

04 

05 

.08 

23 

08 

.09 

03 

03 

01 

.13 

.23 

.  11 

.25 

.13 

.  17 

.10 

.05 

BARBOURVILLE    WATER    WKS 

BAXTER   HARLAN    WATER    WKS 

.01 

.05 

.06 

.01 

.OR 

.01 

.01 

.02 

.02 

.10 

.10 

.  11 

.10 

.08 

06 

.02 

.06 

.05 

02 

.01 

.03 

.20 

.02 

.01 

.03 

.02 

07 

.13 

10 

03 

BOWLING    GREEN   WB    AP 

.76 

.47 

.19 

.26 

.12 

.12 

.03 

.23 

19 

.20 

.08 

.04 

.03 

.04 

.10 

.07 

.02 

.07 

.07 

.03 

.11 

.02 

05 

,08 

,  1.1 

.OS 

.08 

13 

.04 

.01 

.01 

.08 

.04 

07 

.06 

07 

CORBIN  CAA                                            6 

.11 

. 

COVINGTON   W   B    AIRPORT                   6 

DAVELLA 

IS 

1.15 

DUNDEE    BARRETTS   FORD   BR 

.06 

.  15 

.01 

.03 

.07 

.01 

.  10 

.03 

05 

.  17 

.10 

.09 

.09 

.15 

15 

.03 

.07 

.06 

.04 

.08 

.18 

.07 

.07 

.24 

.21 

.20 

.  14 

.08 

.23 

.11 

.  15 

OS 

00 

.22 

.11 

.06 

FRANKLIN   WATER    WORKS 

I,  06 

.35 

.41 

.  19 

.07 

.07 

.  19 

.  13 

.05 

.02 

.  11 

.24 

.02 

.08 

03 

.12 

06 

.11 

.13 

.02 

.01 

.09 

.09 

.05 

.05 

,07 

.19 

.04 

.OR 

.07 

.10 

06 

.01 

.01 

.03 

.02 

.02 

.01 

15 

11 

.03 

.03 

* 

.01 

.10 

09 

HODGENVILLE   NAT    PARK 

.58 

.18 

.29 

.  17 

.05 

.14 

.17 

.19 

24 

.40 

.21 

18 

.13 

.  16 

.13       .13 

is 

02 

.02 

KENTUCKY    DAM 

.02 

.09 

LEXINGTON   WB  AIRPORT 

.08 

.17 

.05 

.04 

.27 

.07 

.11 

25 

.10 

07 

.15 

.  13 

07 

.05 

.05 

.02 

.02 

.03 

.04 

.24 

.12 

.  14 

,  13 

,23 

.02 

05 

.03 

.  12 

LOUISA   LOCK   3 

.03 

.03 

.13 

.  12 

.  18 

.10 

05 

.  11 

.06 

.10 

.11 

.02 

16 

.16 

.  18 

05 

2.06 

.01 

.03 

.25 

.04 

.09 

.  17 

.05 

.09 

.09 

.05 

.06 

.07 

.01 

.03  ;    .01 

OS 

.04 

.  18 

.03 

.10 

.15 

.01 

.15 

.07 

.05 

09 

17 

.  15 

.05 

OS 

.07 

.04 

.10 

.04 

.04 

.05 

.05 

.06 

.13 

.  11 

06 

lR 

.06 

06 

.07 

.02 

.01 

.32 

.25 

.50 

.20 

.10 

.22 

.03 

.07 

.15      .16 

.07 

.06 

.04 

.02 

.05 

.04 

.06 

.05 

,09 

05 

.09 

.05 

.02 

OS 

.02 

.03 

03 

.02 

.10 

.05 

.01 

.13 

1? 

.10 

.17 

.07 

.07 

.01 

.02 

.08 

.08 

.13 

.  11 

MIDDLESBORO   RR    STA 
MILLERSBURG 

.01 

.02 

.10 

.02 

.03 

.02 

.01 

.03 

.02 

.07 

.03 

.01 

.02 

,03 

.03 

.02 

24 

.77 

.05 

10 

.09 

.06 

13 

MOREHEAD    STA   TEACH   COL 

.05 

.01 

.02 

24 

.25 

16 

12 

.  13 

.04 

.04 

.00 

,01 

.06 

.19 

20 

.  18 

.18 

.04 

.01 

.06 

.20 

.15 

.05 

.04 

.06 

PADUCAH   SCS   NURSERY 
PIKEVILLE 

.01 

.01 

.02 

.05 

.05 

.04 

01 

.05 

.01 

.01 

. 02  '    .02 

.03 

06 

.01 

01 

.43 

lit 

.01 

.05 

.03 

.  13 

.01 

.02 

.01 

.10 

.04 

SADIEVILLE    WATER    WORKS 

.10 

.10 

.03 

.17 

.10 

.09 

.23 

22 

09 

13 

.09 

.11 

OS 

.  11 

.22 

.35 

.  21 

.13 

.34 

.12 

.23 

.  10 

.08 

23 

.25 

.10 

17 

.09 

.OR 

19 

.12 

.11 

.03 

.02 

.07 

.02 

02 

11 

STEARNS 

.01 

.06 

.06 

.07 

.OR 

.01 

.04 

.04 

05 

.13 

.  35 

1.18 

1 

.01 

.01 

.10 

.02 

Ul 

.05 

1 

.04 

.02 

.01 

.02 

05 

.06 

.14 

.09 

1 

.72 

Table  4-Conhnued 


HOURLY  PRECIPITATION 


P  M  Hour  ending 


TATHAM  SPRINGS 
TOMPKINSVILLE 
UNIONTOWN  DAM  49 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


ADDISON  DAM  45 

ADOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

BENTON  1  SW 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CORBIN  CAA 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 


.08   .07   .16   .  ISi 


.14   .15   .06   .15   .10,  .11   .04 


.01   .06   .03   .06 


.15   .07   .18 


-13th- 


ELEMINGSBURG  POST  OFF 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

LOGLICK    1    S 

LONDON  POST  OFFICE 

LOUISA  LOCK  3 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARYS  COLLEGE 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 

SOHERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


ADDISON  DAM  45 

ADOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

BENTON  1  SW 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANTINE 

CORBIN  CAA 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG    LOCK    14 

HERNDON 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

JENKINS 


.09 

.  11 
.01 

.07 
.01 

.20 

.13 

.03 

.02 

.06 

.03 

.01  ! 

.13 

.14 

.17; 

.09 

.08 

.04 

.05 

.02 

.02 

LEXINGTON 

LIBERTY 

LITTLE    BICKMAN    LOCK    8 

LOGLICK    1    S 

LONDON    POST   OFFICE 

LOUISA    LOCK    3 

LOUISVILLE    BOWMAN   FLD 

LOUISVILLE    STAN    W   B   AP 

LOUISVILLE    WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  BILL 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA 

PADUCAH    SCS   NURSERY 

RUMSEY    LOCK    2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARYS  COLLEGE 

SMITHFIELD  4  S 


-17th- 


.15   .04   .02 


.07   .08   .03 


.02   .03   .03 


•oil 


following  Station  Index. 


I  WAY    PUT 

STCAAXS 

TATHAM    SPRINGS 


mOHTOWK    D 
mw.l    CRICK 

woodbury  1.0 


ADDISON   DAM   45 

AUOU'lltlS    1    N 

BARBOimVIl.U:    WATER    WKS 

BAXTFR    HARLAN    WATER    WKS 

BKNTON    I    SW 

BERFA   COLLEGE 

BOWLING    GREEN    WB    AP 

CARROLI.TON    LOCK    1 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANT  INK 

C0RB1N  CAA 

COVINGTON    W    B    AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE   BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG   POST  OFF 

FORDS  FERRY   DAM   50 

FRANKLIN    WATER    WORKS 

GEST   LOCK   3 

HALEYS    MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG    LOCK    14 


HODGENVILLE    NAT    PARK 

JENKINS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

LOGLICK   1    S 

LONDON    POST   OFFICE 

LOUISA    LOCK    3 

LOUISVILLE    BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE    STAN    W   B    AP 

LOUISVILLE    WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAB  33 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

MUNFORDVILLE 


01  [\ 


III 


OWENSBORO   DAM    46 
PADUCAH  CAA 
PADUCAH  SCS  NURSERY 
PIKEVILLE 
RUMSEY    LOCK   2 
SADIEVILLE    WATER    WORKS 
ST   MARYS   COLLEGE 
SALTER SVILLE 
SMITHFIELD    4    S 
SOMERSET    HI  WAY    DEPT 
STEARNS 

TATHAM    SPRINGS 
TOMPKINSVILLE 
UNIONTOWN   DAM    49 
WOLF   CREEK   DAM 
WOODBURY    LOCK   4 


BENTON    1    SW 

CLINTON 

FORDS  FERRY   DAM    50 

KENTUCKY  DAM 

PADUCAH  CAA 

PADUCAH    SCS   NURSERY 


ADDISON   DAM   45 

ADOLPHUS    1    N 

BARBOURVILLE    WATER    WKS 

BAXTER    HARLAN    WATER    WKS 

BENTON   1   SW 

BEREA   COLLEGE 

BOWLING  GREEN    WB    AP 

CARROLLTON    LOCK    1 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CON  ST  ANT  I NE 

CORBIN  CAA 

COVINGTON    W   B   AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG   POST    OFF 

FORDS   FERRY   DAM    50 

FRANKLIN    WATER    WORKS 

GEST  LOCK   3 

HALEYS   MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG    LOCK    14 

HERNDON 

HODGENVILLE    NAT   PARK 

JENKINS 


HOURLY  PRECIPITATION 


.15  .07  .04  .05  .05  .04 
.02  .01  .02  .04  .11  .12 
15      .16      .09  1    .05      .03      .06 


-18th- 


13      .06;     .01      .02      .03 


.02      .02,    .01 


10'    .03      .03      .02  1    .02      .02      .02      .02      .01 


.04 

.02 

.01 

.01 

.02 

01 

.09 

04 

.03 

03 

.05 

.02 

.03 

.01 

.07 

.02 

.06 

.Ob 

.  11 

.lb 

.  14 
.01 

.10 
.03 

.06 

.10 

.10 

.05 

.02 

.03 

.01 

.02 

.12 

.IS 

.20 

112 

.01 

.  12 

.09 

.09 

.19 

.12 

•  16 

.05 

.12 

.10 

.03 

.02 

.02      .02      .05      .07      .08      .03 


.13  1    .16      .12 


01 

.01 

.04 

.01 

02 

.03 

.04  ! 

.07 

.02 

0? 

.03 

03 

01 

.03 

.17 

.17 

.04 

.08 

.18 

.13 

.02 

.02 

.10 

.16 

.19 

.01 

.16 

.10 

.03 

0?. 

.01 

.08 

.03 

.10 

.10 

.10 

.03 

.12 

II-' 

.07 

.09 

.05 

.04 

.11 

.08 

.01| 

.01 

02 

.01 

.10 

.12 

.14 

.18 

.12 

.05 

.02 

.06 

.04 

.01 

.02 

.01 

.11 

.06  [ 

.04 

.03 

,08 

.05 

.04 

.01 

.12 

.10 

.18 

.12 

.08 

.01 

.01  1 

.03 

D4 

.03 

.03 

.05 

.  10 

.02 

.06 

.01 

.07 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01   .02 

.09 

.18 

.22 

.17 

.09 

06 

05 

.  12 

.07 

.04 

.04 

.02 

.02 

.03 

.05 

(IK 
.57 
27 

.07 

.02 

.07 

.07 

.08 

.03 

.01 

.02 

.02  : 

.02 

.13 

.05 

.01 

.02 

.01 

.02 

03 

.03 

.02 

.02  J  .02   .03   .02 

.02 

.11 
.04 

.10 

.07 

;17i 

.16  i 

.02 

.11 

.03 
.08 

.03 

.02 

!b7 

.09 

02 

02 

.05      .06      .06      .02 


.02      .07      .13      .18 


.06      .05      .lb 


.13      .13      .16 


.12      .02 

,0b      .08      .02 


.03      .07      .02 


-19th- 


.01      .01 

-21st- 


-22d- 

.05       .07       .03 

.01      .06 

.04      .02      .01      .01 


.37      • 
.03       .01 


.07       .08      .02       .03       .03 


.08      .10       .03 


.10      .03      .02      .03 


.06       .05       .10 


reference  Dotes  following  Station  Index. 


Table  4-ConUoued 


HOURLY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
DECEMBER  1949 


A.  M.  Houi  ending 

P  M 

Hoi 

.ending 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

'1 

8 

9 

H 

11 

12 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7    8    9 

10   11   12 

KENTUCKY  DAM 

.14   .01 

.15 
.15 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

.04 

.04 

.02 

.04 

LIBERTY 

// 

.02 

.05 

'  08 

.02 

.01 

.02 

.08 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

// 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

!io 

.05 

LOGLICK  1  S 

!oi 

.01 

.01 

.01 

LONDON  POST  OFFICE 

.17 

.14 

.10 

.02 

.14 

.05 

.05 

.07 

.07 

LOUISA  LOCK  3 

.01 

.02 

!o2 

.06   .04 

.02 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

.04 

.06 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

.06 

.06 

.02 

!l4 
.11 

LOUISVILLE  WB  CITY 

.04 

.01 

LUCAS 

.01 

!o9 

.09 

.05 

MADISONVILLE  1  SE 

.01   .11 

.07 

.05 

,24 
.05 
.86 

MAYSVILLE  DAM  33 

// 

.02 

.03 

MIDDLESBORO  RR  STA 

.03 

.06 

.  16 

.02 

.02 

.10 

.12   .12   .08 

.06   .01   .03 

MILLERSBURG 

.01 

.03 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

.01 

.01 

.01 

MUNFORDVILLE 

.03 

.06 

.04 

.02 

OLIVE  HILL 

.03 

.02 

!09 

OWENSBORO  DAM  46 

.15 

.03 

.14 

.35 

PADUCAH  CAA 

6 

.33 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

.08 

.02 

.01 

PIKEVILLE 

.01 

.07 

.17 

.07 

.02 

.06   .05   .06 

.04   .07   .06 

.  6S 

RUMSEY  LOCK  2 

.01   .21 

.01 

.17 

.40 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

.03 

.01 

ST  MARYS  COLLEGE 

.02 

.06 

.04 

.01 

!l3 

SALYERSVILLE 

// 

.04 

.02 

.03 

.04 

.06   .03   .01 

.29 

SMITHFIELD  4  S 

.04 

.01 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

.10 

.12 

.10 
.17 

!l0 

!03 

'.0* 

.02 
.16 

.03 
.01 

.07 
.05 

.08 

.08 

50 
.72 

TATHAM  SPRINGS 

.03 

.01 

.02 

.02 

.08 

TOMPKINSVILLE 

.22 

.11 

.04 

.03 

.03 

.02 

.01 

.06 

.52 

UNIONTOWN  DAM  49 

.15   .14 

.06 

.52 

WOLF  CREEK  DAM 

.01 

.13 

.09 

.06 

.01 

.04 

.01 

.02 

.09 

WOODBURY  LOCK  4 

.05 

.05 

.05 

!l5 

-2?d- 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

.03   .01 

.04 

CORBIN  CAA 

6       *     .01 
.06   .07 

.03 

.16 

MIDDLESBORO  RR  STA 

1  .01 

.01 

.02 

PIKEVILLE 

.12   .05 

.01 

.01 

-25th- 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

.01 

.01 

■26 

th- 

ADDISON  DAM  45 

// 

.01 

.06 

.  13 

.  36 

.15 

.05 

.04 

.04 

.84 

ADOLPHUS  1  N 

// 

.01 

.01 

.01 

.03 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

.01 

.01 

.01 

.04 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

BENTON  1  SW 

BEREA  COLLEGE 

.03 

.01 

.04 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

.02 

.01 

.02 

.05 

CARROLLTON  LOCK  1 

.15 

.07 

.01 

.01 

.01 

.56 

CENTRAL  CITY 

.05 

.06 

.13 

.33 

CLINTON 

.01 

.27 

.23 

.17 

.08 

1.12 

CONSTANTINE 

CORBIN  CAA 

6 

.17 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

6 

.02 

.04 

.05 

.02 

.01 

* 

.41 

* 

* 

*     .01 

.14 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

.03 

.10 

.35 

EDMONTON 

.07 

.03 

.02 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

.01 

.01   .03 

.06 

FORDS  FERRY  DAM  50 

.03 

.16 

.13 

.11 

.05 

.03 

.02 

.03 

.01  !oi 

.01 

.59 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

.02 

.22 

.06 

.02 

.01 

.33 

HALEYS  MILL 

.03 

.05 

.05 

.05 

.04 

.01 

.01 

.02 

.27 

HAZARD 

.01 

HEIDELBERG  LOCK  14 

.01 

.01 

.03 

.10 

.01 

.01 

.17 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

.16 

.06 

.02 

.01 

.26 

JENKINS 

.02 

.03 

.03 

.08 

KENTUCKY  DAM 

.02 

.08 

.18 

.09 

.11 

.03 

.51 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

.10 

.13 

.02 

.01   .02   .04 

.34 

LIBERTY 

// 

.01 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

.07 

.03 

.01 

.01 

.03 

.02       .01 

.01       .01 

.20 

LOGLICK  1  S 

.11 

.03 

.03 

.02 

.19 

LONDON  POST  OFFICE 

.06 

.15 

LOUISA  LOCK  3 

.04 

.18 

.06 

.06 

.01 

.01 

.06 

.47 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

.01 

.16 

.17 

.03 

.01 

.41 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

.01 

.19 

.01 

.02 

.02 

.01 

LOUISVILLE  WB  CITY 

.28 

.01 

.04 

.01 

.50 

LUCAS 

.01 

.01 

.02 

MADISONVILLE  1  SE 

.07 

.07 

.18 

.25 

.13 

.07 

.03 

.82 

MAYSVILLE  DAM  33 

.02 

.05 

.03 

.01   .01 

.02 

.17 

MC  KINNEYSBURG 

.01 

.02 

.09 

MIDDLESBORO  RR  STA 

.02 

.05 

.02 

.09 

MILLERSBURG 

.05 

.02 

.01 

.01 

.03 

.02 

.03   .02 

.20 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

.03 

.07 

.01 

MUNFORDVILLE 

.01 

.06 

.03 

.01 

.01 

.12 

OLIVE  HILL 

.11 

.04 

.01 

.02 

.19 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA 

6       •     » 

.60 

* 

.26 

.04 

*     •     .02 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

.02 

.12 

.18 

.  16 

.07 

.01 

.01 

.82 

PIKEVILLE 

.01 

.01 

.02 

RUMSEY  LOCK  2 

.01 

.06 

.22 

.29 

.21 

.13 

.09 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

.04 

.03 

.02   .05 

.25 

ST  MARYS  COLLEGE 

.10 

.03 

.01 

.01 

.01   .02 

.18 

SALYERSVILLE 

// 

.06 

.08 

.05 

.02 

.02 

.01 

SMITHFIELD  4  S 

.01 

.01 

.26 

.09 

!o7 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

.06 

.01 

.01 

.01 

TATHAM  SPRINGS 

.16 

.04 

.01 

.02 

!07 

TOMPKINSVII.l.F 

.06 

.01 

UNIONTOWN  DAM  49 

.01 

.28 

.22 

.06 

.05 

.07 

.01   .01 

.03 
.08 

WOLF  CREEK  DAM 

.03 

WOODBURY  LOCK  4 

.03 

.02 

.03 

-27th- 

ADDISON  DAM  45 

// 

.01 

.01 
.  17 
.10 
.13 

ADOLPHUS  1  N 

.09 

.02 

.02 

.02 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

.06 

.03 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

.01 

.03 

.05 

.04 

i  following  Station  I 


T«t>u  4-OoattauMl 


HOURLY  PRECIPITATION 


DELAYED  DATA 


A  M  Hem  .ndlng 

t   M  HOW  .ndlnq 

l , r      1 

1 

1 

I 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

13 

1 

2 

3 

4    8 

e 

7 

■ «   " 

BKNTON  1  S» 

01 

11  LEGE 

.10 

.08   .03 

.01 

1] 
48 

K  WB  IP 

.117 

.16 

.03 

ill 

.15   .01 

.01 

.01 

CARR01.1TON  LOCK  1 

.01 

CLINTON 

OS 

.01 

CONSTANT  INK 

.01   .03 

CORBIN  CAA 

ON  *  B  AIRPORT 

6 

.01 

.01   .01 

.04 

.01   .03 

EDMONTON 

.as 

,08   io 

.01   .02 

.02 

FLKM1NGSBURG  POST  OFF 

.01 

.07 

.06 

15 

.09   .02 

.02 

.03 

.01 

ii, 

01 
IS 

03 

OS 
12 

FORDS  KERRY  DAM  50 

.01 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

.45 

GEST  LOCK  3 

.01 

.02 

.01 

BALEYS  MILL 

.01 

HAZARD 

// 

.01 

.03 

HEIDELBERG  LOCK  14 

.01   .04 

.04 

HERNDON 

•     .  23 

HODGKNVII.LE  NAT  PARK 

.08 

.04 

.02 

.01 

.02 

18 
17 

IS 

43 
45 

07 

0  : 
01 

JENKINS 

.02   .05 

.09   .01 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

.06 

.02 

.  16 

04 

.04 

.01 

.01 

LIBERTY 

// 

.04 

.01 

:o7 

.16   .07 

.04  '.  02 

.01 

.01 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

.OS 

.04 

.03 

.25 

.06   .02 

LONDON  POST  OFFICE 

.03 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLP 

.02 

.01 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

.01 

LOUISVILLE  WB  CITY 

.01 

LUCAS 

.01 

.07 

.09 

.01 

.OS 

.01 

MAYSVILLE  DAM  33 

// 

.06 

.08 

.01 

.05   .05 

.01  !oi 

33 

10 
l  1 
25 
12 
43 
29 
22 
02 
03 
03 
08 
14 

MC  KINNEYSBURG 

.02 

.02   .05 

MIDDLESBORO  RR  STA 

.02 

.01 

.01 

MILLERSBURG 

.08 

.02 

.03 

.05 

.02 

.01 

.01 

.01 

MORFHEAD  STA  TEACH  COL 

.01 

.01 

.02   .04 

.04   .01 

.08 

.01 

!o2   .03 

.05 

MUNFORDVILLE 

.01 

.21 

.OS 

.04   .07 

.02 

.01 

OLIVE  HILL 

.01 

!oi 

.05 

]05 

.04 

OWENSBORO  DAM  46 

•    1^22 

i 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

.02 

PIKEVILLE 
RUMSEY  LOCK  2 

.02 

.01 

.01   .02 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

.01 

.01 

.01 

.05 

ST  MARYS  COLLEGE 

.03 

.06 

.01   .01 

.01   .02 

.03 

SALYERSVILLE 

.01 

.05   .03 

.01 

SMITHFIELD  4  S 

.02 

.02 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

.05   .05 

.07 

.01 

20 
D4 
20 

STEARNS 

.02   .01 

TATHAM  SPRINGS 

02 

.08 

.02 

.05 

!oi 

.01 

TOMPKINSVILLE 

.01 

.01 

20   .05 

UNIONTOWN  DAM  49 

// 

.01 

.02   .02 

07 
09 

OK 

WOLF  CREEK  DAM 

.03 

.06 

WOODBURY  LOCK  4 

.01 

.01 

.03 

.03 

-31st- 

FORDS  FERRY  DAM  50 

PADUCAH  CAA 

6 

»     •     .01 

JUNE  1949 

-4th- 

SOMERSET 

-5th- 

.07 

.07 

SOMERSET 

.02 

-9th- 

.02 

DUNDEE  BARHETTS  FRD  BR 

SMITHFIEIJJ 

.27 

.27 

SOMERSET 

.01        .09 

.10 

TOMPKINSVILLE 

-10th- 

.68 

.04 

.18 
.72 

DUNDEE  BARRETTS  FRD  BR 

.01 

KENTUCKY  DAM 

.10 

.01 

.36 

LOUISVILLE  BOWMAN  FIELD 

.02   !l5 
.05 

.03 
.01 

.38 

PADUCAH  SCS  NURSERY 
ST  MARYS  COLLEGE 

.04 

.01 

.02 

.02 

.01   .02 

.37   .10 

.70 
.15 

SMITHFIELD 

.05 

.17   .03 

.25 

TOMPKINSVILLE 

.01   .04 

.21 

.22 
.05 

-nth- 

LOUISVILLE  BOWMAN  FIELD 

.01 

.02 

.02 

MOREHEAD 
OLIVE  HILL 

!l3 

.34 
.16 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

.05 

.10 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 
ST  MARYS  COLLEGE 

.01 
.05        ni 

.01 

.54 

.06 

.05 

.05 

.46   .44 

.32   .01 

.10 
1.90 

SMITHFIELD 
SOMERSET 

.11   .04   .01 

.04   .16 

.16 

.02 

!54 

.06 

.01 

.07 

-12th- 

KENTUCKY  DAM 

.70 
.04   .01 

.01 

LOUISVILLE  BOWMAN  FIELD 

.04 

.71 

MOREHEAD 
OLIVE  HILL 

.01 

.01 

.01 

:S6 

.09 
.04 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

.02 

.06 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

.01 

.02 

.05 

ST  MARYS  COLLEGE 

.01 

.15 

SALYERSVILLE 

.70 

.70 

SMITHFIELD 

.13 

.02 

.01 

.01 

SOMERSET 
STEARNS 

.01 

.03 

!o5 

.19   .01 

.01 

.04 

** 

TATHAM  SPRINGS 

.21 

.09 

.04 

.04 

.02 

.01 

.11 

TOMPKINSVILLE 

.10   .01 

.07 

.03 

.10 

-13th- 

CENTRAL  CITY  WATER  WORKS 

DUNDEE  BARRETTS  FRD  BR 

,28 

„. 

.36 

KENTUCKY  DAM 

.10 

.02 

.ii 

02 

.01 

LOUISVILLE  BOWMAN  FIELD 

.12 

MOREHEAD 

.02 

.02 

.04 

.05 

i  following  Station  Index 


Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


A-  M.  Hour  ending 


P.  M  Hour  ending 


10         11         12 


JUNE    1949    CONTINUED 


DELAYED   DATA 


PADUCAH  SCS  NURSERY 

.01 

.27 

.01 

.01 

.30 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

.03 

.02 

.05 

SALYERSVILLE 

.05 

.16 

.04 

.25 

SMITHFILLI) 

.03 

.04 

STEARNS 

-14th- 

.73 

.01 

.74 

CENTRAL  CITY  WATER  WORKS 

.01 

.09 

.54 

.07 

.01 

.26 

.03 

.02 

.03 

DUNDEE  BARRETTS  FRD  BR 

.02 

.13 

.02 

.17 

KENTUCKY  DAM 

.05 

.06 

.02 

.12 

.02 

.02 

.16 

.45 

LOUISVILLE  BOWMAN  FIELD 

.01 

.03 

.48 

MOREHEAD 

.04 

.03 

.07 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

.05 

.01   .09 

.09 

.02 

.02 

.01 

.29 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

.10 

.04 

.01 

.21 

ST  MARYS  COLLEGE 

.24 

.24 

.02 

.01 

.06 

.03 

.65 

SMITHF1ELD 

SOMERSET 

.88 

.01 

.89 

STEARNS 

.01 

TATHAM  SPRINGS 

.27 

.03 

.01 

.07 

.01 

.56 

TOMPKINSVILLE 

.01 

.04 

.01 

.60 

.42 

.13 

.42 

.06 

1.69 

-15th- 

CENTRAL  CITY  WATER  WORKS 

.08 

.01 

.11 

.07 

.07 

.10 

.08 

.14 

.10 

.03   .50 

.15 

.03 

.04 

.01 

.05 

.01 

1.58 

DUNDEE  BARRETTS  FRD  BR 

.02 

.08 

.04 

.02 

!52 

!l2 

.09   .07 

.13 

.24 

.22 

.10 

.01 

.05 

.03 

2.28 

KENTUCKY  DAM 

.08 

.07 

.03 

LOUISVILLE  BOWMAN  FIELD   • 

.19 

.15 

.09 

.17 

.04   .25 

.60 

.12 

.07 

.02 

.11 

.08 

.04 

.06 

2.16 

MOREHEAD 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

.01 

.01 

.01 

.01 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

.01   .05 

.01 

.01 

.05 

1.23 

.56 

.33 

.38 

.13 

.16 

.13   .05 

.18 

3.28 

ST  MARYS  COLLEGE 

.33 

.02 

.01 

.07 

.04 

.13 

.50 

.26 

.24 

.21 

.19 

.16 

.11   .21 

.17 

2.78 

.01 

.01 

.03 

.21 

.09 

.05   .05 

.25 

.13 

.04 

.05 

.10 

.05 

.03 

.05 

.03   .01 

.10 

1.59 

SOMERSET 

.14 

.20 

.27   .10 

.88 

STEARNS 

.04 

.02 

.13 

.16 

.12   .24 

.05 

.80 

TATHAM  SPRINGS 

.02 

.01 

,16 

.02 

.04   .03 

.04 

.08 

.51 

.30 

.15 

.22 

.  19 

.04 

.33   .22 

.47 

3.11 

TOMPKINSVILLE 

.02 

.02 

.02 

.02 

.11 

.05 

.03   .32 

.26 

.44 

.40 

.33 

.17 

.44 

.29 

.77 

.98 

.10   .02 

6.90 

-16th- 

CENTRAL  CITY  WATER  WORKS 

.05 

.08 

.13 

DUNDEE  BARRETTS  FRD  BR 

.01 

.02 

.01 

.04 

!23 

LOUISVILLE  BOWMAN  FIELD 

.04 

.11 

.03 

.03 

.02 

MOREHEAD 

.01 

.04 

.01 

.09 

.03 

.01 

.01 

.01 

.03 

OLIVE  HILL 

.04 

.07 

.09 

.07   .01 

.02 

.01 

.04 

.46 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

.09 

.09 

.03 

.06 

.03 

.06 

.04 

.02 

.14 

.10 

.02 

.70 

ST  MARYS  COLLEGE 

.20 

.08 

.06 

.07 

.06 

.05 

.02 

.02 

SALYERSVILLE 

.06 

.11 

.18 

.19   .07 

.05 

.05 

.03 

.02 

.08 

.03 

SMITHFIELD 

.38 

.33 

.54 

.53 

.03 

.01 

.01 

.10 

.07 

.03 

.01 

.25 

.02 

SOMERSET 

.09 

.08 

.25 
1.43 

STEARNS 

.08 

.07 

.05 

.02 

TATHAM  SPRINGS 

.35 

.45 

.26 

.10 

.04 

.05 

.01 

.02   .01 

.02 

.02 

.09 

.01 

-171 

h~ 

CENTRAL  CITY  WATER  WORKS 

.01 

.02 

.04 

.02 

.01 

.09 

.01 

.20 

DUNDEE  BARRETTS  FRD  BR 

.02 

.06 

.06 

.04 

.03 

.56 

!o5 

LOUISVILLE  BOWMAN  FIELD 

.01 

.01 

.02 

.27 

.02 

.29 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

.01 

SMITHFIELD 

.02 

.03 

SOMERSET 

TATHAM  SPRINGS 

.02 

.02 

.01 

.05 

TOMPKINSVILLE 

.03 

.06 

.01 

.03 

.13 

-18th- 

CENTRAL  CITY  WATER  WORKS 

.02 

.13 

.10 

.02 

.01 

.28 

DUNDEE  BARRETTS  FRD  BR 

.17 

.01 

KENTUCKY  DAM 

.22 

.06 

.22 

.29 

.19 

.02 

.03 

1.12 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

.40 

.50 

.57 

.31 

.16 

.01 

.26 

ST  MARYS  COLLEGE 

.06 

.05   .02 

.01 

.01 

.15 

SMITHFIELD 

.01 

TOMPKINSVILLE 

-19th- 

ST  MARYS  COLLEGE 

.02 

.01 

-20th- 

.03 

CENTRAL  CITY  WATER  WORKS 

.15 

.01 

.16 

SOMERSET 

!07 

TOMPKINSVILLE 

.07 

-21 

st- 

CENTRAL  CITY  WATER  WORKS 

.42 

.01 

!io 

.03 
.03 

DUNDEE  BARRETTS  FRD  BR 

.02 

.08 

MOREHEAD 

.03 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

.01 

.02 

i   I  Ml  WATER  WORKS 

.23 

SALYERSVILLE 

.01 

.22 

.10 

,02 

.02 

STEARNS 

.02   .01 

>d- 

.04 

.07 

OLIVE  HILL 

.04 

.04 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

.60 

.07 

,  49 

.01 

.03 

-24 

th" 

CENTRAL  CITY  WATER  WORKS 

.01 

.01 

.31 

.33 
.48 

DUNDEE  BARRETTS  FRD  BR 

KENTUCKY  DAM 

.58 

.22 

.7:1 

.02 

i.K  BOWMAN  FIELD 

!oi 

.06 
1.44 

MOREHEAD 

'01, 

OLIVE  HILL 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

.40 

.03 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

SMITHFIELD 

.06 

.05 

!l8 

STEARNS 

.14 

.03 

.01 

TOMPKIN 

.05   .02 

HOURLY  PRECIPITATION 


A   M    Hour  .ndmg 

F  m  n..„,  -,.im,., 

1 

1 

1 

...... 

' 

" 

1 

2 

■ 

' 

row  i"  it  coKTiwm 


CENTRAL  CITY  WATER  WORK 
DUNDEE  BARRKTTS  FRD  MR 
KENTUCKY  DAM 
LOUISVILLE  BOWMAN  FIELD 

gun  bill 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

SADIEVU.LK  WATER  WORKS 

ST  MARYS  COLLEGE 

SMITHFIELD 

SOMERSET 

STEARNS 

T0MPK1KSVILLE 


CENTRAL  CITY  WATER  WORKS 

DUNDEE  BARRETTS  FRD  BR 

KENTUCKY  DAM 

MOREHEAD 

OLIVE  HILL 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

SA1.YERSVILLE 

SMITHFIELD 

SOMERSET 

STEARNS 

TOMPK1NSVILLE 


CENTRAL  CITY  WATER  WORKS 

MOREHEAD 

OLIVE  HILL 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 


CENTRAL  CITY  WATER  WORKS 
DUNDEE  BARRETTS  FRD  BR 
ST  MARYS  COLLEGE 


TATHAM  SPRINGS 


JULY  1949 


CENTRAL    CITY    1    E 

DAVELLA 

DUNDEE   BARRETTS    FRD 

KENTUCKY  DAM 

MUNFORDVILLE 


DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FRD 

KENTUCKY  DAM 

MUNFORDVILLE 


CENTRAL  CITY  1  E 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD 

MUNFORDVILLE 


DAVELLA 
KENTUCKY  DAM 
MUNFORDVILLE 


DAVELLA 

DUNDEE   BARRETTS    FORD 

KENTUCKY   DAM 

MUNFORDVILLE 


KENTUCKY   DAM 


DAVELLA 

DUNDEE   BARRETTS    FRD 

KENTUCKY   DAM 

MUNFORDVILLE 


.14 

.04 

.08 
.01 

.01 
.28 

.17 
.13 

.15 
.35 

.01 

.02 

.05 

.57 

.78      .02       .02 


DELAYED   DATA 

--25th-, 
-26th- 


IS      .04      .02 


-27th- 


-28th- 


-29th- 

.06 

-30th- 
-6th- 


.05      .06      .18 


.01      .05      .02 


-7th- 


-9th- 


.46      .02      .01 


-10th- 

II      .67  !    .03 


-12th- 

.01 

-13th- 
-14th- 

.01      .03      .01  i    .08 
.02  .04 

-15th- 
-16th- 

-17th- 


.01      .09      .02 


i  following  Station  I 


Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


7    8    9 


10   11   12 


JULY  1949  CONTINUED 

DELAYED  DATA 

-18th- 

DAVELLA 

14 

.03 

.01 

-19th- 

CENTRAL  CITY  1  E 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FRD  BR 

.01 

.08   .07 
.01 

.02   .04 

.01 

!o2 

-20th- 

CENTRAL  CITY  1  E 
DUNDEE  BARRETTS  FRD  BR 
MUNFORDVILLE 

.06 

.44 
.64 

.01 

.01 

.01 

.52 
.65 
.30 

-23d- 

DAVELLA 

.33  |  .03 

-25th- 

.36 

KENTUCKY  DAM 

-26th- 

.03 

CENTRAL  CITY  1  E 
DUNDEE  BARRETTS  FRD  BR 

.02 

-28th- 

.02 

KENTUCKY  DAM 

.48   .02 

-30th- 

.50 

CENTRAL  CITY  1  E 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FRD  BR 

MUNFORDVILLE 

* 

.02 

»     .12 
.21   .02 

.12 
.25 

AUGUST  1949 

-2d- 

BARBOURVILLE  WATER  WORKS 

.21   .02            .01 

.24 

MUNFORDVILLE 

-3d- 

-     -     -   |-     - 
-4th- 

BARBOURVILLE  WATER  WORKS 

_ 

BARBOURVILLE  WATER  WORKS 
MUNFORDVILLE 

-5th- 

:     :     :    |:     : 
-7th- 

BARBOURVILLE  WATER  WORKS 

.01  |.15 

-12th- 

.04 

.  .20 

BARBOURVILLE  WATER  WORKS 

.47 

-14th- 

.47 

BARBOURVILLE  WATER  WORKS 
MUNFORDVILLE 

.15   .05 

-15th- 

1.06 

.48 

I  .06 

BARBOURVILLE  WATER  WORKS 

1 
-16th- 

J. 02   .99   .01 

*    *    * 

BARBOURVILLE  WATER  WORKS 

-19th- 

.05 

.01 

.01 

5.17 

MUNFORDVILLE 

.07   .01   .01 

-20th- 

BARBOURVILLE  WATER  WORKS 

.01   .01 

.02       .01 

.01   .01   .02 

-21st- 

.01 

.10 

BARBOURVILLE  WATER  WORKS 

.01   .07 

.01 

.01 

.05   .07 

-22d- 

.01 

.01 

.24 

BARBOURVILLE  WATER  WORKS 
MUNFORDVILLE 

.02 

.03   .01   .03  ■  .01   .02 

-23d- 

.03 

.02 
.03 

.01 

.12   .02   .02 

.17 
.26 

MUNFORDVILLE 

.02 

-24th- 

BARBOURVILLE  WATER  WORKS 

.12 

-27th- 

.13 

MUNFORDVILLE 

.     _     _    |.     . 
-28th- 

BARBOURVILLE  WATER  WORKS 
MUNFORDVILLE 

-    .     . 

.03   .03   .04   .03 

.03 

.16 

-31st- 

MUNFORDVILLE 

-     -     - 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


HOURLY  PRECIPITATION 


CENTRAL  CITY  I  I 


CENTRAL  CITY  1  E 


RARROUKVILLE  WATER  WORKS 


CENTRAL  CITY 


CENTRAL  CITY  1  E 


BARBOURVILLE  WATER  WORKS 


BARBOURVILLE  WATER  WORKS 
CENTRAL  CITY  1  E 
KENTUCKY  DAM 


BARBOURVILLE  WATER  WORKS 
OCTOBER  1949 


CONSTANT  I NE 
KENTUCKY  DAM 
LITTLE  HICKMAN  LOCK 


KENTUCKY  DAM 


BARBOURVILLE  WATER  WORKS 

CONSTANT I NE 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 


BARBOURVILLE  WATER  WORKS 

CONSTANT  I  NE 

KENTUCKY  DAM 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 


LITTLE  HICKMAN 


KENTUCKY  DAM 


BARBOURVILLE  WATER  WORKS 

CONSTANTINE 

KENTUCKY  DAM 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 


BARBOURVILLE  WATER  WORKS 

CONSTANTINE 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 


A    M    HOUI   •mliiig 

P    M    II .,,.1,..., 

1 

2 

1 

4 

S 

e 

7 

8 

S 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

a 

7 

8 

4 

10 

11 

DKLAYKD  DATA 


.01   .02   .02 


-3d- 


-5th- 


-12th- 

I- 

-13th- 
-15th- 

.13   .12       .02   .03 

-16th- 

01 

-17th- 
-18th- 

50   .07   .16   .06   .04 


-22d- 


-23d- 


.04   .05   .01 


.01   .01   .07 


.02   .05   .02 


04   .10   .05 


.15   .07   .08 


.01   .10   .09 


13   .16   .20 


-27th- 
-28th- 


-29th- 

.01   .04 

-2d- 

! 

-3d- 

.05   .07 

-4th- 

.14   .05  I  .05        .03 


.01   .11   .02 


-5th- 

.09   .01   .02 

-6th- 

15   .02 

-8th- 


.09   .01 

-9th- 


-11th- 
-12th- 


-13th- 


-14th- 

.11   .06   .01  !  .01       .08  I  .04   .01 
.03   .01   .02 

.07   .03   .10   .01  |  .01 

See  reference  notes  following  Station  Index. 

-  183  - 


14   .04   .02 


.09   .08   .01 


.09   .67   .13 


Table  4-Continued 

HOURLY  PRECIPITATION 

DECEMBER  1949 

A.  M.  Hour  ending 

St»Kr.„                   , , , , , , 

P.  M.  Hour  ending 

I 

1 

2 

3 

4    5    6 

,|. 

9  1  10    11 

12 

1 

2 

3 

4    5    6 

,|. 

9    10    11    12 

OCTOBER  1949  CONTINUED 

DELAYED  DATA 

-16th- 

BARBOURVILLE  WATER  WORKS 

CONSTANT  IKE 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

.02 

-17th- 

.01 

.02 

.01 

.01 
.02 

.02 

.36 

.01 

.06 
.37 
.05 

BARBOURVILLE  WATER  WORKS 

.02 

.01 

.03   .05   .02   .01 

.14 
.02 
.02 

CONSTANTINE 

.01 

.01 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

.01 

.01 

-20th- 

KENTUCKY  DAM 

I 
-21st- 

.09 

.04 

.13 

CONSTANTINE 

.07 

.05 

.12 

KENTUCKY  DAM 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

-22d- 

.06 

!o6 

CONSTANTINE 

.01 

.04 

.05 
.03 

KENTUCKY  DAM 

.03 

-24th- 

BARBOURVILLE  WATER  WORKS 

I 

.01 

.04 

.02 

.01 

08 

KENTUCKY  DAM 

.03 

-25th- 

.01 

.01 

.05 

BARBOURVILLE  WATER  WORKS 

.07 

.03 

.01 

.09 

.09 

.06   .07  1 

-28th- 

.05 

.05 

.07 

.07 

.03 

.05 

.01 

.75 

BARBOURVILLE  WATER  WORKS 

.11 

.06 

.21   .08   .04 

50 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

.01 

.06 

.01 

.01   .02  | 

-30th- 

.11 

BARBOURVILLE  WATER  WORKS 

.03 

.05 

.01 

.02   .04 

.08   .06 

.06 

.01 

.11 

.11 

.21   .05   .02 

.98 

CONSTANTINE 

. 

KENTUCKY  DAM 

.02   .03 

.08 

.03 

.05 

.01 

.22 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

.02   .09 

.09 

.16 

.12 

as 

.14 

.08 

.05 

.01   .01 

.95 

-31st- 

BARBOURVILLE  WATER  WORKS 

.04 

.01 

.01 

.01 

.03 

.10 
.02 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

.01 

.01 

NOVEMBER  1949 

-1st- 

BARBOURVILLE  WATER  WORKS 

.01 

.02 

.07 

.03 

i 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

!o4 

.02 

-2d- 

.06 

BARBOURVILLE  WATER  WORKS 

.01 

.01 

.02 

CONSTANTINE 

LONDON  POST  OFFICE 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.08 

.05 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

.02   .03 

-3d- 

BARBOURVILLE  WATER  WORKS 

.03 

.06 

.02 

.05 

1 
-12th- 

.16 

CONSTANTINE 

.28 

.28 
.74 

KENTUCKY  DAM 

.01 

.01 

.01 

19 

.30 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

.01 

.04 

.03 

.04 

.26 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

.01 

!oi 

-13 

th- 

BARBOURVILLE WATER  WORKS 

CONSTANTINE 

.22 

.14 

.03 

LONDON  POST  OFFICE 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

.04 

.02 

.13 

.10 

-17 

ai- 

.29 

BARBOURVILLE  WATER  WORKS 

02 

02 

CONSTANTINE 

.01 

!oi 

-18th- 

BARBOURVILLE  WATER  WORKS 

.01 

.01 

02 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

.03 

j  .02 

-24th- 

.05 

BARBOURVILLE  WATER  WORKS 

.07 

.16 

.23 

.32 

.06 

.01 

.01 

.95 

CONSTANTINE 

.01 

.01   .01 

.05 

.01       .01 

.10 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

.01 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

.20   .13 

.01 

.07 

!41 

-25th- 

BARBOURVILLE  WATER  WORKS 

.01 

.02 

0  1 

.01 

.02 

.07 

CONSTANTINE 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.07 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

.10 

-OS 

.04 

.01 

-28th- 

CONSTANTINE 

.07 

.07 

.56 

.24 

.02 

.08 

.05 

1.39 

KENTUCKY  DAM 

.10 

-29th- 

.10 

BARBOURVILLE  WATER  WORKS 

.01 

.09 

.10 

LONDON  POST  OFFICE 

" 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

.01 

.01 

.02 

See  reference  notea  following  Station  Index. 


DAILY  TEMPERATURES 
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53 
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•  1 

1.1 



.,„ 

'•  1 

1  , 

IS 

111 

12 

54 

27 

1  1 

12 

21 

0 
1 

BSRKA    COLLEGE 

«v\ 

S3 

:.o 

57 

50      47 

58 

II 

17 

:•  1 

6  1 

64 

48 

34 

42 

51 

.1 

I,,, 

.;•, 

62 

I'M 

111 

58 

V 

5 

57 

UK 

l\s 

19 

i" 

11 

S3 

in 

11 

19 

211 

50 

48 

111 

:•'. 

LI 

9 

45 

11 

45 

:.i 

28 

21 

17 

II 

19 

1/ 

:•/ 

24 

BOWLING   GREEN    WB    AP 

MAX 

S3 

IS 

58 

13 

52 

..i 

57 

" 

10 

'... 

83 

62 

18 

38 

33 

44 

51 

54 

■  1 

67 

66 

64 

50 

59 

ss 

55 

61 

SS 

32 

g 

MIN 

'1 

81 

10 

38 

2  5 

18 

13 

•' 

24 

37 

5S 

IB 

33 

11 

ill 

16 

28 

12 

19 

43 

1,4 

..,, 

22 

19 

2h 

" 

burgin  oix  DAI 

11 

49 

60 

13 

Ml 

58 

57 

51 

37 

'.:• 

...i 

64 

48 

35 

41 

52 

54 

52 

65 

63 

49 

5  7 

58 

58 

',' 

SO 

M  IN 

•i. 

IS 

18 

,., 

2  1 

36 

18 

30 

50 

47 

13 

■  1 

1  1 

22 

45 

,IH 

51 

41 

13 

12 

4  6 

SI 

31 

IS 

CAHPBXIX3VILLI 

MAX 

:..-. 

58 

51 

51 

58 

38 

13 

1  1 

57 

52 

42 

11, 

1  1 

44 

52 

',11 

56 

64 

18 

45 

59 

57 

35 

55 

89 

65      52 

MIN 

•;, 

81 

21 

16 

23 

16 

26 

12 

23 

38 

50 

30 

16 

11, 

12 

13 

2  8 

45 

42 

43 

IS 

22 

2  5 

33 

5J 

27      28 

apm«  CAA 

■AX 

54 

50 

18 

4  7 

11 

57 

57 

39 

42 

52 

64 

OH 

IS 

36 

44 

52 

5  1 

57 

1,1, 

6  6 

61 

32 

48 

58 

SI 

31 

SO 

57      53 

MIR 

23 

2  1 

16 

13 

21 

31 

23 

21 

32 

52 

45 

33 

28 

18 

11      19 

19 

ll', 

45 

32 

17 

15 

10 

47 

32 

I! 

I'l 

COVINGTON  *   B  AIRPORT 

MAX 

47 

IS 

10 

47 

43 

53 

16 

12 

32 

62 

64 

34 

33 

26 

36      43 

49 

5.1 

65 

64 

62 

27 

11 

53 

51 

11 

51 

59 

51 

47 

VIN 

:>c. 

18 

13 

u 

28 

23 

32 

21 

16 

2  7 

49 

32 

2  4 

18 

10 

IS     26 

39 

1  . 

41 

54 

27 

17 

19 

29 

4  5 

n 

17 

12 

30 

S3 

19 

0 

DANVILLE 

■AX 

55 

50 

43 

58 

52 

49 

58 

55 

4  0 

36 

54 

63 

53 

32 

35 

32  !    41 

51 

53 

58 

6  9 

68 

55 

31 

18 

56 

55 

56 

!    55 

(,o 

83 

51 

a 

1 18 

11 

29 

10 

21 

30 

29 

35 

29 

20 

2  0 

35 

53 

32 

2  7 

15 

13      14 

30 

45 

43 

15 

50 

24 

19 

20 

1-5 

48 

17 

26 

11 

27 

FARMERS 

50 

38 

',2 

52 

16 

5  5 

55 

3  7 

.;.; 

53 

66 

63 

36 

36 

31  '    39 

52 

52 

52 

69 

69 

30 

45 

56 

59 

59 

50 

56 

57      50 

6 

MIN 

20 

13 

11 

21 

14 

17 

30 

11 

11 

33 

52 

25 

7        8 

14 

4  3 

29 

28 

52 

25 

1  1 

14 

20      47 

19 

L9 

19      22 

FORDS   FERRY   DAM   50 

MAX      57 

55 

58 

,.8 

51 

37 

43 

58 

68 

5.3 

2  9 

44      47 

51 

61 

69 

69 

4  5 

38 

51 

55      50 

57 

58 

65 

57      52 

MIN  j   29 

27 

29 

26 

27 

35 

2  3 

25 

42 

52 

28 

13 

17     36 

45 

52 

45 

23 

22 

30 

30 

46  I    28 

27 

28 

3  8 

31       31 

FRANKFORT   LOCK   4 

MAX 

ST 

52 

M 

58 

55 

50 

57 

40 

46 

5  7 

65 

58 

36 

36 

36  1    40 

52 

53 

60 

70 

70 

58 

31 

49 

58       59 

60 

58 

61 

58 

53 

MIN 

26 

26 

is 

18 

31 

2  2 

23 

30 

17 

36 

52 

32 

28 

16 

13 

12 

20 

47 

36 

36 

5  5 

24 

19 

20 

24      49 

21 

23 

23 

22 

27 

0 

GREENSBURG 

■AX 

57 

59 

52 

51 

60 

5  7 

40 

41 

57 

51 

35 

36 

S3 

43 

53 

5  5 

69 

69 

19 

31 

47 

59      58 

55 

54 

62 

62 

51 

8 

M  IN 

24 

26 

19 

20 

22 

21 

32 

27 

1   24 

24 

38 

4  2 

32 

28 

18 

13 

12 

27 

45 

36 

36 

48 

25 

12 

21 

22      52 

21 

22 

2  5 

2  5 

27 

1 

GREENVILLE    2    W 

MAX 

15 

55 

58 

54 

53 

60 

55 

45 

39 

57 

68 

68 

50 

35 

26 

43 

53 

58 

69 

68 

61 

36 

50 

51 

53      55 

56 

60 

66 

54 

53 

7 

MIN      30 

30 

28 

46  1    30 

41 

33 

28  1    38 

56 

12 

29 

11 

■IK 

57 

19 

23 

2  4 

43      50 

22 

22 

24 

33 

33 

8 

HEADQUARTERS 

MAX      47 

« 

54 

51       46 

57 

55 

37 

33  1    53 

61 

60  j    51 

34 

30 

43 

52 

56 

65 

64 

61 

34 

14 

53 

57      58 

57 

57 

55 

54 

50 

7 

MIN  I   20 

2  0 

21  1   25 

24 

35 

14      28 

51 

51      28 

24 

13 

14      21 

41 

42 

41 

50 

30 

.6 

29 

45      38 

28 

27 

HEIDELBERG   LOCK   14 

MAX  |    53 

53 

5  7 

47  !   49 

SO 

58 

53 

37      47 

57 

67!    53 

42  |    45 

55 

60 

68 

65 

18 

52 

59      60 

55 

57 

56      53 

MIN 

36 

17 

25      21 

19 

41 

33 

■    18      32 

45 

53 

35 

30;    21 

10      15 

3  5 

4  7 

26 

13 

18 

31  '    44 

23 

21 

23      28 

6 

HENDERSON   4    SW 

■AX 

54 

54 

56 

52      54 

57 

53 

40 

35  1    52 

66 

65 

40 

35      30 

40      44 

50 

59 

68 

68 

64 

36 

49 

18 

53      54 

55 

60 

63 

57      52 

0 

MIN 

18 

30 

27 

39  ,   29 

34 

35 

20  I    30 

50 

40 

23 

24       16 

16      29 

4  3 

45 

49 

56 

20 

2  6 

27 

42      39 

28 

HINDMAN    SETTLEMENT    SCH 

MIX 

52 

51 

39 

52  i   47 

45 

56 

53 

37  1    38 

53 

68 

40      36 

34 

39 

55 

56 

66 

65 

63 

30 

4  3 

56      61 

64 

47 

58      50 

MIN 

24 

24 

16 

18      20 

17 

18 

31 

19      19 

37 

48 

3  9 

28  1    20 

11 

11 

25 

44 

30 

30 

45 

22 

14 

15 

18      40 

25 

19 

21       24 

8 

HOPKINSVILLE    2    E 

MAX 

57 

47 

59 

61      55 

50 

61 

SO 

48      66 

60 

55 

46 

40      30 

42 

53 

54 

58 

70 

68 

63 

58 

50 

51 

53 

51 

55 

61 

64 

55 

54 

g 

MIN 

23 

25 

24 

28      20 

.16 

35 

27 

25      36 

50 

42 

29 

27      17 

15 

32 

33 

39 

43 

50 

45 

20 

24 

36 

13 

23 

25 

28 

3  5 

30 

8 

IRVINGTON 

■AX 

50 

52 

57 

53  |    57 

58 

5.1 

42 

36      52 

65 

42 

35  !    33 

41 

50 

57 

69 

69 

63 

34 

50 

58 

54 

54 

55 

63 

63 

52 

5 

MIN 

26 

23 

24 

36  j   28 

31 

35 

2  5 

20  |    30 

12 

28 

25]    15 

13 

31 

43 

4  5 

47 

55 

30 

19 

23 

50 

39 

24 

24 

27 

31 

LEITCHFIELD 

52 

51       51 

58 

54 

13 

38      51 

63 

63 

45 

42 

50 

56 

67 

67 

63 

33 

48 

58 

55 

54 

59 

64 

5*5 

52 

0 

MIN 

27 

41       27 

28 

3  5 

24 

22      30 

51 

26      15 

IS      28 

42 

45 

46 

54 

21 

21 

30 

50 

4  4 

24 

26 

30 

3  5 

31 

9 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

47 

54 

48       47 

56 

37 

36      52 

62 

61 

38 

34      29 

38      48 

52 

55 

66 

67 

60 

46 

53 

55      57 

51 

59 

54 

19 

8 

■  ID 

2G 

24 

22 

29  |    24 

28 

32 

52 

29 

23      15 

15     27 

44 

42 

51 

2K 

19 

2  8 

4  5      34 

28 

31 

30 

LOUISVILLE    STAN   J    E  IP 

MAX 

52 

43 

57 

53 

50 

59 

52 

39 

36      55 

64 

35      29 

40      46 

51 

57 

70 

69 

64 

32 

50 

57 

35      56 

55 

59 

62 

55 

31 

7 

MIN 

29 

27 

23 

36 

30 

27 

34 

26 

20      32 

54 

37 

28 

22      15 

14      27 

46 

46 

46 

58 

28 

19 

22 

28 

50 

31 

28 

28 

28 

31 

31 

3 

LOUISVILLE   WB  CITY 

MAX 

SO 

40 

55 

52 

48 

57 

19 

36 

36       53 

64 

62 

36 

34      28 

39     45 

54 

70 

68 

62 

30 

46 

56 

54 

54 

52 

55 

57 

54 

49 

B 

MIN 

33 

28 

27 

38 

32 

31 

33 

26 

52 

36 

26 

26      16 

20      30 

45 

47 

59 

28 

18 

25 

33 

38 

33 

32 

32 

36 

33 

LOVELACEVILLE 

58 

58 

58 

55      55 

56 

55 

37!    53 

68 

67 

42 

37      36 

46 

45 

54 

60 

68 

72 

66 

40 

52 

51 

60 

63 

65 

65 

54 

6 

MIN 

24 

23 

41  |   20 

29 

30 

24 

27      35 

52 

26      18 

14 

26 

38 

43 

57 

22 

23 

29 

45 

23 

25 

36 

31 

1 

MADISONVILLE    1    SE 

MAX 

49 

55 

58  |    50 

52 

58 

52 

39      50 

58 

65 

60 

34      43 

41 

18 

52 

58 

68 

69 

46 

38 

50 

53      55 

49 

54 

60 

64 

51 

•UN 

25 

2  5 

22 

31 

32 

26 

2i;    24 

41 

48 

27 

26      15 

13 

14 

36 

42 

50 

20 

21 

21 

301    47 

23 

22 

24 

28 

6 

MAMMOTH  CAVE   PARK 

MAX 

53 

54 

59 

53 

52 

59 

57 

4  7 

38      51 

64 

64 

46 

47  i    34 

42 

55 

69 

68 

64 

38 

59 

58 

55 

59 

49 

65 

56 

53 

6 

MIN 

23 

28 

18 

35 

21  |    31 

50 

4  5 

31 

28 

16 

8 

44 

15 

55 

3  7 

23 

17 

50 

21 

21 

29 

30 

8 

MANCHESTER 

MIR 

55 

59 

48 

50 

59 

60 

53 

43      55 

66 

68 

5  5 

39 

38 

45 

57 

56 

60 

69 

67 

65 

45 

50 

60 

60 

59 

55 

61 

65 

59 

56 

0 

MAYFIELD   2    S 

MAX 

59 

56 

59 

57 

55 

56 

57 

42 

37      58 

(.8 

68 

44 

3  5 

34 

44 

40 

53 

61 

71 

70 

65 

40 

51 

49 

53 

55 

57 

64 

66 

60 

54.3 

MIN 

25 

22 

24 

39 

25 

32 

32 

24!    32 

24 

23 

15 

14 

27 

34 

39 

4  7 

26 

18 

22 

30 

39 

24 

25 

30 

39 

30 

3 

MAYSVILLE  DAM   33 

HI  X 

55 

48 

39 

52 

51 

16 

53 

55 

35'    34 

53 

65 

37      35 

31 

36 

47 

54 

58 

67 

34 

45 

56      56 

61 

50 

54 

50 

3 

MIN 

25 

24 

18 

25 

17 

29 

16  1    15 

32 

53 

34 

25!    15 

11  |    10 

18 

33 

32 

52 

15 

15 

22[    45 

26 

25 

MIDDLESBORO 

55 

53 

50 

56 

52 

41      45 

57 

62 

63 

46  |    51 

54 

55 

62 

62 

61 

57 

55      58 

55 

60 

63 

55 

54 

MIN 

27 

36 

19 

27 

41 

24      34 

43 

51 

38 

31  1    25 

151    21 

41 

42 

33 

37 

53 

2  7 

15 

25 

42      51 

28 

22 

24 

3  1 

MOUNT    STERLING 

MAX 

49 

49 

54 

51 

47 

55 

55 

47 

38      48 

61 

48 

36  i    33 

40 

49 

53 

59 

67 

63 

45 

45 

56 

58 

51 

57 

5f 

55 

56      52 

MIN 

31 

21 

34 

29 

2  1 

37 

31 

19      30 

47 

4  0 

26  1    16 

14 

21 

42 

45 

38 

50 

43 

23 

18 

28 

47 

28 

26 

30 

MAX 

61 

58 

55 

56 

60 

60 

45 

44      53 

68 

68 

46 

36      34 

46 

42 

55 

59 

70 

70 

67 

52 

50 

53 

56 

56 

63 

66 

61 

55 

2 

■JIN- 

22 

31 

22 

42 

21 

30 

30 

28 

28  |    37 

51 

44 

29 

28      19 

14 

24 

'IS 

41 

49 

48 

29 

23 

46 

44 

23 

23 

25 

32 

31 

5 

OWENSBORO 

MAX 

57 

47 

19 

58 

50 

52 

58 

50 

38      40 

53 

65 

51 

35      35 

33 

42 

45 

50 

58 

66 

68 

43 

36 

48 

50 

47 

50 

61 

65 

50 

3 

MIN 

25 

23 

24 

28 

25 

29 

31 

20  1    26 

40 

49 

25 

24  1    14 

14 

17 

30 

51 

21 

23 

27 

30      40 

27 

27 

28 

31 

29 

PADUCAH  CAA 

MAX 

48 

57 

52      54 

56 

52 

38 

37       56 

ss 

62 

36,    32 

43 

46 

54 

60 

68 

70 

52 

38 

52 

54      55 

57 

62 

64 

56 

52 

3 

MIN      27 

26 

29 

31 

28 

37 

33 

25 

26      37 

56 

33 

27 

24:    17 

17 

30 

45 

46 

51 

52 

28 

23 

25 

471    30 

25 

25 

26 

31 

31 

9 

PADUCAH    NO    5    FIRE    STA 

MAX  1    60 

49 

61 

53 

55 

59 

54 

41 

48  :    60 

66 

56 

29 

37!    33 

45 

47 

55 

52 

70 

71 

44 

40 

52 

58 

551    55 

57 

60 

58 

5 

PIKEVILLE 

MAX 

57 

45 

55 

49 

51 

57 

61 

41 

42 1    51 

58 

70 

51 

40 !    39 

45 

49 

57 

64 

68 

71 

67 

45 

61 

59 

67 

54 

61 

60 

56 

54 

6 

11 1  N 

30 

23 

21 

25 

25 

21 

23 

2l!    33 

46 

51 

36 

30      21 

18 

51 

45 

39 

37 

42 

36 

23 

25 

23 

25 

30 

2 

PRINCETON 

M  ^  '/ 

" 

56 

61 

51 

60 

41 

36  1    53 

66 

66 

4  9 

36  1    46 

45 

48 

49 

71 

71 

63 

49 

53 

50 

54 

5  5 

58 

63 

67 

54 

54 

2 

MIR 

25 

20 

39 

17 

23 

24 

25 1    32 

50 

4  9 

28 

26      17 

12 

19 

22 

32 

41 

58 

30 

18 

18 

21 

38 

38 

20 

20 

23 

29 

27 

RICHMOND   E    STATE    COL 

MAX 

53 

50 

40 

55 

48 

47 

56 

55 

36      36 

55 

64      57 

33|    33 

30 

53 

53 

57 

67 

65 

54 

30 

45 

54 

57 

59 

51 

55 

57 

49 

8 

MIN 

29 

19 

28 

26 

27 

35 

28 

19      21 

36 

36 !    32 

26 1    16 

13 

44 

40 

47 

54 

25 

16 

23 

30 

50 

24 

25 

29 

RUSSELLVILLE 

MAX 

67 

57 

59 

52 

61 

65 

40|    47 

57 

64  1    64 

40i    39 

30 

39 

50 

53 

60 

67 

53 

34 

47 

55 

57 

56 

52 

67 

70 

53 

MIN 

30 

2  5 

25 

30 

25 

37 

29 

46      29 

25      18 

15 

32 

45 

47 

45 

2  6 

51 

25 

25 

25 

27 

30 

1 

ST   JOHN  BETHLEHEM    ACAD 

MAX      55 

50 

41 

57 

51 

51 

57 

54 

39      37 

58 

641    50 

32      34 

29 

41 

50 

50 

55 

68 

67 

32 

43 

57      53 

53 

59 

50 

2 

MIN!    22 

23 

21 

24 

21 

23      35 

29 

19'    20 

35 

26      15 

13 

15 

29 

44 

47 

47 

23      50 

23 

27 

7 

SCIENCE    HILL 

MAX  !    52 

50 

53 

52 

19 

59      57 

52 

41      51 

63      51 

36      33 

44 

54 

53 

53 

67 

64 

60 

47 

58 

58      57 

55 

61 

64 

57|     53 

MINj    25 

19 

24 

23 

37 

29 

23,    32 

48 

SO     32 

28      19 

13 

46 

38 

2  5 

16 

25 

45 

48 

23 

23 

26 

28|    31 

2 

SCOTTSVILLE 

MAX 

56 

55 

61 

53 

61 

58 

52 

42      53 

65 

661    47 

38      35 

48 

53 

55 

69 

67 

58 

4  2 

61 

56 

63 

SO 

66 

55 

54 

8 

MIN 

23 

26 

23 

40 

23 

29 

36 

27 

25 1    33 

51 

45)    33 

29 

18 

11 

24 

46 

37 

46 

44 

4  2 

24 

20 

26 

49 

46 

26 

2  5 

33 

31 

7 

SHELBYVILLE    2    W 

MAX 

55 

49 

42 

56 

52 

50 

56 

55 

40 

36 

57 

63      54 

33 

37 

32 

40 

49 

51 

57 

68 

69 

50 

30 

47 

58 

54 

55 

53 

59 

60 

50 

5 

MI") 

20 

22 

27 

22 

32 

27 

16 

17 

34 

52 1    28 

24 

12 

13 

25 

46 

49 

20 

ia 

20 

28 

49 

24 

25 

24 

28 

27 

WEST    LIBERTY    WATER   WKS 

MAX 
MIN 
MAX 

36 

51 

49 

52 

40 

48 

57 

58 

37 

38 

57 

31 

36 

41 

50 

55 

63 

51 

60 

57 

53 

57 

60 

49 

7 

WILLIAMSBURG 

54 

54 

55 

52 

50 

57 

58 

54 

42 

51 

65 

67 

66 

38 

39 

43 

53 

55 

52 

64 

65 

62 

50 

47 

59 

57 

60 

5  5 

60 

64 

55 

54 

9 

MIR 

23 

19 

23 

22 

22 

27 

23      22 

43 

54 

34 

29 

22 

13 

23 

45 

43 

42 

42 

43 

26 

19 

42 

37 

25 

22 

24 

24 

29 

6 

WILLIAMSTOWN 

MIX 

52 

4  6 

37 

52 

40      35 

55 

60 

54 

33 

33 

26 

35 

49 

50 

55 

66 

65 

53 

25 

43 

53 

50 

53 

53 

47 

9 

MIN 

26 

26 

2  0 

26 

22 

23 

28 

15      15 

35 

52 

28 

23 

12 

12 

15 

26 

44 

39 

45 

52 

21 

18 

21 

28 

48 

29 

29 

27 

27 

5 

WOLF  CREEK  DAM 

MA  X 

58 

55 

48 

62 

52 

53 

61 

60 

43 

42 

53 

65 

63 

38 

38 

47 

56 

56 

58 

70 

70 

56 

43 

52 

64 

62 

58 

59 

64 

67 

55 

3 

MIN 

25 

i 

2  0 

31 

20 

23 

30 

30 

2« 

30 

42 

48 

38 

32 

22 

20 

47 

47 

34 

34 

56 

28 

18 

22 

24 

5  5 

25 

24 

24 

25 

30 

6 

See  reference  i 


1  following  Station  Index. 


Table  S-Conlinued 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
DECEMBER  1949 


Station 

Day  oi  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15      16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

" 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

„*: 

AYEJ)  DAfA 

JULY    1949 

88 

94 

IS 

94 

97 

95 

90 

91 

89 

93 

90 

84 

R6 

86 ,    82 [    85 

87 

86 

84 

88 

90 

91 

91 

95 

97 

94 

94 

96 

102 

90.8 

6  5 

70 

67 

68 

67 

66 

70 

71 

67  '    64  i    60 

61 

66 

B2 

6  4 

67 

67 

85 

67 

6b 

65 

93 

9? 

91 

91 

89 

Bl 

9  2 

89 

91 

87 

86 

87 

86 

92 

91 

85 

90 

9J 

93 

89.5 

72 

70 

69 

69 

68 

69 

69 

72 

70 

69 

67 

69      68  ,    66 

64 

6b 

65 

70 

72 

66 

66 

68 

67 

68 

68 

69 

64 

68.1 

90 

91 

97 

96 

95 

95 

96 

98 

83 

87 

82      90 

8b 

84 

89 

93 

94 

93 

93 

93 

94 

96 

9b 

64 

64 

65 

66 

69 

71 

71 

70 

71 

68 

71 

73 

70 

71 

69 

69 

67 

70 

70 

69 

71 

71 

72 

70 

SEPTEMBER    1949 

m 

80 

79 

78 

79 

71 

74 

75 

80 

74 

69 

56 

64 

78 

78 

75 

71 

80 

70 

60 

65 

71 

75 

76 

69 

58 

68 

72.5 

5? 

57 

54 

4Ji 

5(1 

1/ 

51 

56 

46 

50 

51 

45 

3  8 

39 

4H 

54 

PADUCAH    NO    5    FIRE    STA 

II  [  N 

81 

92 

81 

89 

78 

79 

80 

84 

75 

75 

68 

69 

89 

77 

83 

80 

85 

80 

72 

71 

74 

81 

83 

8b 

65 

70 

79.1 

OCTOBER    1949 

R4 

78 

67 

7? 

80 

85 

88 

77 

86 

86 

73      65      71 

66 

76 

78 

79 

83 

77 

65 

69 

57 

58 

65 

70 

63 

65 

62 

73.1 

57 

50 

52      52      50 

52 

49 

so 

50 

Ml 

59 

35 

40 

38 

34 

3  4 

87 

89 

H7 

64 

67 

74 

7  2 

72 

78 

78 

83 

85 

88 

72 

64 

56 

69 

77 

63 

71 

61 

60 

75.9 

KIM 

45 

43 

44 

60 

60 

62 

61 

60 

60 

56 

56 

57 

59 

60 

54 

58 

56 

51 

52 

52 

48 

43 

44 

49 

41 

39 

49 

55 

55 

47 

NOVEMBER    1949 

48 

59 

70 

74 

73 

7fi 

80 

83 

63 

69 

60 

58 

43 

39 

61 

69 

45 

40 

60 

59 

43 

43 

60 

65 

63 

58 

59.4 

MIN 

36 

33 

39 

35 

27 

29 

32 

30 

32 

36 

41 

46 

34 

31 

27 

35 

27 

27 

41 

33 

24 

22 

29 

34 

30 

30 

29 

35 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

- 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

WOLF    CREEK    DAM 

EVAP 
WIND 

26 

.15 

48 

17 

.08 

24 

22 

21 

63 

.07 
35 

16 

.06 
12 

.03 

62 

75 

.08 
32 

37 

4 

13 

8 

* 

64 

.09 
20 

.05 
26 

.03 
117 

66 

17 

12 

.18 
41 

.06 
42 

20 

7 

.10 
0 

5 

952 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ASHLAND    DAM    29 

BEAVER   D41 

BENHAM 

BOWLING    GREEN    WB    \P 

CORBIN   CAA 

COVINGTON   WB    AIRPORT 

DANVILLE 

FARMERS 

FORDS    FERRY   DAM    5 

ID2IDELBERG  LOCK   14 

IRVINGTON 

LEXINGTON   WB    AIRPORT 

LOUISVILLE    STAN   WB    AP 

MAMMOTH  CAVE    PARK 

MAYSVII.LE    DAM    33 

OWENSBORO 

PADUCAH  CAA 

SCOTTSVILI.E 

WILLIAMSTOWN 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SIT  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 
0.6 

1.3 

).  1 
1.4 

T 

0.7 

3.2 
T 

T 

1.5 
2 

T 
0.5 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

1.0 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 
T 

T 

0.5 

T 

See  reference  notes  tallowing  Station  Index. 
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The  year  1949  for 
and  precipitation 
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1949 
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WEATHER  SUMMARY 

tate   as  a  whole  showed  an  excess  in  temperature 

does  struck  in  Marshall,  Calloway  and  Muhlenberg  counties,  resulting  in 

the  normal  with  plus  departures   in   temperature 

large  property  losses.   In  the   same   month,  a  thunderstorm  hit  Calhoun 

ng   recorded   in   seven  months,  and  below  normal 

with  the  accompanying  wind  causing  property  damages   estimated  at  $5000 

monthly  mean  temperatures  for  February,  October, 

and  injury  to  2  persons.   In  May,  tornadoes   and   high  winds  in  Estill, 

the  highest  ever  recorded,  with  that  of  February 

Pulaski,  Lee,  Owsley,  Madison  and  Kenton  counties  resulted  in  one  death 

ree  times.   On  the  other  hand,  September  was  the 

and  severe  property  damages.   In  June,  one  person  was  killed  in  a  thun- 

f  that  name  on  record.   The  highest  temperature 

derstorm  at  Horse  Cave.   In  July,  thunderstorms   again  took  their  toll. 

e  during  1949  was  100  degrees  on  July  4th  at  Mt . 

One  person  died   as   a   result  of  the   storms  in  Lovelaceville  and  they 

was  zero  degrees  at  Beaver  Dam  and  Hopkinsville 

also  accounted  for  property  losses  in  that  city   and   also   at   Berea. 

Rainfall   amounts   during   June,  October   and 

Winds   and   hailstorms  in  August,  Septemver  and  November  struck  Science 

eded  but  five  times  in  the  period  of  record.  The 

Hill,  Crab  Orchard,  Lexington,  Letcher  County   and  Hopkins  County,  with 

fall  in  any  one  month  during   the  year  was  12.04 

the  resultant  damages. 

John  in  June  and  the  least  was  0.35  inch  at  Sum- 

During  January 
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with  li 

ttle  or  nc 

plow- 

beds 

middle 

shed 

caused  the  Ohio 

e  flood 

stage  i 

a    the  uppe 

r  dis- 

districts.   Addi 
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e  above  flood  stage 

in  the 

ra 

ns   in 

March   ke 

pt  the 

s  be 

ng 

further 

retarded 

Some 

.f  pa 


The 


of 


iear  the  close  of  April  permitted  resump- 
ither  field  work.  Grains  were  in  good  con- 
;  in  seed  beds  showing  good  growth.  Light 
ed  in  some  damage  to  tender  vegetation, 
avorable  for  crops  and  field  work.  Fall 
th  spring  grains  fair.  Corn  planting  was 
lcco  transplanting  nearing  completion.  Some 


jun 


fair  to 

good  wi 

fruits 

was  in 

becau 

Hall  a 

ed  some 

damage 

early 

The  se 

growth 

Local 

ome  tenc 

er  vege 

11  tobac 

co  had 

irly  pot 
Some  damage 


nfestation  and 
severe  thunde 

corn   fair  t 
had  an  unfav 


ing  had  begun. 


Seeding  of  smal 
ing  place  becau 
October  was  loc 
was  well  advanc 
housed  with  the 
in  October  but 


culture,  1949 
(1938-47)  aver 


>ing  of   toba 


ready  for  sale.  The 
flooding  of  lowlands 
Department  of  Agri- 


, they  were  ge 


JANUARY  -  Unusually  warm  and  moist.  Precipitation  frequent.  Weather 
condition  favorable  for  growth  of  winter  grains  but  too  wet  for  outdoor 
activity.   Heavy  rains  caused  above-flood  stages  in  the  Ohio  River. 


FEBRUARY  -  One  of  the  warmest  on  r 
1899.  Rainfall  considerably  above 
rises  above  flood  stage  in  the  low 

MARCH  -  Below  normal  temperatures 
quent  rains  kept  soil  wet  with 
Tornado  of  the  "bounding"  type  str 


Both  temperature  and 


weather  retarded  gr 
fair  to  good  condit 
the  21st  and  22nd, 

JUNE  -  Temperatures  and 
tation  being  exceeded  bu 
ed  with  tobacco  transpla 
lands  caused  by  heavy  ra 


SEPTEMBER  -  Second 


!  for 
i  of  pas 
This 
llting  i 

1  precif 
>ut  five 


jrpassed  but  three  times 
i.  Heavy  rains  caused  fu 
ricts  of  the  Ohio  River. 

>ve  normal  precipitation, 
r  activities  further  reta 
?ral   southwestern  count! 


i tat  ion  below  normal.  Light  frost 
tion.  Dryer  weather  conditions  per- 
Preparation  of  corn  ground  was  one 


with  precipitation  below  average. 
owth   and  general  field  work.   Dry 

Tobacco  plants  in  seed  beds  in 
was   marked  by  severe  tornadoes  on 

property  losses  and  one  fatality. 

above  normal   with  total  precipi- 
Corn  planting  virtually  complet- 
completion.   Some  flooding  of  low- 
in  some  crop  damages. 


Ing  of  h 


ut  unfavorable 

foi 

crop  growth  bee 

1CT0BER  -  Above 

nor 

mal  temperature 

acco  far  advanc 

ed. 

Harvesting  of  c 

ities  near  the 

sea 

sonal  normal. 

OVEMBER  -  Tempc 

ure  and  precipit 

he  season  fell 

ing  this  month. 

ainfall  needed 

ECEMBER  -  Warm 

1st  month.   Print 

arketing  of  tot 

o.   Moisture  was 

iderable  floodi 

ng 

of  lowlands  repo 

)recipitation  belc 


and  above  normal  in  rainfal 
led  by  hail  and  strong  winds. Pr 
d   fruit,  cutting  and  housing 


ng  gener 
ripping  a 
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[n  addition  to  the  Climatologic 
ind  cooperative  weather  stations 
Tin  Hydroclimatic  Network  Sta 
:he  Hydrologlc  Bulletin  Series 
ilonwlde  net  of  rain  gages  —  mo 
)f  precipi 
Corps  of  Engin 


;ing  needs  of  their   program  in  the 


tion.    It  was 
rs,  Department 


existing  precipitation  stations   in  order  to  pr 

intensity  which  were  essential  to  the  planning 

lated  works  by  the  Corps  of  Engineers.    This  N 

bout  2,000  recording,  and  1,000  non-recording  r 

tained  by  the   Weather  Bureau  through  working  f 

to  the  Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers 

aged  about  $250,000  per  year  between  1940  and  1 

since  that  date.    For  the  years  1940-42,   the  Department  of  Agricu 

transferred   about   $100,000   per  year   to  provide  data   required  1 

work,   and  since   1947  the   Bureau  of  Reclamation  has  transferred 


e  formerly  reproduced  in 

imatic  Network   is  a  na- 

Previous  to  the  introduction  of   this  bulletin  Series,   data  from  Hydro- 

rding  type  which  produce 

climatic  Network  Stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologic  Bulle- 

tablished in  1939  at  the 

tins)  which  were  issued  monthly  for  each  of   8  drainage  areas  embracinf 

the  Army,  to  supplement 

the  entire  United  States,   but  since  the  Network  was  established  to  mee 

vide  records  of  rainfall 

the  internal  requirements  of  the  Federal  agencies  referred  to  above,   nc 

of  flood  control  and  re- 

provision  was  made  for  public  dissemination  of  the  data,   distribatioi 

twork,   now  numbering  a- 

being  listed   to  cooperating  agencies  and  to  certain  public   repositor- 

in gages,  has  been  main- 

ies.  A  list  of  locations  where  reference  copies  of  the  Hydrologic  Bulle- 

tin Series  are  available  for  inspection  may  be  obtained  upon  appllcatioi 

These  transfers  aver- 

to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington  25,  D.C. 

44,  and  nearly   $375,000 

through  the  cooper 


public  offices,  private  agencies, 
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0.9 

75.6 

rg  r 

1  .11 
0.3 

-a.  i 

.,  ,     1 

61  I. 
64.   I 

-5.2    62. 2M 

-7.6    61.9 

-      60.0 

4.6 
1.5 

18     .• 

49   .. 

47.4 

1.    oa 

1.0 

■li   6a 

40    I, 
41.1 
12    il 

5.4 

4.1 

4.7 

19,  i 

53  is 

1.6 

HOPKINSYILLlS   3   E 

LKITCHFIKLD 
LEXINGTON   IB   AIRPORT 
LOUISVILLE   STAR   IB   AP 

1 1    9 

42^7 

7il 
9.9 

41.2 
41.9 

40.9 

:..o 

5.1 
1.9 
9.4 

45.7 

44   9 
44  g 

46  1 

-3.4 
-0.4 

2    1 

55.  OM 

5  1.3 

-1.3 

67.5 
97. S 

67    1 

btIs 

lit 

1.8 

7s!  i 
75.6 

IK  7 
0.8 

2.  1 

rg,  ia 

79     7 

79   g 

81.  1 

0.2 

2    II 

i  g 

3^ 

74.4 

75    8 
75    0 
71    9 
76.-1 

g  / 

-1.0 

II     4 

0.3 

64  g 

6-1  | 
64  1 
64  0 
64  .  6 

-7,4    62.0 
-5.8   62.6 
-5.9    62.1 

1  5 
1    ( 

4  5.'. 
46.6 

2     8 
0     1 

lie 

42.9 

41.9 
41.  C 

4  0    II 

4.1  57.9      -0.7 
4.9    58.2         1.4 

l!2   56,'«         1.9 

5.2  58.3   ;     2.6 

LOUISVILLE   IB   CITY 
LOVELACEVIU.E 
MADISONVILLB    1    SE 
MAMMOTH   CAVE    PARI 
KAYFIELD   2    S 

41.1 
41.9 

43    4 

43.0 

5  g 
i.a 

419 
42.1 
41.5 

42.1 

g   l 

1.9 

4.5 

2  a 

46.1 

47.9 
44.9 

49.3 

46.6 

-1  .9 
-2.8 

57  a 

5  4   sy 

-2.3 

-1  .2 

-1.9 

-a.  3 

68.5 

1.8 
1.3 

7«i5 

75    9 
73.7 

1.8 

0     7 

6  1  .4 

80. .1 
HO  .  -1 

78.4a 
79.01 

2.8 
0.7 

a  a 

7eia 

75.7 
7  3.2M 

I    1 

2,9 

-2.2 

65.1 
65.7 

64    :, 

-5.4 

-4.4 

-6.6 

62    ', 

6,1.0 
62  .  1 

3.3 

2.3 

5.  1 

18     0 
45.7 

4  7,9 

0.1 
0.2 

1.5 

11.6 

4  0     2 

41.2 

42.3 

4.0    58.6         1.6 

4.0    59.2  |     0.5 

2is    58.4      -0.4 

MAYSVI1.LE   DAM   33 
MIDDLESBORO 
MOUNT   STERLING 

IS    6U 

4a. n 

43.7 

5    9 
6.7 

4s!  i 

43    41 
40    5 

7.3 
9    i 

2.5 
4.1 

41 .91 

19.3 
46 . 5 

l.g 

0^5 

50.211 
5-1  .  2 

53   8 

-3   9 

-o!  i 

-0.3 
-2.1 

67  ,  3 

68  8 
67.3 

3    0 
1.5 

72.7 
75.2 
76.-1 
76.3 
76.2 

-  0  -  2 
2.7 

9.5 
1.0 
2.0 

78.3 

79,  1 
80     1 
80.6 
91.0 

3i9 

1.5 
3.1 

73.2 

76.5 
76.7 
76.6 

-2.2 

l!7 
-1.3 
0.5 

62.  1 
65    8 

65   7 

64.8 

-7.4 

-  li  1 

-  5    5 

esis 
ei.  g 

63  . 5 

5.S 

3io 

3.4 

45  2 

46  .5 
48.5 

15  .2 

-1.0 
-1.0 
2.1 
0.8 
-1.5 

37.9 
12    9 
11     7 
43.4 

J9    7 

3  i7    59i7  1      2.8 
6.3    58.8        3.8 
3.7    59.8         1.0 
2.8 

PADUCAB   CAA 

PADUCAH   NO   5   FIRE   STA 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RICHMOND   TEACHERS   COL 

47. a 

14.11 

11.0 

6.3 

47.2 
42    3» 
42.8 

8.7 
3.5 

5.8 

47,4 
47  .0 
43.9 

-1.6 
-2^1 

55     9» 
51.9 

-?    0 

-1.9 

-4.2 

67 .3 

67    31 
64.5 

11.2 
-1  .2 

75.3 

74.7 
73    5 

0.3 

-0.9 
0.0 

Bi  a 

80.0 
79.71 

78.3 

0.8 

2.4 
0.  1 
1.3 

76.4 

76.5 

74.8 

-3.1 

-0.5 
-3.1 

65.1 
65  .  3 
66.(1 
65.0 

Ml 

-6    5 
-6.9 

61  .9 

61.31 

64  .  3 

6i  ie 

H  -1 
2    2 

47.6 

47.6      -0.9 
45.8      -1.3 
46. 5M   -0.6 
44.6      -2.6 

42.1 

41. OM       2  ia 
39.6           1.3 

59.6 

1.8 
0.1 

RUSSELLVILLE 

ST   JOHN   BETHLEHEM   ACAD 

SCIENCE   HILL 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE   2   I 

43.6 
43.4 
45.5 

46.9 

7.4 

9.5 

41.  911 

42.0 
44.1 

45.0 

7*5 
6.4 

46.11 

42.8 
47     1 
49.2 
43.1 

0    9 
-1.7 

54    7 
56.8 
50,9 

-lit 

-0.3 

-3.5 

69    3 
65.3 
66    1 
68    6 
64    4 

3.5 

2    1 
0.0 

77.1 
73    5 

74.2 

25 

62.0 
78.7 
78.6 
80.7 
79  .5 

3.8 
2.1 
3.4 

1.6 

74.5 
75.3 

76.4 
74.8 

Ii 

63  8 
65  7 
66.6 
62.9 

-5.7 
-3.3 

-6.7 

60.5 
62    7 

63.5 
60    8 

2.7 

5.4 

3.4 

44.2 

47  .5 
43.0 

ois 

-1.9 

41.6 

39.0 
42.3 

(J.J 
39    0 

3.9 
3.3 
5.3 

3.S 

56.7         1.1 
58.6   I     3.0 
60.0 

56.3         0.8 

IEST   LIBERTY   IATER   IKS 
WILLIAMSBURG 
IILLIAMSTOIN 
IOLF   CREEK  DAM 

47.3 
46^6 

9.9 

7.1 

49.11 

46.4 
40.5 

eii 

48.2 
43.3 

-0.5 

55.5 
56.  3M 

-1.1 

65.9 
68.11 

"> 

76.9 

V 

78.1 
79.7 
80. -i 

2^9 

74.31 

7-1,6 

-0.4 

66,4 

-6.6 

62.3 

59    8 
63     1 

3.0 
1.8 

16     7 
42.9 
45.5 

0.0 

42.3 
37    7 
43.0 

3.0    58.8        1.0 
2.8 
-     59.7 

TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 

February 

March 

Apnl 

May 

Juno 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

I 

I 

1 

l 

1 

£ 

S 

i 

i 

I 

j 

1 

1 

I 

j 

I 

| 

a 

I 

1 

& 

a. 

1 

l 

I 

1 

I 

1 

I 

J 

ADDISON   DAM   43 

ADOLPHUS    1    N                 R// 

ALLEN 

ANCHORAGE 

ASHCAMP 

ASHLAND   DAM   29 

BARBOURVILLE    WTR   WKJ   R 

BARDSTOWN 

BASS    3    SW 

BAXTER   BARLAN  W   WKS   R 

BEAVER   DAM 

BENHAM 

BENTON                                     R 

BEREA   COLLEGE 

BEREA   WATER   WORKS 

BOSTON    2    SW 
BOWLING   GREEN 
BOWLING   GREEN    SUBSTA 

BRENT   DAM    36 

BROWNSVILLE   LOCK   6 
BURGIN   DIX   DAM 
BURNSIDE 
CADIZ   LOCK   E 
CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON    LOCK    1 
CENTRAL   CITY                      R 
CLINTON                                  R 
COLLEGE   HILL   LOCK   11 
COLUMBIA    LW   COLLEGE 

CONSTANTINE                        R 

CORBIN   WATER   WORKS 
COVINGTON    WB   AIRPORT 
CYNTHIANA 

DANVILLE 

DAVELLA                                  R 

DEHA 

DUNDEE    BRTS    FRD   BR      R 

DUNNVILLE 
EDDYVILLE   LOCK   F 
EDMONTON                               R 
ELIZABETHTOWN 

FALMOUTH 

FARMERS 

FLEMINSBURG 

FLEHINGSBURG   POST   OF   R 

FORD    LOCK    10 

FORDS    FERRY  DAM   50 
FRANKFORT   LOCK   4 
FRANKLIN   WATER   WORKS 
FRENCHBURG    1    SW 
GEORGETOWN   WATER   WORKS 

GEST   LOCK   3 

GLASGOW 

GODMAN    AFBU    FT   KNOX 

GRANT   DAM    38 

GRAYSON 

GREENSBURG 

GREENSBURG    HIWAY    61   BR 

GREENUP   DAM   30 

HALEYS   MILL                       R 

HARTFORD   6   N 
HAZARD 

HEADQUARTERS 
HEIDELBERG   LOCK    14 
HENDERSON    4   SW 

HICKSVILLE 
HIGH   BRIDGE    LOCK   7 
HINDMAN    SETTLEMENT    SCH 
HODGENVILLE   NAT   PARK  R 

HYDEN 

IRVINGTON 

JACKSON 

JENKINS   WATER   WORKS      R 

KEENE    2   N 
KENTUCKY   DAM 
LANCASTER    ICE   PLANT 

LEITCHFIELD 
LEXINGTON   WB   AIRPORT 

LITTLE   HICKMAN   LOCK   8 

LOCKPORT    LOCK   2 
LOGLICK    1    S                  R// 
LONDON   POST  OFFICE     R 
LOUISA   LOCK   3 
LOUISVILLE   BOWMAN    FLD 

LOUISVILLE   STAN   WB   AP 
LOUISVILLE   UPPER   GAGE 
LOUISVILLE   WB   CITY        R 
LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE                       R 
MADISONVILLE    1    SE 
MAMMOTH   CAVE    PARK 
MANCHESTER 
MAYHELD   2    S 

8.29 
7.16 
4.51 

V  .  82 

4  OS 

5.07 
6.63 

-'.31 
5.75 

5  17 

6  .  98 

6.  13 

4.95 

5.37 
5.58 
7.20 

5.86 
5.42 
7.18 

4.59 

7,32 

8.22 
4.55 
6.14 

6.1  a 

6    3i 

6  56 

•1    87 
4.43 

5.24 

8.42 

8.  18 

6.9  3 

6.94 
5    91 
5.94 

4.69 

9.07 

6.05 
7.26 
5.50 

6 '.6  6 

9.04 
5.16 

5.44 

5    64 

7  54 

8.31 
5.11 
9.38 
5.09 
9.82 

6.12 

4.33 
5    28 
5    97 

6.17 

8  32 
4.96 

3.42 

5^73 
8.47 
5    48 

5  "55 
5.97 

6.84 
7.10 

e'.n 

8     10 
.',  .02 

3.93 
3.89 

.59 

.36 
2^47 

2.70 

2.63 
3  6 

2.38 

3.12 

1  .81 

.38 

4.51 
1    93 
2.64 

2.13 
1.81 

5.90 

.51 

2.08 
3.0.S 

.58 

-    .15 

1.97 

4.10 
84 

4.68 

4    36 

3  80 
4.30 

3.26 

1.39 

6    31 
3.51 

2  69 

:■    8  6 

6  97 

B     3  2 
8    7  2 
7.39 
3.36 

6.84 
6.07 

4  .  3  7 

7.37 

5  46 
6.62 

2.75 
2.99 
3.03 
4.72 

5    95 

2.20 

7.28 

6.13 
5.00 

4.50 

4.66 
4.36 

.1.77 
4.50 

4.4  5 
7.83 

3,88 
7.95 

3  3  9 
6.  8  9 

5    60 
2.93 

5    .12 

4  15 

5.71 

6.46 

7.18 

:, ,  0.1 
5.13 

7  9( 

1.46 

1.48 

.09 
2.78 

3.37 

3.0.5 
2    87 

.74 

2    59 

1  ,92 
2.29 

.83 

1.45 
2.59 
1.57 

.65 

1.13 

1.67 

4^34 
.83 

4.34 

.47 

3.52 

-    .69 

1.64 

2.44 

3.52 

1     64 

7.98 

4^13 
2,47 
5.83 
3.61 

5.24 
3^52 

4  27 

5.02 
1  .35 
4.74 
4.23 

4.90 
5.12 

5  77 
6.28 
4.04 

4.39 
5.92 
8.19 
2.96 

5.22 

5  25 
4.31 
3.93 

4.95 
3,37 

5.01 
7.58 

6.92 
4.90 
6.01 
5.57 

4.63 

3    32 

4.46 

4^2 

5.40 

4.62 
5.55 

4.46 

■1.30 

2.2C 
6.10 

6  57 

6.76 
3.80 

4.67 

8.58 

5.81 

5.24 

5.98 

6.98 
I     91 

3.73 

1  .  13 
4^B7 

3.01 

-1.85 
1  .23 

2.31 

-1.70 

-     .48 

-  .63 

.65 

.50 
-1.38 

-  .57 

18 

.05 

.30 

-1.25 

.30 

2,32 

50 

.61 

-1.02 

-1  .82 
.97 

-  .71 

3.07 

.37 

.98 

2.22 
-1.11 

1  .06 
-1.12 

3.05 
3.18 
4  .  60 

2.74 

6     38 
4.08 

5.06 

/.    2u 
1.83 
4.03 
4.55 

3.32 

4  25 
3    4  6 
■1.06 
1  .87 

3.56 
3    92 
5.47 

1.51 

1.78 

1  .98 
1.42 

3  53 

5  55 
5  .  60 

4.15 
3.15 

5.23 
1  .85 

3.03 

4.45 

1  .55 
4.39 

3.34 
3.54 

3.77 

1.72 

3.22 

3.72 

3.22 

5.60 

1.43 
2.69 

3.93 

4  24 

2  2' 
2.79 

2.37 
4.54 

4.01 
2.58 

2.77 
2.25 

5.35 
2.82 

2.98 

3.21 
4.70 

4.05 

3  '.  20 

2.2:' 
3.34 

4.07 

3  .  '..■ 

-  .97 

-  .85 

-2.38 
.24 

-  .43 

-  .95 
.34 

1     26 

-1.75 

.05 

-  .37 

-  .38 

.05 

-2.50 

-  .71 
.32 

-  .78 
-2.04 

.07 

-  .63 

-2.50 

.76 

20 
-1.48 

-  1  .46 
1.12 

.33 

212 
16 

1    03 

2.26 
2.49 
3.61 

2.82 

2.10 

7. .  c.2 

2.72 

2.12 
4.89 

2    3  2 

2.12 
1    84 
1.54 
2.71 
2.22 

2.40 
3.28 

:■  .  05 

2^11 

1  .60 
1.51 
2.42 
4.91 
1.54 

2  no 
2.11 
1.39 

3.59 
2.67 

3.31 

1  75 
3.38 
2.45 
3.64 

1.78 
3.43 

5    76 
3.71 

2.51 
2.51 
2.62 

1.83 
1.60 

1.61 

2  .  00 

1.99 
3.72 

1  .89 

2.04 

2.73 
2.91 

'I    '-;( 
1.80 
2,49 
1.32 

3.29 

• .  01 

2  50 
2^85 

1.78 
3.04 

-1.76 

-1.90 

-  .78 

.32 

-1.45 
-1.21 

-1  .56 

-  :  6 
2.24 

-2    28 

-  .58 

-  .80 

-1  .88 
.68 

-  .95 

.18 

-1.24 
-1.72 

-1.57 
-2    31 

-1.40 

-1.95 

-2.46 

1  .04 

-1  ,85 

1  .66 
.  10 

-1.79 

-2.71 

-..  3 

-1.93 

1.03 

-1.02 

6.87 

10  15 

2  16 

3  8  5 

2.32 

2    11-1 

4.05 

5     68 

7.37 
2     I" 

5.98 

,,.  u, 

6.  7  2 
6.34 

8  .  29 
5.94 
3.54 
7.83 

8.74 

5.93 

5  .  ..9 

3.  18 
8    47 

10.98 

.1.16 
3.27 

; .  30 

4 .  n 

8    83 
6.93 

3.07 

6.22 

3.27 
5.91 

11  15 
2.08 

1  '.  00 
2.77 
2.17 
2.89 

5.09 

e!s6 

5.77 

8.27 
8.71 

5.28 

9.50 
9.57 

3.8; 

7.05 
6.94 

2.50 

3.80 

5^89 
5.98 

8.43 

7.63 

6  32 
2.08 

1  .68 
2,  14 

3^83 

2  17 
6.06 
4.97 

;.  5  8 

6.63 
3.4f 

8^27 

2,96 
2    33 
-1.89 

1.97 
-2.23 

2    88 
2.11 

4.09 

.1    4  9 

-  .66 

2,00 

-  .69 

1.36 
4.65 

■3    39 
-1.76 

-1.19 

1    60 
2^91 

4.25 
4.91 

1.66 
5.03 
2~76 

-2.02 
.08 

1  .72 

3.34 

2.43 
-2.47 

-3.00 

-  .81 

36 
2.09 

-  .75 
2.  19 

1.94 
4.47 
7.65 

6  .  70 

4  37 

5  3S 
5.26 

5.32 

9.03 

3  80 
5.41 
4.31 

2.61 
l.ilf 
3,58 
3.71 
4.46 

5.9  6 
5  .  4  3 
3.33 

5    02 

1    75 

5.44 
3.81 

5.48 

3.92 

4.26 
3.04 

5.04 

4  0  2 

4.26 

5.67 
4.01 
4.72 

1.63 
1.33 
2.24 

3.65 

2.17 
4.03 

5.68 

1.34 
3.31 
1.82 

1  .09 
5.10 

4.81 
3.54 

1.81 
3.82 

3.92 

1.54 

3.77 

2 .  59 

7.01 

3.91 

6.12 

4.56 
7     25 
3    60 

1  .  5C 
2,67 
3    22 

2.97 

a  21 

-1.46 

.  19 
1.35 

.68 

-  .56 
.84 

1.22 
1.80 
.73 

-1.73 

-  .66 

1.95 

-  .49 

1.76 

.46 

1.21 

-1.12 
-2.76 
-1.79 

-2.13 

-1.01 

-1.98 

-  .24 
.33 

-2.3. 
-2,42 
-1.90 

-  .59 

1    45 

1.23 

-  .92 

-  48 
.34 

.81 

-  .59 

2.47 

5.84 
2.55 

3  .  68 

4.15 

5.40 

3.98 

10.11 
5.77 
4.93 

5.23 
4.83 

1.  52 

2  ,  (.2 

3.82 

4^56 
5.53 

4.98 

1.57 
3.64 
6.02 

3.52 

2.45 

3.44 
7.01 

3.92 
4.68 

3.23 
6.63 

7.05 

5.09 

1  .  02 
5.62 

3.90 

2.04 

e!s7 

4.56 

2.35 
2.72 

5.74 

6.72 

7.53 

2' 22 
3.37 

3  19 
3.33 

2.40 

4.37 

5.68 

2.54 

6.03 

3.47 

4  02 
4.02 

5.110 
2.71 

-  .70 
.04 

.48 

.58 

.88 

1  .60 

-  !88 

-  .42 
.44 

1.47 

-  .50 

.26 
!30 

-1.80 

.54 
3.11 

3.32 

-  .19 
3  .  08 

-1    96 

-  .36 

4.16 
-1.01 

-  .93 

-  .62 

,92 

1  .81 
-1.45 

.or 

.56 

2.50 

2.96 

1.04 

2.24 

1  90 
1.50 

2.23 

2.84 

2  30 
1  .54 
2.09 

1.30 

K29 

1.78 
1.71 
1.25 

1.23 

1    89 

.51 

2.80 
1.71 

3.61 

1.36 

1  .63 

.76 

2!83 

2  39 
1.34 

3.66 
1.62 
.74 

1.42 

1.30 

3  .  95 

1.15 

1.38 
.53 

2.07 
1.96 
2.79 

.98 
1.40 

1.72 
2.35 

1  .61 

2  22 

3  08 
3.33 

3.54 

1  .  12 
.95 
.79 

1  .02 

2.6' 
2.01 
1    26 

.9 

1    21 
1,02 
.60 

1.32 

1    06 

-  .61 

-  .32 
-1.57 

-1.58 
-1  .38 

-2.42 
-1.56 

-2.28 
-1.86 
-1.57 

-1.87 

-1  .20 
-1.73 

-1.74 

-  .23 

-  .19 

-1  .86 
.13 

-2.41 

-1.63 
-1.99 

.20 

-2.05 

-1.82 

-1.13 

-  .77 

-1.04 

36 

-1.75 
-2.36 
-1  .98 

-  .71 

-1.87 

1  .50 

-  .56 

2,  12 

4.59 

4.24 

3.40 

3.4  4 
3 .  6 1. 
3.94 

4.22 

6^5 

4.23 

4.88 

2.99 
4.36 

3.79 

4  .  26 

6.05 
1.98 

5  .  95 

3^84 

8.94 
4.29 

1.65 

2  12 

3  .  90 

5.96 
5.79 

3.26 
2.45 
1  .49 
1  .35 
2.94 

4.67 
2.63 
3.24 

2,81 

3  45 

3.75 
3.17 
1.87 

5  Of 
6.14 

1  .25 
3.38 
6.44 

2  7( 

5.77 

!>  .  61 
1  .  V, 
5.9'. 

2.87 

6  22 
3,68 

4.32 

1  ,  (If 

4  97 

2.08 

3.49 

5  18 
3.4 
3.11 

3.3! 

3.49 

7.71 

2.00 

.70 

.96 
.89 

4.38 
1.47 

1.52 
2.96 

-  .26 
1.32 

.06 

.90 

-  .46 
-1.32 

.61 

2    06 

2^86 

.51 

.11 

2  93 
.50 

.93 

-  74 
.67 

08 
4^56 

3  52 

1.40 

1.91 

1.57 
2    58 

3.11 

1.96 

2.51 

1.47 
2,94 

2  ,  20 
1.74 

1  .20 
1.27 

1.16 

2.00 

1.11 
1.98 

58 

1  .  00 
2.11 
117 

1.98 

4.10 
1.50 
2.21 

1.00 

1.15 

2  71 
4.  Of 

2    19 

.95 

3.63 
1.2.3 

.65 
2    25 

1.77 

2     3. 
2.19 

2.32 

i'.H 
1.13 

2.05 
1.28 

3.  00 
1.42 

3.84 

2,71 

2.44 

81 
1  .61 

2.53 
1.91 
1.41 

1.05 
1.37 

l.5t 

^83 
1.52 

2.46 

.85 

-1.63 

-1.48 

.12 

-1.01 

-2.79 

-2.05 

-2.74 
-1.06 

-2.35 

-  .90 

-  .72 

-1.34 

-1.97 

-  .30 
.72 

-  .99 
-2.20 

-1.92 
-2.08 

-U25 

-1.19 
-2.34 

-1.02 

-1.7 

-  2  .  07 

-  .15 

-1  .99 

-  .8 
-1.27 
-1.46 

-1  .83 

-2.0. 

-1  .99 
-2.67 

-  .9 
-2.8f 

5.74 

4.36 
4.35 

4.69 
7.38 
4.25 

6.40 

4.15 

5.44 
5.60 

6.86 
9.74 
9.24 
9  .  26 

7l47 

6.45 
7.51 

3    74 

7.20 
6.46 
5.91 

5.58 
6.46 

3    79 

7  18 

11.64 

1 !  75 

5    15 
5.91 
4.93 
9.69 

6.17 
4.58 

3  48 

9.10 

8  11 

5.  16 
5.24 

6.16 
4.41 
5.34 

5.97 

7.42 

8.45 

5.55 

6.23 
4.35 

2.86 

6.27 
6.10 
5.96 

5    Jf 

7.26 
7.11 

6.70 

4  66 
4.50 

4.84 

4.77 
5.24 
7.74 

9.r>: 
6.18 

7.53 
.72 

1  .52 
2.99 

2.75 
1.32 

4.97 

4.93 
4.06 

.90 

2.76 

2.39 

1.3C 
1.01 
1.90 

2  02 

1.13 

5.03 

1.34 
1.43 

.55 
1.53 

3.63 

1  .19 

2.36 

-     .32 

2.50 

3.51 
3.49 

3.18 

1  .  15 

1  .28 

1.10 

1.03 

1.62 

5.93 
2.19 

51.77 

46.00 
45.39 

40.09 
55.16 
47.81 

49.63 
50.22 

44.85 
55.45 
53.34 
56.58 

58.04 
52.73 

38.98 

51.62 

55.78 

51.07 
54.10 

47.58 
43.20 
46.91 

45.98 

48.92 
48.79 

46.53 
43.59 

38.83 
55.25 
50.52 

54.23 

59.23 
56.18 
53.10 

51.29 
47.53 

45.44 
54.83 
48.54 
58.03 
49.27 

45.17 
45.73 

46.69 

51.42 
56.58 

62.94 

8.76 
2.73 
-2.37 

2.42 

8.03 

4.91 

!97 
2.12 

3.03 

-1.36 
8.37 

10.56 

9.23 

10.41 
-5.00 

.39 

7.10 
5.19 

.93 

-2.98 

3.43 
8.16 

12.33 

>tea  following  Station  Index . 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Tabl.  2-Continu«d 

January 

Kabroaiv 

M.i.l, 

April 

May 

Jun. 

July 

Augual 

S.,.l.ml». 

Annual 

Station 

1 

i 

1 

1 

I 

I 

i 

1 

1 

I 

I 

1 

1 

1 

J 

1 

I 

I 

1 

i 

1 

MAYriKLD   SUBSTA 
HAM   33 

.'    RR   STA      R 

MIDWAY    2   S 

R 
M1LLERSTOWN 
MONTICELLO 
MORIHXAD   ST   TSACII  C   R 

MOUNT   STERLING 

MUNFORDV1LLI 

MURRAY 

OLIVE   RILL                            R 

ONKONTA   DAM   35 
OWERSBORO 
OWFNSBORO   DAM    46 

PADUCAH   NO   5   FIRE   STA 

PADUCAH   SCS   NURSERY        « 

PIIEVILLE 
PINEVILLK 
Pl.KASUREVlLLK    2   S 

SllHU    LOCK     13 
RICHMOND   TEACHERS   COL 
RUMSEY    LOCK   2 
RUSSSLLVILLS 

RUSSELLVILLE    SUBSTA 
SADIEVILLE   WATER   WORKS 
ST    JOHN   BETHLEHEM   ACAD 
ST   MARY 
SALVISA   LOCK   6 

SALYERSVILLE                   R// 
SCIENCE   HILL 
SCOTTSVILLE 
SEBREE   WATER   WORKS 
SHELBYVILLE   2   W 

SHEPHERDSVILLE 
SRITHTIELD   4    S                 R 
SOMERSET   HIWAY   DEPT    R 

STEARNS                                  R 

SUMMER   SHADE   SUBSTA 
TATHAM   SPRINGS                 R 
TAYLORSVILLE 
TOMPKINSV1LLE                   R 
TOMPKINSVILLE   TEL   OFF 

TURKEY   CREEK   SCHOOL 
TYRONE    LOCK   5 
UNIONTOWN   DAM   49 
VALLEY  VIEW   LOCK   9 
VANCEBURG   DAM  32 

WAYNESBURG   6   E 

WEST   LIBERTY   WATER   WKS 

WILLIAMSBURG 

WILLIARSTOWN 

WILLOW   LOCK    13 

WOLF   CREEI  DAM 
WOODBURY   LOCI  4 

«    11 

;  i.« 

..  ra 
r!oa 

5.93 
t.M 

7.17 
8.42 

1 1 .  oa 

9.90 

6^3» 
9.24 

s.ia 

6,94 

8  08 
5.28 

4.85 

5    81 
8.34 

9  SI 
7    851 

5.77 
5.62 
6.89 

6.85 
5.59 

5.88 

7.46 
9.64 

6.07 
4.97 
5.47 

7.27 
5.42 

7.44 

3.21 

J    19 

a  aa 

.1.79 
6.71 

4.71 
1.29 
1     47 

.37 

1    56 
3.51 

2.24 

5.70 

3.39 
1.13 

2.45 

<  aa 

1  ..1 
i.aa 

5  77 
I  04) 

„    99 

1     VI 
1     89 

i  ja 
:.  aa 

4    88 

3.  so 

B  .40 
5.54 

6  53 

a.aa 

4.68 

6-  .12 
4.70 
4.82 

4.28 
4.95 

6.75 

4.76 
6.81 
5.39 

3^57 

6    IS 
3    86 
6.28 

7.10 
1.65 

2.16 
4.21 

1.35 
6.75 

1     64 

1  57 

.37 

.1   00 

.84 
2,04 

a  04 

1.59 

5.05 
2.35 
3    31 

2  54 

3.10 

1    20 
3.56 

2.99 
1  .03 
3.01 

-1     72 
1.31 

3  26 

.i  aa 

g  ai 
i  oa 

B  96 

.1    85 
6    98 

a  73 

7.30 
4    50 

4  66 

5  6  8 

4  38 

5  83 

4  88 
1     27 

5.25 

5  76 

5.67 
5.55 
4.40 
4.97 

5.78 

alei 

5!  96 

6  20 
4.63 

8.47 

4    24 

3.17 

'..55 
3.21 

1  ia 

6  2 

aa 

-  .32 

a  ia 

a  oa 

a  37 

-  .47 

.72 

-  21 
.71 

.52 

39 

1.09 

2  .  06 

1     M 

<  a  1 

1  a  1 

,  .... 

g  aa 

a  85 

3.07 

2  9  7 

4    00 

2  3  2 

1    38 

3.42 
2,62 

3  as 

4.42 
5.51 
2.37 

4,13 
3.92 

2.80 
3.02 

3.16 

2.36 

3.91 
2.82 

2.54 

01 

...5 

1     4.5 

.94 

-  ,'9 

-  .21 

-1  .55 

.56 
.00 

-1.10 

-  1     89 

3.11 
a  1.1 

|     9  1 

1     87 

1  6,1 

2  04 
1     95 

I     IS 
1     30 

1 . :. , 

1  IB 

2  13 

ill 

2.4  1 

3.88 
2.80 
3.9  1 
1    53 

1    54 
3,25 

3  74 
1  ,55 

3.12 
2,95 
1.75 

3    03 

3  8  2 

4  .07 
1.46 
1.16 

.     ,  1 
1      12 

1      14 
-1    46 

1     86 

1  .8 

99 

-  .26 

2  2 

2  94 

-  .95 

•1    53 

-  .02 

-2.77 

-2    54 

-2.49 

1   re 

B   ..9 
1.08 

a  ia 

i.  ,a  1 

3  05 

„  1,1. 

4  :.  1 

2.44 

4    8; 

5.7  1 
..    .... 

6 .  50 
8.03 

4.65 

3.31 

a  .45 

6    91. 

6 ,  ge 

1  .73 

4.76 

4.10 
5^53 

8.31 

5.82 
5.3  3 
11.97 

5.61 
3.31 

4    8( 
4.01 

6 .  6  i 

4.62 

,0 

a  4.1 

a  19 
aa 

;    10 

2    79 
1  .  6  5 

a  aa 

59 

-  .71 

-  .88 

2.64 
-2.67 

89 

1  .34 

-  .38 
2.76 

.45 

1  aa 

1  ,1/ 

1  BO 
6.87 

2  24 

,  oa 

g  »« 

4.81 
4.65 

a  10 

a .  32 
a.oa 

1   ra 

4 ,49 

a.Ta 

8.3,' 

7  79 

1.47 

4  22 

3.59 

3 .  44 

7.26 
4.29 

3.16 

5  20 
2.86 

4.03 

82 

a  ra 

a  2; 

.13 

1  aa 

1  55 

-  1  .24 

3.48 

-  81 

-2    00 

59 

1.31 

-  .96 

.16 

-  .92 

.40 

1  1,4 

b  n 

2.2-. 

3  2  1 

6.37 

B.77 

..   11 

1     90 

g   ,i 

4.73 

4  aa 

5.   IB 
6.14 
6.73 

3  65 

3.75 

1  59 

2  78 

4  08 

4  (10 
6    47 

5  .  95 
3.65 

3  98 

2.19 
4.11 

2.29 

,  .  .0 
94 

Ofl 

1  as 

1  41 

1      ,'9 

i.aa 

1  33 

-2.67 

oa 

-       69 
.  14 
2.76 

-2    53 

1     V2 

1  aa 

1  aa 

1  ,-. 

.88 

1    10 

.  »» 

1  .32 

2  aa 

1 .  ra 

a  42 

b  ra 

1  ,sa 
4  ia 

1.9B 

3.58 

2.37 

45 

4.68 
3.31 

.71 
4  .  00 

1,31 
1.26 
1.61 

1  .58 
1.62 
1.  17 

IB 

07 

1  rs 

a.oa 

-  .54 
a  41 

1     60 

.28 

70 

1    27 

-1.96 

.14 

-1  .24 

-1.41 

-1.79 

1     It, 
4    ;/ 

4     48 

1  IB 

4     r. 
B   10 

g   BB 

8.1,4 

2  74 

1  .  IB 

7.18 
7     3„ 

.1    70 

6    29 
3.72 

4,06 

4  29 

8,25 

1  85 

g  5? 

■■    S3 

5  58 
1.88 

3.71 
5.63 

2  33 

3,38 
4    22 
2.33 

1.03 

„  01 
B   ,.4 

80 

:,   10 

.80 

1.74 
1      11 

5.46 

1     22 

3    56 

-  .40 

1  .55 

-  .42 

7  7 

2   30 

1  61 

2  02 

,  aa 

1  /,. 

1    SB 

a.  4a 

1.17 

3  3  4 
70 

1     26 
1     24 

ro 

68 
1  .92 
1     88 
■/.     ,8 

1  .17 
1     43 

3.05 

1     52 

9  2 

1     16 

99 

1  83 

2  28 

1  33 

2  V 

2.14 
1    22 

1  ,35 

.  1     97 
•17 

-a. 11 

1.01 

1  aa 

1.13 

.82 
00 

-2.30 

-1    73 
.1    03 

1  .92 

1     59 

-  .82 

-  1     09 
-1  .64 

«    2/ 

B    ,2 

g  2/ 

4  1,7 

B  11 

a    10 

5.47 

i.aa 

B   00 

,,    24 
7    OS 

3  42 

.   00 

'.OH 

4.32 

4.95 

3,78 
3.97 

B    38 
B    >•■/ 
B    2  5 

B    10 

7  06 

r. ,  i'2 

8  34 

4  45 

5  91 

6  47 

3.95 
3    H7 

,    00 

MO 

■1-, 
5.43 
2    45 

44 

2  aa 

,   BO 

1  49 

1  9  2 
.31 

2  54 

1  58 

2  14 

4.84 
SO 

19.52 
32.85 

80.37 

11.72 
60.03 
62.17 

Sl!oi 

19.03 
55.91 

69.15 
58.39 

51.54 
65.56 
60.53 
53.45 

57.95 
48.14 
53.18 

56.20 

48.26 

12.16 
13.31 

55.79 
50.12 

J. 36 

.65 

12.93 

16.62 
21.00 

3.08 
-1.55 

1.59 

23.23 
13.08 

8.28 

-5.80 

3.80 

TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


| 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimux 

sol 

First  fall  mi 

nimumof 

No.  oi  days 
between  dates 

2 

24°  or 

28°  or 

32°  or 

32 

28° 

24°  or 

24°  or 

28°  or 

32°  or 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

ANCHORAGE 

95 

7-9 

5 

2-2 

3-20    (24") 

4-19    (28°) 

4-20 

(31°) 

9-30 

(30°) 

11-    1 

25°) 

11-   6    (23°) 

231 

196 

163 

ASHLAND   DAM    29 

99 

7-6+ 

1-30 

3-21    (22°) 

4-18    (27°) 

4-2  1 

(31°) 

11-   6 

(26°) 

26°) 

12-   3    (22°) 

257 

202 

199 

BEAVER    DAM 

97 

7-29 

0 

2-1 

3-19    (20") 

4-20    (28°) 

4-25 

9-30 

(31°) 

26°) 

11-   6    (24°) 

232 

195 

BEN HAH 

12-24 

4-17    (22°) 

4-20    (27°) 

4-26 

(32°) 

11-    4 

(29°) 

11-   6 

23°) 

11-    6    (23°) 

203 

200 

192 

BEREA  COLLEGE 

97 

6-11 

9 

12-16 

3-19    (24°) 

3-19    (24°) 

4-2(1 

(32°) 

11-    4 

(32°) 

11-    6 

26°) 

11-22    (20°) 

248 

232 

198 

BOWLING    GREEN   WB    AP 

96 

7-27+ 

2 

2-1 

3-16    (20°) 

3-19    (25°) 

4-19 

(30°) 

11-    1 

(30°) 

11-    3 

27°) 

11-21    (24°) 

250 

229 

196 

BURGIN    DIX   DAM 

97 

7-4 

10 

3-16    (18°) 

3-20    (27°) 

4-20 

(31°) 

11-    1 

(32°) 

11-   6 

26°) 

11-22    (17°) 

251 

231 

195 

CAMPBELLSVILLE 

96 

7-5+ 

7 

2-1 

3-19    (23°) 

4-19    (28°) 

4-19 

(28°) 

(32°) 

11-   6    (23°) 

232 

199 

CORBIN 

96 

7-4+ 

12-16 

3-16    (14°) 

4-17    (27°) 

4-19 

11-   3 

(32°) 

26°) 

11-    6    (22°) 

235 

202 

198 

COVINGTON   WB   AIRPORT 

97 

7-4 

5 

1-30 

3-19    (19°) 

3-20    (27°) 

4-17 

(30°) 

11-    1 

(27°) 

27°) 

11-22    (19°) 

248 

226 

198 

DANVILLE 

95 

7-5+ 

9 

1-30 

3-19    (24°) 

3-21    (27°) 

4-17 

(30°) 

11-   2 

(32°) 

11-    6 

25°) 

11-22    (20°) 

248 

230 

199 

FARMERS 

95 

7-10 

7 

12-16 

4-17    (23°) 

4-20    (27°) 

4-25 

(31°) 

10-23 

(29°) 

10-27 

27°) 

11-    6    (19°) 

203 

190 

181 

FORDS    FERRY  DAM    50 

95 

7-9 

9 

1-30 

10-31 

(29°) 

28°) 

11-21    (23°) 

FRANKFORT    LOCK    4 

98 

7-5+ 

2-1 

3-17    (17°) 

3-21    (25°) 

4-21 

(32°) 

11-    1 

11-22    (22°) 

230 

194 

GREENSBURG 

94 

7-5+ 

5 

2-1 

3-17    (18°) 

3-20    (25°) 

" 

9-30 

(32°) 

11-    4 

27°) 

11-    6    (23°) 

234 

229 

GREENVILLE    2    W 

96 

7-29 

7 

2-1 

3-19    (22°) 

3-20    (28°) 

4-19 

(29°) 

9-30 

(31°) 

26°) 

11-22    (20°) 

248 

226 

164 

HEADQUARTERS 

9-24 

(32°) 

24°) 

11-   6    (24°) 

HEIDELBERG    LOCK    14 

95 

7-29 

12-16 

3-21    (23°) 

4-21    (28°) 

4-25 

(31°) 

11-   2 

22°) 

11-   6    (22°) 

230 

199 

191 

HENDERSON    4    SW 

95 

7-29+ 

8 

1-30 

3-16    (21°) 

3-19    (25°) 

4-19 

(31°) 

11-    1 

(25°) 

25°) 

11-22    (18°) 

251 

227 

196 

HINDMAN    SETTLEMENT    SCH 

96 

7-6 

10 

3-16 

4-17    (24°) 

4-20    (27°) 

4-25 

(29°) 

10-23 

(22°) 

21°) 

11-   6    (21°) 

203 

200 

181 

HOPKINSVILLE    2    E 

95 

6-29 

0 

2-1 

3-19    (21°) 

4-16    (28°) 

4-19 

(29°) 

11-    1 

(27°) 

11-    1 

27°) 

11-22    (19°) 

248 

199 

196 

IRVINGTON 

95 

6-4  + 

7 

1-30+ 

3-19    (23°) 

3-20    (28°) 

4-19 

(30°) 

9-30 

(31°) 

11-   6    (24°) 

232 

226 

164 

LEITCHFIELD 

94 

7-9 

7 

1-30 

3-19    (22°) 

3-19    (22°) 

4-19 

(31°) 

11-    1 

(30°) 

11-   6 

27°) 

11-22    (18°) 

248 

232 

196 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

95 

7-4 

9 

2-1 

3-19    (24°) 

3-20    (26°) 

4-19 

(30°) 

(30°) 

11-   6 

27°) 

11-22    (19°) 

248 

231 

196 

LOUISVILLE    STAN   WB   AP 

97 

7-28 

9 

1-30 

3-16    (20°) 

3-19    (27°) 

3-20 

(29°) 

11-    1 

(30°) 

11-   6 

26°) 

11-22    (22°) 

251 

232 

226 

LOUISVILLE   WB    CITY 

94 

7-3 

10 

1-30 

3-16    (23°) 

3-19    (27°) 

3-20 

(32°) 

11-   1 

(32°) 

11-22 

(25°) 

12-   9    (22°) 

268 

248 

226 

LOVELACEVILLE 

95 

7-4+ 

7 

1-30 

3-19    (23°) 

4-19    (28°) 

4-19 

(28°) 

9-30 

(31°) 

23°) 

11-    1    (23°) 

227 

196 

MADISONVILLE    1    SE 

95 

6-29 

9 

1-30+ 

3-19    (22°) 

3-20    (27°) 

4-20 

(32°) 

11-   1 

(26°) 

26°) 

11-   6    (23°) 

232 

226 

195 

MAMMOTH  CAVE   PARK 

96 

7-10 

4 

2-1 

3-19    (20°) 

4-20    (28°) 

4-20 

(28°) 

9-30 

(30°) 

11-   6    (23°) 

232 

198 

163 

MAYFIELD    2    S 

* 

1-30 

3-19    (22°) 

4-19    (28°) 

4-19 

(28°) 

10-27 

(32°) 

11-    1 

(22°) 

11-    1    (22°) 

227 

196 

191 

MAYSVILLE   DAM    33 

96 

7-5+ 

g 

2-1 

3-30    (22°) 

4-18    (28°) 

4-26 

(32°) 

9-30 

(32°) 

11-   6 

(25°) 

11-23    (23°) 

248 

202 

157 

MIDDLESBORO 

97 

7-5 

3-16    (15°) 

4-17    (25°) 

4-20 

(30°) 

11-   4 

(27°) 

11-    6    (23°) 

235 

201 

198 

MOUNT    STERLING 

100 

7-4 

13 

2-2 

3-19    (24°) 

4-17    (28°) 

4-20 

(32°) 

11-   6 

(28°) 

11-   6 

(28°) 

11-22    (22°) 

248 

200 

MURRAY 

95 

7-8+ 

2 

2-1 

3-19    (24°) 

3-19    (24°) 

4-19 

(31°) 

9-30 

(31°) 

11-    6    (24°) 

232 

227 

164 

OWENSBORO 

98 

7-29 

5 

2-1 

- 

- 

4-19 

(30°) 

9-30 

(32°) 

11-    1 

(25°) 

11-   6    (24°) 

- 

164 

PADUCAH  NO   5   FIRE   STA 

96 

7-1  + 

. 

. 

. 

10-31 

(25°) 

10-31 

(25°) 

11-21    (20°) 

- 

- 

- 

PADUCAH    CAA 

10-31 

(30°) 

(24°) 

PIKEV.LLE 

98 

7-9 

17 

7-16+ 

3-16    (17°) 

4-17    (27°) 

4-25 

(32°) 

11-   5 

11-22    (24°) 

251 

203 

194 

PRINCETON 

94 

5-6 

9 

3-16    (17°) 

4-19    (26°) 

4-25 

(32°) 

9-30 

11-    1 

(26°) 

11-    6    (23°) 

235 

RICHMOND   TEACHERS   COL 

95 

7-5 

9 

1-30 

3-19    (23°) 

4-17    (25°) 

4-25 

(31°) 

11-   6 

(27°) 

11-    6 

(27°) 

11-22    (20°) 

248 

203 

195 

RUSSELLVILLE 

97 

7-5 

10 

1-30+ 

3-17    (20°) 

3-20    (28°) 

4-19 

(32°) 

. 

- 

- 

- 

- 

ST    JOHN   BETHLEHEM   ACAD 

7-5 

2 

2-1 

3-20    (22°) 

4-17    (28°) 

4-19 

(31°) 

11-    1 

(29°) 

11-   4 

11-   6    (23°) 

231 

201 

SCIENCE    HILL 

7-8 

10 

1-30 

3-16    (15°) 

4-19    (28°) 

4-20 

(31°) 

9-30 

11-   4 

(28°) 

11-    6    (23°) 

235 

199 

163 

SCOTTSVILLE 

97 

7-28 

8 

2-1 

3-19    (22°) 

4-19    (27°) 

4-20 

(32°) 

9-30 

(31°) 

(28°) 

11-   6    (24°) 

232 

199 

163 

SHELBYVILLE    2   W 

96 

7-5+ 

5 

2-1 

3-19    (23°) 

4-17    (28°) 

4-20 

(30°) 

9-30 

(32°) 

11-    1 

(28°) 

11-    6    (23°) 

232 

198 

163 

WEST   LIBERTY  WATER   WKS 

. 

_ 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

WILLIAMSBUBG 

7-5+ 

1-30 

3-19    (24°) 

4-17    (27°) 

4-25 

(32°) 

11-   2 

(27°) 

11-   2 

(27°) 

11-   7    (24°) 

223 

WILLIAMSTOWN 

95 

7-5+ 

6 

1-30 

3-19    (20°) 

3-20    (25°) 

4-17 

(30°) 

10-27 

(27°) 

11-22    (18°) 

248 

226 

193 

WOLF    CREEK  DAM 

97 

7-29 

13 

2-1 

3-16    (18°) 

3-20    (28°) 

4-21 

(32°) 

11-   1 

(32°) 

11-   3 

(28°) 

11-22    (22°) 

251 

228 

194 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Table  4 

Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Dae. 

Departure 

BURGIN   DIZ   DAM 

KVAP 
WIND 

3.918 

5.920 

6.04  B 

7.37 

5.04 
221 

3.93 

1.98 

1.60 
667 

- 

WOLF   CREEK   DAM 

EVAP 
DEP 
WIND 

.80  IB 
1188 

1.624B 
859 

3.006B 
1283 

4.185 
1109 

5.960 
701 

6.37B 
515 

6.27B 
312 

4.91 
299 

487 

2.58B 
440 

1.84 
914 

952 

ndlcated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin 
precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles 
ed  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unles 
note  following  Table  4. 


re:  Temperature  in  F; 
Evaporation  is  measur- 
otherwise  shown  by  foot 


No  record. 

Also  later  dates  or  mo 

Gage  is  equipped  with 

Adjusted  to  f 

Water  equlval 

or  partially 

every  10  Inches  of  r 
1  to  10  days'  record 
monthly  Cllmatologic 
tailed  dally  record. 
Less  than  one-half  c 
Station  equipped  wit 
gage  only 


issing;   see 


The  subscription  price 
Bcrlptlon  Includes  the 
addressed 


is   15  cents  per  copy  or  $1.50  a  year.  (Yearly 

Correspondence   regarding   subscriptions   should 
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KENTUCKY  -  JANUARY  1950 

O.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 

Weather  Summary 

January  was  a  record  breaking  month  climatically.   The  temperature  average  was  the  highest  in  61  years  and  precipitation 
the  second  highest.   It  was  marked  with  numerous  thunderstorms,  high  winds,  flooding,  and  ice  storms.   Very  little  outdoor 
activity  took  place  and  crops  showed  abnormal  growth  during  the  month. 

The  unseasonable  warmth  of  December  continued  into  January.   Daily  mean  temperatures  were  generally  higher  than  the  aver- 
age except  for  a  few  days  during  the  month.   Exceptionally  warm  days  occurred  during  the  periods  of  the  1st  through  the 
4th,  9th  through  the  15th,  and  21st  through  the  26th.   During  these  periods,  daily  mean  temperatures  were  as  much  as  10  to 
25  degrees  above  normal.   The  highest  daily  temperature  for  the  month  was  reported  generally  on  either  the  25th  or  26th 
with  the  lowest  reading  on  the  7th  in  the  western  section,  and  on  the  20th  in  the  central  and  eastern  divisions.   Each 
section  of  the  state  had  plus  departures  from  the  normal.   The  mean  temperature  for  the  state  was  45.4°,  which  is  9.5° 
above  normal  for  the  month.   The  monthly  mean  temperature  ranged  from  49.9°  at  Williamsburg  to  40.8°  at  Williamstown.   The 
highest  temperature  recorded  in  the  state  was  80°  at  Ashland  Dam  29,  on  the  26th,  and  the  lowest  12°  at  Princeton  on  the 
7th  and  Williamstown  on  the  20th  and  21st.   This  was  the  warmest  January,  for  the  state  as  a  whole,  on  record  (since  1889). 

Precipitation,  likewise,  was  well  above  normal,  extending  the  trend  of  December.   Rainfall  was  unequally  distributed  with 
the  progression  of  larger  amounts  going  from  the  east  and  west  towards  the  center  of  the  state.   Amounts  were  generally 
heavy  and  frequent,  and,  in  most  sections,  excessive.    Snowfall  was  much  below  the  January  normal  with  the  average  amount 
being  the  second  lowest  on  record.   All  sections  recorded  plus  departures  from  the  normal  in  precipitation.   The  average 
precipitation  for  the  state  was  12.82  inches  which  is  8.30  inches  above  normal  for  January.   The  total  amounts  recorded  at 
various  stations  ranged  from  17.76  inches  at  Hodgenville  National  Park  to  5.67  inches  at  Jenkins  Water  Works.   The  heaviest 
rainfall  reported  in  any  one  day  was  3.70  inches  at  Middlesboro  on  the  30th.   The  monthly  average  of  snowfall  was  0.1  inch 
or  4.0  inches  less  than  normal.   The  greatest  monthly  amount  was  2.0  inches  at  Lovelaceville,  Owensboro,  and  Sebree  Water 
Works.   The  greatest  depth  on  the  ground  was  2  inches  at  Owensboro  on  the  5th  and  Eddyville  Lock  F  and  Rumsey  Lock  2  on  the 
6th.   This  was  the  second  wettest  January  on  record  (since  1889),  being  surpassed  only  in  1937. 

The  weather  conditions  were  generally  favorable  for  growth  of  winter  crops,  which  grew  somewhat  too  rapidly  because  of  the 
warmth.   However,  since  plants  were  well  established,  damage  from  freezing  was  very  small.   Some  freeze  damage  was  reported 
to  peach  buds  in  the  southwest.   Although  grasses  furnished  some  pasturage,  stock  feeding  continued  mostly  heavy.   The  soil 
was  much  too  wet  for  outdoor  activities  and  as  a  result  little  or  no  plowing  was  taking  place.   There  was  still  a  little 
stripping  and  marketing  of  late  tobacco,  but  these  activities  were  practically  completed  at  the  end  of  the  month.   Other 
farm  activities  were  confined  to  maintenance  of  equipment  and  structures  and  other  indoor  chores  usually  taking  place  at 
this  time  of  the  year. 

Sleet  and  ice  storms  covered  most  of  Kentucky  from  the  4th  through  the  7th.  Trees  were  broken  and  electric  and  telephone 
wires  were  snapped.  The  greatest  damage  was  to  utility  services  and  transportation.  Very  little  damage  was  reported  to 
crops. 

Considerable  flooding  of  lowlands  occurred  during  the  month,  especially  in  the  western  portion  with  some  soil  erosion  in 
the  entire  state.   Heavy  rainfall  over  the  state  resulted  in  flood  stages  over  most  the  area.   Stages  on  the  Green  River  from 
Brownsville  to  Livermore  were  the  highest  since  the  1937  flood.   According  to  the  U.  S.  Geological  Survey,  floods  in  the  Salt 
River  Basin  approached  or  exceeded  the  highest  during  the  period  of  record,  although  not  exceeding  known  maximum  floods. 
Water  discharged  from  its  tributaries  at  the  western  end  of  the  state  produced  a  high  flood  in  the  lower  Ohio  River.   At 
Paducah,  the  Ohio  River  crested  at  52  feet  on  January  20,  and  at  the  end  of  the  month  had  receded  only  1  foot.   At  Louisville, 
the  Ohio  River  was  above  flood  stage  from  the  8th  through  the  20th.   Additional  tributary  floods  at  the  end  of  the  month 
started  the  Ohio  River  rising  again  with  crests  expected  to  exceed  those  of  January.   The  principal  damage  of  these  high  waters 
was  to  dwellings. 
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Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  availabl 
date.   For  the  years  1940-42 ,  through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies, 
.-_  about  $100,000  per  year  to  provide      individuals  as  listed  In  the  station  Index, 
ce  1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  trans- 
eet  the  increasing  needs  of  their  program  in 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Tmi 

< 

1 
1 

1 

.3 

f 

< 

f! 

<  s 

55  Q 

1889 
1890 
1891 

1893 

1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

1899 
1900 
1901 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

1909 
1910 
1911 

38.0 
44.0 
37.0 

26  !o 

38.0 

30.0 
36.1 
32.0 
40.4 

34.4 
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36.7 
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1.25 
3.25 

8.76 

6.23 
2.80 
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0.8 
2.3 
2.8 

2.5 
12.8 
3.1 
4.8 

5.7 

11^7 
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12 

12.82 

4.52 

4.0 

35.9 

tes    following   Statlo 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


JANUARY   1950 


Temperature 

Precipitation 

No.  of  Days 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

■a 

2 

z 

Station 

1 

1 

g 

g 

g 

1 

| 
& 

| 

2 

i 

1 
1 

1 

0 
g 

s 

2 

i 

1 

I 
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1 

1 
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■3 
2  CD 

1 

S 

a 

| 

WESTERN  DIVISION 

BEAVER   DAM 

45. 4M 

9.1 

20 

8 

0 

17 

13.75 

9.57 

1.60 

26 

T 

20 

13 

8 

FORDS    FERRY   DAM    50 

14.02 

9.46 

2.56 

4 

T 

15 

4 

GREENVILLE    2   W 

44.  SM 

8.7 

76 

26 

18 

7 

0 

17 

12.31 

7.80 

1.75 

0 

18 

12 

HENDERSON  4   SW 

43.3 

75 

25 

18 

0 

19 

16.37 

12.43 

3.60 

T 

20 

13 

6 

HOPKINSVILLE   2  E 

45.6 

8!l 

75 

25 

19 

7 

0 

17 

11.25 

7.05 

1.83 

3 

T 

18 

LOVELACEVILLE 

44.1 

7.2 

77 

25 

14 

7 

0 

19 

14.15 

9.47 

2.24 

4 

2.0 

T 

5 

17 

6 

MADISONVILLE    1    SE 

44.0 

77 

25 

16 

7 

0 

17 

11.94 

1.58 

3 

1 

5 

20 

15 

MAYFIELD  2   S 

43.4 

6.7 

75 

25 

13 

7 

0 

19 

11.27 

6.56 

1.38 

2 

T 

19 

14 

8.4 

75 

25 

15 

7 

0 

18 

13.95 

8.73 

2.06 

10 

T 

19 

5 

OWENSBORO 

15,99 

11.66 

2.38 

4 

2.0 

2 

5 

24 

15 

7 

PADUCAH  CAA 

44.1 

75 

25 

18 

5+ 

0 

17 

14.13 

2.47 

4 

1.0 

1 

5+ 

18 

12 

6 

PADUCAH  NO  5   FIRE   STA 

12.47 

8.10 

2.00 

3 

.5 

20 

12 

PRINCZTON 

44. 6H 

8.1 

78 

24 

12 

0 

10.08 

1.60 

26 

1.5 

22 

RUSSELLVILLE 

45.6 

9.4 

75 

26 

21 

7 

0 

18 

14.81 

9.95 

1.91 

4 

0 

23 

7 

DIVISION 

44.6 

13.32 

0.5 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

43.2 

9.9 

77 

25 

17 

20 

0 

19 

12.35 

8.42 

1.32 

4 

0 

21 

14 

6 

BOWLING   GREEN   WB   AP 

8.2 

78 

25 

22 

7 

0 

15 

15.41 

10.42 

1.74 

5 

T 

20 

15 

5 

BUKGIN    DIX    DAM 

47^3 

10.5 

25 

19 

20 

14.62 

10.61 

2.05 

31 

0 

19 

CAMPBELLSVILLE 

44. 2M 

69 

25 

19 

20+ 

12.57 

1.69 

5 

0 

21 

6 

DANVILLE 

45.1 

9.9 

77 

26 

19 

20+ 

0 

17 

15.25 

10.74 

2.19 

31 

T 

20 

13 

7 

FRANKFORT   LOCK  4 

44.1 

9.0 

77 

26 

19 

20+ 

0 

21 

12.07 

7.95 

1.35 

5+ 

0 

22 

15 

3 

GREENSBDRG 

45!  5 

9.9 

77 

26 

20 

0 

19 

14.10 

9.17 

1.75 

5 

0 

18 

16 

5 

IRVINGTON 

43.8 

75 

25 

8+ 

0 

13.85 

9.63 

1.88 

22 

LEITCHFIELD 

44.8 

75 

25 

20 

7+ 

15 

15.78 

10.89 

2.04 

3 

T 

21 

16 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

43.7 

lo!8 

76 

25 

18 

20 

0 

15 

16.65 

12.47 

2.18 

5 

T 

21 

13 

9 

LOUISVILLE   STAN  WB 

44.6 

11.2 

77 

25 

21 

20 

0 

18 

11.38 

7.38 

1.36 

15 

T 

20 

13 

4 

LOUISVILLE  WB  CITY 

44.3 

9.9 

75 

25 

23 

20 

0 

18 

11.84 

7.84 

T 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

43.4 

10.3 

78 

24+ 

18 

8 

0 

10.64 

2.37 

31 

T 

7 

ST    JOHN    BETHLEHEM   A 

42.5 

8.6 

74 

26 

20 

0 

20 

16.39 

11.65 

1.90 

3 

0 

SCIENCE   HILL 

47.6 

12.2 

75 

25 

20 

20 

0 

11 

13.67 

9.42 

2.67 

31 

0 

21 

14 

5 

SCOTTSVILLE 

47.9 

77 

25 

19 

8 

0 

9 

16.18 

2.87 

5 

0 

21 

16 
15 

5 

1 
4 

SHELBYVILLE    2   W 

42.2 

77 

26 

18 

0 

20 

12.94 

8.56 

1.55 

23 

WILLIAMSTOWN 

40.8 

7^7 

75 

26 

12 

20+ 

20 

10.27 

6.39 

1.35 

6 

WOLF  CREEK  DAM 

48.7 

78 

26 

22 

8+ 

0 

10 

13.78 

2.15 

5 

0 

19 

DIVISION 

44.7 

13.98 

T 

EASTERN   DIVISION 

ASHLAND  DAM   29 

44.2 

8.4 

80 

26 

16 

21 

0 

19 

8.76 

4.77 

1.39 

.5 

T 

18 

11 

3 

3 

BENHAM 

48.1 

75 

25+ 

18 

8+ 

0 

13 

9.30 

2.55 

31 

T 

BEREA   COLLEGE 

46.7 

10.0 

25 

18 

0 

13 

12.55 

7.85 

5 

0 

CORBIN   CAA 
FARMERS 

47.2 

75 

25 

19 

20 

0 

13 

11.03 

2.08 

T 

44.0 

8.9 

78 

26 

13 

20+ 

0 

19 

12.18 

7.87 

2.14 

31 

0 

21 

12 

4 

HEADQUARTERS 
HEIDELBERG   LOCK    14 

44. 6M 
48.3 

12.6 

75 
77 

25 
25 

16 
18 

20 
20 

0 

9 

12.87 
11.09 

6.58 

2.00 
2.00 

5 
5 

T 
0 

19 
19 
15 

23 

12 
11 
12 
13 

2 

HIirDMAN    SETTLEMENT 
MANCHESTER 
MAYSVILLE    DAM   33 

45.8 
43.5 

10.1 

75 
77 
78 

26 
25 
26 

18 

15 

20 

20+ 

0 
0 

16 
18 

8.09 
11.62 
11.74 

7.78 

1.25 
J.93 

31 

13 
5 

0 

T 

MIDDLESBORO 
MOUNT    STERLING 
PIKEVILLE 

49.8 
46.8 
49.8 

11.7 
13.4 
12.9 

74 
76 
79 

25 
25 
25 

21 
18 

8 
20 
20 

0 

7 
13 

11.36 
14.51 
5.98 

6.93 
10.09 
2.35 

2J73 
1.04 

30 
31 
31 

0 
0 
0 
0 

21 
21 
20 

19 

9 

\ 

RICHMOND   TEACHERS    COLLEGE 

45.5 

9.6 

75 

26 

18 

20 

0 

16 

12]  56 

9.95 

2.62 
2.31 

31 
31 

13 

WEST   LIBERTY   WATER 

WILLIAMSBURG 

49.9 

11.5 

75 

24+ 

21 

20 

0 

8 

10.66 

6.36 

1.71 

6 

0 

16 

14 

3 

DIVISION 

46.7 

11.16 

T 

STATE 

45.4 

9.5 

12.82 

8.30 

0.1 

»  notes  following  Station  Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


1ANCHESTER 
HATFIELD  SOBST 
HATFIELD  2    S 

HATSVILLE   DAM 
MC  KINNEYSBURG 
KIDDLE  SBORO 
MDDLESBORO   RE 
MOTAY  2    S 

UILLERSTGWN 


OLIV 
OLKEY 
OSEOKTA 


.76 

1     If 

1.26 

.  SOl     .  41 

1.05:     . 

11 

.25:      .94 
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1.08 

.10 

1.28| 

(14 

2S 

1.30 

15!  1    65 

1.39 

.01 

1    SJ 

5< 

9E 

.12 

u 

1    OS 

.60 

1    73 

.*- 

.79 

.7f 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Conhnued 


09    1.12   2.38   1.52    1.02 


10  |   11  |  12  ]l3 


PLEASUREVILLE  2 


TATHAH  SPRINGS 
TAYLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE 
TOMPKINSVILLE  TEL  OF! 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 


WILLIAMSBURG 
WILLIABSTOWN 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAB 


20 

2.39   1.. 

2.47      . 

1.83   1. 

.78 

2.56      . 

H 

.o3 

=» 

,-$  • 

" 

4, 

! 

»1 

4? 

2.02   1. 

1.91    1. 

.75 

.03   1. 

55 
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.25   1. 

.98   1. 

95 

.09  1. 

.40 

.14   1. 

5' 

.03   2. 

.29    2. 

1.82      . 

3< 

.51    1. 

.58 

.48    1. 

.66 

1.2i  j. 

a 

.13   2. 

.18   1. 

" 

[■M 

.31 

76 

.35  1. 

.63 

55 

.14  i. 

')' 

.30      . 

7( 

.55      . 

.18   2. 

2fi 

.71 

2. 

2.16 

.023  1. 

.88   2. 

72 
21 

:!o 

42 

.10 

71 

65 

07 

K2 

.74| 

.10 
.37     I 

.67 

■d 

.64|  2.67|  13.67 

.31     .o: 

'22  T 

!is 

.22      .89   15.15 
.42|      .70  12.94 

.35; 

.10j 

.93      .68  12.11 

H 

.53      .31    12.48 

.19!  2.13   16.22 

.63 

.82   1.38     9.88 

.87 

T 

.38  3.15  15.84 

•? 

1.02J 

.75  1.251 

0^  :Sj; 


HOURLY  PRECIPITATION 


A  M   Hour  ending 

t   M    Horn  -ml..!.! 

SUHon 

4 

| 

* 

1 

2 

3 

4 

S 

a 

7 

8 

4 

10 

11 

12 

'1 

2 

3 

4 

B 

a 

7 

8 

a 

10 

11 

12 

-h 

t- 

iDDISON   DAM  45 

II 

.04 

0  7 

.06 

111. 

.03 

.03 

.05 

02 

.36 

iDOLPIIUS    I    N 

.02 

02 

.03 

.04 

OH 

.07 

.  22 

.18 

.05 

.02 

01 

MH 

IARBOURV 1  U_K   WATKR   ID 

.02 

.03 

.01 

.01 

III- 

.03 

.02 

.14 

UUTKR    IIARLAN    WATKR    WKS 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

02 

.02 

.09 

LENTON    I    SW 

' 

kkka  COLLMI 

.03 

.02 

.01 

.01 

.03 

.17 

IOWLINO  GREEN   KB   Al> 

.01 

.09 

.13 

in 

.06 

.12 

07 

.07 

.01 

!oi 

ARROLLTON    LOCK    1 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

!oo 

ENTRAL  CITY 

.01 

.05 

(M 

.14 

.07 

.03 

.03 

.02 

.44 

LINTON 

.01         01 

.15       .14 

.06 

02 

.02 

!06 

.70 

ONSTANT1NK 

ORBIN  CAA 

6 

AVELLA 

.02 

in 

.01 

.01 

ill 

.06 

IK, 

.01 

UNDEE    BARRETTS    FORD    BR 

.06 

.07 

.19 

.04 

or. 

.05 

.04 

.01 

.01 

.01 

.53 

DMONTON 

.09 

.10 

.10 

08 

.02 

.10 

.06 

.01 

0  1 

.60 

LBMINGSBURG   POST  OFF 

.01 

.13 

•ORDS    FERRY    DAM    SO 

.01 

.20 

.02 

.01 

.01 

.27 

■RANKL1N    WATKR    WORKS 

.02 

l.i 

.07 

.10 

28 

.17 

.23 

.25 

.07 

.04 

.07 

01 

1.47 

EST   LOCK   3 

01 

.09 

.04 

.02 

ill 

.23 

IALEYS   MILL 

.01 

.02 

.05 

.10 

.13 

,02 

.04 

.01 

.01 

.01 

.42 

[AZARD 

II 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.05 

.01 

.14 

E1DELBERG    LOCK    14 

II 

.01 

.03 

.04 

.01 

01 

.02 

.06 

.01 

.19 

LKRN1H1N 

.13 

.13 

26 

.16 

.05 

.08 

.08 

,02 

.01 

.03 

.03 

.01 

1.06 

ODGENVILLE   NAT   PARK 

.04 

03 

.02 

.02 

.01 

01 

.03 

10 

02 

.02 

.30 

ENKINS 

.01 

.01 

.04 

01 

.07 

XNTUCKY  DAM 

.02 

.07      .12 

.03 

07 

.02 

.01 

.07 

.41 

■KINGTON   WB  AIRPORT 

0:: 

.11 

.04 

01 

.01 

.01 

.01 

.21 

IBERTY 

II 

01 

.04 

01 

.01 

.03 

.01 

.31 

.01 

.13 

1TTLE    HICKMAN    LOCK    8 

II 

.02 

.03 

.01 

.02 

.01 

.03 

.06 

01 

.01 

.20 

■OGLICK   1    S 

.01 

.01 

.01 

.04 

.04 

.01 

.02 

.01 

.26 

ONDON   POST  OFFICE 

.01 

.03 

.01 

.02 

.05 

.01 

.01 

.01 

.15 

OUISA    LOCK    3 

.01 

.01 

08 

.05 

.02 

.17 

OBISVILLE    BOWMAN    FLD 

.06 

.01 

.01 

.02 

03 

.02 

.01 

.22 

OU1SVILLE   STAN   W  B  AP 

06 

.01 

.01 

!02 

.02 

.01 

.16 

OUISVILLE    WB  CITY 

.05 

.05 

03 

.02 

0  1 

01 

.01 

.01 

.23 

UCAS 

IADISONVILLE    1    SE 

lAYSVILLi   DAM  33 

II 

.01 

.01 

.01 

.03 

C   KINNEYSBURG 

II 

.05 

,03 

.01 

.01 

.10 

IDDLESBORO   RR    STA 

.01 

.02 

.01 

.02 

.04 

.02 

01 

.01 

.14 

ILLERSBURG 

.07 

.03 

.02 

.12 

©REREAD   STA  TEACH  COL 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.11 

[UNFORDVILLE 

01 

.02 

.03 

02 

.06 

.32 

LIVE  HILL 

!06 

.04 

.02 

.12 

WENSBORO  DAM  46 

.01 

.08 

.11 

10 

.02 

.01 

01 

.01 

.02 

.37 

ADUCAH  CAA 

6 

•           .01      • 

.15 

10 

ADUCAH    SCS    NURSERY 

.03       .05 

.12 

.01 

.07 

.01 

,02 

02 

.01 

.34 

IKEVILLE 

UMSEY   LOCK   2 

.01 

.04 

.12 

.02 

.01 

.ADiEVILLE   WATER   WORKS 

01 

.05 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.16 

T   MARYS   COLLEGE 

.01 

!oi 

.01 

.11 

.05 

.01 

.20 

IALYERSVILLE 

// 

.01 

.03 

.01 

.05 

.05 

06 

.01 

.02 

.05 

.01 

.30 

MITHFIELD   4    S 

.01 

.12 

.03 

.02 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.33 

OMERSET   HIWAY   DEPT 

.04 

.01 

03 

.02 

.02 

.03 

.02 

.03 

.28 

PARKS 

A  TEAM    SPRINGS 

.03 

.15 

.05 

04 

.01 

.28 

•OMPKINSVILLE 

.01 

.02 

.06 

06 

.03 

.04 

.15 

.16 

03 

.02 

.07 

.65 

INIONTOWN    DAM   49 

II 

.02 

.05       .08 

.14 

.15 

.44 

OLF  CREEK  DAM 

.03 

.05 

.04 

.07 

.03 

.04 

03 

.04 

.01 

.01 

01 

.01 

.37 

OODBURY    LOCK   4 

.01 

.01 

.02 

.06 

.03 

.05 

.11 

-2 

.03 
d- 

.05 

.02 

.50 

iDDISON   DAM    45 

II 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.20 

.09 

.08 

.01 

.02 

.06 

01 

.04 

.06 

.01 

.65 

DOLPHUS    1    N 

II 

.02 

.08 

.09 

.03 

.06 

.02 

.04 

.02 

.66 

IARBOURV  I LLE    WATER   WKS 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.03 

.03 

04 

.06 

.02 

.01 

.26 

1AXTER  HARLAN  WATER   WKS 

.02      .03 

.02 

.03 

.03 

.03 

.03 

.03 

.02 

.01 

.02 

.08 

.02 

.01 

.38 

IEREA  COLLEGE 

.01 

.01 

.03 

.07 

.03 

,02 

.02 

.02 

.01 

08 

.30 

IOWLING  GREEN   WB  AP 

.07 

.01 

.01 

.01 

.11 

24 

.16 

.03 

.02 

.02 

.02 

.12 

.05 

.01 

.01 

1.09 

ARROLLTON  LOCK   1 

II 

.05 

.05 

.15 

04 

.05 

ENTRAL  CITY 

.03 

.03 

.25 

.29 

.33 

.07 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

.08 

!o4 

.07 

l!29 

LINTON 

.14 

.03 

.20 

.35 

.13 

.17 

.12 

.03 

.07 

.07 

,03 

.16 

02 

.01 

1.57 

ONSTANTINE 

1  .44 

.02 

.01 

.07 

02 

10 

.02 

1.68 

ORBIN  CAA 

6 

«           .03      • 

.04 

.04 

.08 

AVELLA 

•           .10 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

02 

.40 

UNDEE  BARRETTS   FORD  BR 

.01 

.01 

.01 

09 

.34 

.18 

.06 

.01 

.01 

.05 

.01 

.01 

.21 

.02 

.05 

1.22 

IDMONTON 

.01 

.02 

.03 

.09 

i05 

.11 

.10 

.03 

02 

01 

04 

20 

.02 

.05 

.92 

'LEMINGSBURG  POST  OFF 

.01 

.04 

.07 

.02 

06 

.07 

.05 

.02 

.02 

.01 

.52 

■ORDS   FERRY  DAM   50 

.02 

.06 

.33 

.12 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.05 

.05 

1.00 

HANXLIN   WATER  WORKS 

.02 

02 

.08 

!l2 

.  14 

.08 

.03 

!06 

.08 

.03 

19 

.03 

.05 

1.17 

■EST  LOCK  3 

.01       .01 

.01 

.03 

.02 

.05 

.08 

.01 

.01 

04 

.01 

.04 

.47 

ALEYS  MILL 

// 

.01      .01      .01 

.03 

.17 

.30 

.40 

.15 

.05 

'oi 

.02 

.01 
.04 

'oi 

.02 

09 

.23 

.02 

.01 

.13 

.12 
.03 

1.78 
.09 

EIDELBERG  LOCK   14 

// 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.03 

.12 

ERNDON 

.07 

.16 

.27 

.38 

.18 

.09 

.05 

.05 

.01 

.02 

.11 

.09 

09 

1.57 

ODGENVILLE   NAT  PARK 

.02 

.01 

.03 

.01 

.09 

.20 

.19 

.05 

.02 

.01 

.03 

.06 

.04 

.14 

.04 

1.09 

ENKINS 

.01 

.02 

.01 

.03 

.02 

.09 

3JNTUCKY  DAM 

04 

.15 

.30 

.29 

.18 

.02 

.01 

.05 

.13 

.01 

.03 
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10 

.01 

!oi 

.04 

2.07 

PLEMINGSBURG   POST  OFF 

.27 

LS 

.12 

.13 

D5 

03 

.07 

.10       .05 

.19 

.15 

.13 

.'3 

.09 

.07 

.06 

.04 

.03 

.01 

1.97 

fRANKLIN    WATER    WORKS 

08 

13 

.05 

16 

.  10 

.14         09 

.  17 

.19 

.13 

.12 

.05 

.05 

.05 

.03 

02 

.09 

03 

2.16 

BEST  LOCK  3 

.07 

02 

03 

.03 

.02 

D5 

.13 

.13       .13 

.09 

.06 

.05 

02 

.01 

01 

.01 

.05 

08 

1    26 

JALEYS    MILL 

02 

OS 

.06 

07 

.07 

.05 

.05      .07 

.03 

02 

.05 

06 

.60 

IAZARD 

II 

.01 

06 

.04 

.02 

.04 

.18 

.08      .02 

.01 

.09 

38 

.03 

.02 

.02 

01 

01 

.01 

.80 

IEIDELBERG   LOCK   14 

II 

30 

20 

.31 

.15 

.10 

!02 

.02      .04 

.09 

.05 

.02 

.  03 

.03 

in 

.04 

.06 

.03 

.03 

.02 

.10 

05 

2.07 

IERNDON 

SODGENVILLE   NAT  PARK 

.08 

.07 

06 

03 

04 

.15 

.14 

.13       .13 

.25 

,22 

09 

.05 

OS 

.02 

.03 

01 

1.55 

ENKINS 

.02 

.06      .07 

.05 

.01 

.23 

tENTUCKY    DAM 

.05 

.11 

06 

.03 

.17 

.01 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

.  18 

12 

1  1 

D3 

04 

OS 

.17 

.16      .16 

.30 

.17 

.10 

07 

.08 

.04 

.02 

.01 

04 

.04 

.02 

.01 

2. 18 

LIBERTY 

II 

23 

22 

JTTLE  HICKMAN   LOCK   8 

II 

18 

.23 

16 

!l3 

!io 

02 

04 

.03 

.15 

09 

.03 

.13 

.17 

11 

.12 

04 

.05 

.06 

12 

.11 

.03 

01 

2.14 

LOGLICK    1    S 

16 

21 

20 

.22 

05 

.07      .02 

.02 

.05 

3  3 

04 

JS 

07 

.08 

.10 

14 

.05 

.12 

.02 

2.01 

LONDON   POST  OFFICE 

.05 

.12 

23 

.18 

08 

.04 

.03       .03 

.11 

.09 

.08 

.04 

05 

.02 

04 

.02 

.02 

03 

13 

1.78 

LOUISA   LOCK  3 

L2 

.26 

.20 

.17 

13 

15 

09 

.03 

!oi 

.03 

01 

.10 

.05 

05 

.01 

.02 

01 

!oi 

!02 

01 

1.51 

07 

13 

.06 

.05      .02 

02 

.02 

.09 

ii  9 

.65 

LOUISVILLE   STAN   w   B  AP 

.01 

.01 

.02 

.03 

09 

.10 

06 

.09      .07 

.01 

.01 

01 

.02 

.02 

.01 

.01 

01 

.01 

01 

.04 

.07 

.07 

03 

.81 

LOUISVILLE   WB  CITY 

.01 

01 

.01 

01 

.10 

05 

.09      .01 

.01 

01 

.01 

03 

.01 

.06 

.13 

12 

.78 

LUCAS 

.15 

.  12 

.09 

.10 

.04 

.12 

13 

.11        .12 

.05 

.15 

.07 

in, 

.08 

.05 

.01 

.02 

94 

2.05 

IADISONVILLE   1   SE 

1AYSVILLE    DAM    33 

II 

.15 

.22 

.17 

05 

.02 

.03 

.07      .12 

.09 

.12 

.19 

18 

05 

.08 

.01 

9  2 

02 

.01 

.04 

OS 

2.08 

K    K1NNEYSBURG 

II 

04 

.01 

.01 

.03 

96 

IIDDLESBORO  RR   STA 

.01 

01 

02 

.02 

.07 

.09      .04 

.02 

.03 

.01 

.04 

IJLLERSBURG 

.17 

'.8 

Ob 

03 

03 

1.11      .01 

.08 

.07 

03 

.02 

.01 

02 

07 

.05 

.03 

31 

IOREHEAD  STA  TEACH  COL 

20 

.  19 

24 

.21 

.12 

.05 

.03 

.04      .01 

.01 

04 

.04 

.02 

.05 

.07 

.05 

.08 

.08 

08 

95 

.07 

.04 

01 

l!87 

>LIVE   BILL 

23 

21 

.17 

.04 

.01 

.03 

.04 

1.73 

MDUCAH  CAA 

.17 

.08      « 

01 

MDUCAH   SCS   NURSERY 

.04 

.01 

.01 

.02 

.02 

05 

.01 

.01 

.02 

02 

.01 

36 

.56 

PIKEVILLE 

.05      .01 

.02 

.02 

.01 

.05 

.01 

tUHSEY  LOCK   2 

OS 

.11 

.19 

.10 

.13 

08 

.05 

.05 

.01 

iADIEVILLE   WATER   WORKS 

.05 

.06 

.03 

.01 

02 

09 

.12 

.12      .10 

.09 

.10 

.12 

.05 

.05 

.04 

02 

.02 

01 

01 

.04 

.01 

.05 

01 

1.22 

ST  J4ARYS  COLLEGE 

.  10 

13 

15 

04 

,06 

.06 

.  19 

.15      .15 

.20 

.  11 

.09 

9  7 

06 

.02 

.02 

.01 

.02 

01 

,02 

01 

1.83 

iALYERSVILLE 

II 

.17 

08 

.13 

10 

.02      .02 

.04 

03 

.11 

.17 

.09 

04 

06 

.03 

03 

.01 

91 

.02 

.01 

SMITHFIELD   4    S 

04 

.03 

02 

.06 

.  17 

.12 

.12      .08 

.05 

.06 

02 

01 

.01 

OS 

.10 

.02 

05 

l!o4 

iOMERSET  HI  WAY   DEPT 

.13 

.32 

.19 

.15 

.09 

.03 

.09      .10 

08 

.06 

04 

.03 

.03 

.01 

03 

.02 

.03 

07 

.13 

.08 

05 

2.11 

rATHAM    SPRINGS 

.  12 

06 

.07 

.06 

.15      .16 

!l5 

.23 

17 

.06 

,05 

.04 

.02 

03 

01 

!oi 

KJMPKINSVILLE 

.31 

.31 

.19 

.  20 

.06 

.09 

.13      .13 

.10 

.01 

.02 

.07 

.16 

12 

.07 

.07 

.03 

01 

JNIONTOWN   DAM   49 

II 

.01 

.04 

.05 

.04 

.01 

. 01      . 02 

.01 

01 

03 

.04 

04 

IOLF  CKEEK  DAM 

.21 

28 

18 

.10 

.08      .09 

.06 

.12 

07 

.03 

.08 

.02 

.02 

.05 

.05 

.05 

IOODBURY   LOCK  4 

.01 

.03 

.09 

!o9 

!03 

.02      .10 

.13 

.05 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

01 

.69 

UJDISON    DAM   45 

II 

.11 

.23 

.18 

.23 

D8 

.04 

.07 

1DOLPHUS    1   N 

II 

.01 

02 

.21 

.05 

.04 

.01      .09 

.05 

05 

.65 
.76 
.92 
.39 
.68 
.48 
1.49 
1.09 

JARBOUBVILLE   WATER   WKS 

.08 

.0? 

.06 

.01 

.01 

02 

...4 

.01 

.09 

.11 

.06 

.12 

.04 

METER  HARLAN   WATER   WKS 
IENTON   1    SW 
1EREA  COLLEGE 

.03 

04 

OS 
.01 

.01 

.05 

.01 

.01 

.04 

.01       .01 
.02      .01 

.03 

!oi 

.03 

.06 

.03 

.11 

.  04 

.  10 

02 
.10 

05 
.07 

08 

.04 

06 

.39 

.28 

03 

»WLING   GREEN    WB   AP 

.01 

.01 

.01 

.02 

.12 

.11 

.02 

ABBOLLTON   LOCK   1 

II 

.15 

.08 

.15 

.27 

.38 

.  15 

.08 

.11      .08 

.01 

.01 

.01 

EJITRAL  CITY 

• 

« 

» 

• 

• 

51 

.48 

.48 
1.00 

ONSTAUTINE 
OSBIN  CAA   6 

I 

.34 

* 

* 

* 

* 

* 

.09      • 

* 

* 

00 

t 

.30 

, 

, 

, 

57 

(AVEIAA 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

03 

.05 

.08 

94 

.15 

01 

BNDEE   BARRETTS   FCRD   BR 

.06 

.06 

.06 

.05 

.05 

.10 

.08 

.03      .03 

.01 

.01 

02 

.04 

.01 

03 

IDMONTON 

TJBMINGSBURG  POST  OFF 

.17 

09 

.01 

.01 

.83 

'ORDS   FERRY  DAM   50 

5.02 
.62 
.79 
.69 
.79 
.77 
1.08 
1.02 
.54 
.58 

TMNKLIN  WATER  WORKS 

.07 

01 

.38 

.08 

.04      .04 

.EST  LOCK   3 

.07 

.01 

.04 

.02 

.11 

.02 

.03 

1ALEYS    MILL 

.69 

.14 

IAZARD 

II 

10 

03 

02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.06 

.06 

.05 

.07 

.13 

.05 

02 

EIDELBERG  LOCK   14 
DJRNDON 

ODGENVILLE   NAT  PARK 
ENZINS 
ffiSTUCKT  DAM 

II 

.05 
.35 

04 
.02 
.02 

02 

.05 

.01 

.03 

.15 

.09      .19 

.16 

.07 

.02 
.03 

02 

.05 

.05 

.18 

15 

07 

.02 

-KINGTON  WB  AIRPORT 

.03 

.02 

01 

.02 

05 

.13 

.08 

.18      .05 

.14 

14 

08 

.13 

.03 

02 

.01 

.01 

.01 

II 

1.50 

.04      .01 

.08 

08 

.08 

.03 

.10 

.03 

.03 

3!oo 

.53 
.49 

,93 
.67 
1.12 

jITTLE  HICKMAN   LOCK   8 

II 

.01 

.01 

.01 

.07 

.13      .03 

.02 

02 

,04 

.11 

.02 

.01 

02 

03 

jOGLICK   1    S 

02 

.01 

02 

.06      .02 

01 

.01 

.09 

.05 

03 

.08 

.06 

iONDON   POST  OFFICE 

09 

.03 

.02 

.01 

.CI 

.03      .03 

.05 

05 

.08 

.12 

.  20 

.09 

04 

.17 

03 

JOUISA  LOCK  3 

04 

02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

J0U1SVILLE  BOWMAN   FLD 

.05 

.07 

.35 

.13 

07 

.12 

.03 

jOUISVILLE   STAN   W  B  AP 

.03 

.03 

.24 

.10 

03 

06 

.08 

.07 

.01 

.01 

jOUISVILLE  WB  CITY 

.09 

.11 

37 

.16 

.06 

09 

.05 

-OCAS 

.01 

.01 

.01 

.  16 

03 

.05 

.07 

.07 

.06 

.02 

03 

.02 

.02 

IADISONVILLE   1   SE 

.16 

,10 

.04 

01 

07 

01 

.01 

02 

.02 

.05 

02 

.01 

.01 

.55 
.55 
.76 
1    16 
1.06 
i.08 
3.53 
.52 

AYSVILLE   DAM   33 

II 

.03 

01 

.01 

05 

.03       .07 

.08 

.  13 

12 

C  KINKEYSBURG 

II 

07 

.01 

.01 

.01 

04 

04 

02 

.01       .03 

.05 

.10 

!io 

.01 

.02 

92 

IDDLESBORO  RR   STA 

.10 

.10 

.16 

.02 

.07 

01 

.01 

02 

.04 

.04 

Gi 

IILLERSBURG 

01 

.01 

04 

.05 

.05 

.10      .08 

.10 

!l8 

.14 

15 

.02 

.01 

.  02 

I0REKEAD  STA  TEACH  COL 
tUKFORDVILLE 

01 

•  01 

.11 

05 

02 

.05 

. 16      . 04 

.04 

.06 

«        3 

!05 
.53 
03 

.04 

.10 

.06 

.06 

.01 

)LIVE  BILL 

.01 

.02 

*02 

.04      .05 

.02 

.02 

05 

.06 

.07 

.06 

.06 

.91 

9- 

Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


JANUARY  1950 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

3 

Station 

1 

1 

1 

1 

H 

1 

2 

3 

4 

5         6 

7 

B 

9 

10    1 

1        12 

1 

2| 

3 

4|s 

6 

7| 

9 

10     1 

11 

12 

0WENSBOR0    DAM   46 

.03 

»           «        3.23 

3.23 

PADUCAH  CAA 

6 

.31 

PADUCAH   SCS   NURSERY 

PIKEVILLE 

.01 

.01 

.01 

01 

.01       .05      .02 

.16 

.12 

.01 

RiniSEY    LOCK  2 

.05 

.19 

.16 

.05 

.08      .06 

.02 

.03 

.04 

.02 

.04 

.01 

.75 

SADIEVILLE   WATER   WORKS 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02      .02 

.09 

.07 

.13 

.08 

.08 

.03 

.01 

.71 

ST  MARYS  COLLEGE 

.01 

.01 

.10 

.14      .08 

.10 

.12 

.09 

.13 

.09 

.04 

SALYEESVILLE 

// 

.01 

.01 

.06 

.02 

.01 

.02 

.04 

.02 

.14       .08      .12 

.12 

.01 

.67 

SMITHEIELD   4    S 

.06 

.05 

.18 

.09      .08 

.13 

.09 

.03 

.01 

SOMERSET   HIWAY   DEPT 

STEARNS 

TATHAM   SPRINGS 

.01 
.02 

.04 

.01 
.01 

.03 

.04      .14 

.06 

.03 
.18 

.10 

.02 
.12 

.04 

.06 

.09 

.22 
.01 

.25 

01 

.07 

.11      .05 

»           »        1.58 

.01 

.91 
1.58 
1.04 

TOMPEINSVILLE 

.01 

.03 

.14 

.01 

.07 

^09 

10 

.12 

.05 

.04 

.75 

UNIONTOWN   DAM  49 

// 

.06 

.05 

.08 

.09 

.01 

.03 

.01 

.02 

.03 

WOLF  CREEK   DAM 

.01 

.01 

.05 

.03 

.10 

.13 

.07 

.07      .01 

WOODBURY   LOCK  4 

.02 

.02 

.03 

.20      .14 

.05 

.13 

.11 

-7th- 

KENTUCKY  DAM 

.11 

!04 

MC   KINNEYSBURG 

// 

.01 

.01 

.01 

TATHAM  SPRINGS 

- 

-9th- 

ADDISON    DAM   45 
BARBOURVILLE   WATER  WKS 
BAXTER  HARLAN   WATER  WKS 

// 

.01 

.05 
.02 

.01 

.02 
.02 

.03 
.01 

.06 
.01 

.01 

.02 
.02 

.25 
.05 
.01 

.16 
.10 

^25 
.08 
.13 
.46 

BENTON   1   SW 
BOWLING  GREEN  WB  AP 

.11 

.03 
.01 

CARROLLTON   LOCK  1 

// 

01 

CENTRAL  CITY 
CLINTON 
CONSTANT I NE 
CORBIN  CAA  6 

, 

.01 

» 

08 
.04 

!oi 

02 
.01 

.13 

.27 

.03 

.01 

.12 
.28 

.16 

DUNDEE   BARRETTS   FORD   BR 

.02 

EDMONTON 

.12 

!22 

.07 
.03 
.02 

FLKMINGSBURG  POST  OFF 

.01 

FORDS   FERRY  DAM   50 

.03 

FRANKLIN   WATER   WORKS 

GEST  LOCK  3 
HALEYS   MILL 

.04 

.01 

!l2 
.02 

'oi 

.01 

.03 

.23 

l08 

pA7AHn 

// 

HODGENVILLE   NAT  PARK 
KENTUCKY  DAM 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 

.05 

.05 

.20 
.02 

.02 

.07 

28 
.17 
.03 
.02 
.22 
.09 

LIBERTY 

// 

.02 

LITTLE   HICKMAN   LOCK  8 

// 

.02 

.02 

LONDON  POST  OFFICE 

.01 

01 

!oi 

!02 

.01 

.04 

LOUISA   LOCK  3 

LOUISVILLE   BOWMAN   FLD 

.01 
.05 

.02 

.03 
.04 

.06 
.09 

LOUISVILLE   STAN   W   B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MADISONVILLE   1   SE 

.01 

.03 

MIDDLESBORO  RR   STA 

.24 

MILLERSBURG 

.01 

.09 

MOREHEAD   STA  TEACH  COL 

.02 
.01 

.04 
.06 

MUNTORDVILLE 

02 

.01 

.02 

OLIVE   HILL 

.09 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA 

6 

.02 

.03 

.01 

.12 

PADUCAB   SCS   NURSERY 

PIKEVILLE 

.05 

.10 

.15 

^02 

'32 

RUMSEY  LOCK  2 

.01 

.01 

.  15 

.18 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

.24 

ST   MARYS  COLLEGE 

'03 

.04 

SMTTHFIELD  4   S 

.03 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TOltPKINSVILLE 

.01 

.01 

.30 

UNIONTOWN  DAM  49 

// 

02 

01 

.25 

.02 

WOODBUEY    LOCK   4 

-10th- 

ADDISON  DAM  45 
ADOLPHTJS   1   N 
BARBOURVILLE  WATER  WKS 

// 
// 

.02 

.09 

.01 
.02 

.01 

.61 

.16 
.03 

.03 
.12 

.05 
.19 

.03 

.19 

.02 
.07 

.08 

.21 

^23 

01 
.06 

.07      .02 
.06      .07 

.03 

!97 
.50 
.50 

BAXTER   HARLAN   WATER   WKS 

.02 
.03 
.09 

.49 
.87 
1.58 
.47 
.79 

BENTON   1   SW 
BEREA  COLLEGE 
BOWLING  GREEN  WB  AP 

.10 
.22 

.01 
.01 
.05 

.02 

.02 

.01 

.05 

.01 
.41 

.11 
01 
.25 

.15 
.21 
.15 

!23 
.23 

.04 

08 

"04 

.05 

.01 

.09 

CARROLLTON  LOCK   1 

// 

.03 

.05 

.05 

.07 

.15 

05 

CENTRAL  CITY 

.02 

.02 

.08 

.19      .20 

.07 

.18 

CLINTON 
CONSTANTINE 

.01 

.15 

.13 

.02 

.39 
.01 

.13       .05 
.05      .13 

.01 
.29 

.03 

!07 

.18 

.01 

.31 
.03 

.01 
.12 

.28 

* 

* 

* 

2.40 

3.56 

CORBIN  CAA 

DAVELLA 

DUNDEE   BARRETTS   FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

.02 

.13 
.  18 

09 

.03 
.12 

.14      .41 
.08 

.22 
.02 
.05 

.11 

.45 
.14 

.16 

.53 
.03 

.09 
.06 

.17 
.05 

.04 
.05 
.12 
.05 

!03 
.08 

,05 

.OE 

.0: 

.05                  .02 

.42 
1.44 
1.69 

.98 

FORDS   FERRY  DAM   50 

.10 

.03 

01 

.23 

.24      .14 

2!05 
1.12 
1.25 
.60 
.72 
2.06 
1.29 
.42 

FRANKLIN   WATER  WORKS 
GEST  LOCK  3 

.05 
.01 

07 

.03 

.20 

.03 

.01       .01 

.18 
.07 

.96 
.09 

.17 
.12 

.23 
.03 

.25 

.26 

.07 
.02 

.04 

.13 

.01 

HALEYS   MILL 

HEIDELBERG  LOCK   14 

HERNDON 

HODGENVILLE   NAT  PARK 

// 
// 

.14 
.03 

'oi 
.01 

.25 

.05 

.01 
.12 
.02 

.16      .43 

.02 

.01       .16 
.02 

.20 

.30 
.13 

.01 

.05 

.20 

.01 
.20 

.04 

.22 

.02 
.18 

.  15 
.12 
.03 

.21 
.05 
.55 
.01 

.20 

.09 
.10 

.14 

.08 
.04 
.17 
.01 

.OJ 

.02      .04 

.10 

.06 

.04      .05      .02 

JENKINS 

KENTUCKY   DAM 
LEXINGTON   WB  AIRPORT 
LIBERTY 

// 

.23 
.01 

.10 

.01 

.16 

.25 
.09 

!l5 
.02 

.12 

.05      .01 

.09 
.12 

.03 
.09 
.17 

.06 
.29 

.09 
.18 

.10 

.17 

.02 
.17 

.05 

!05 

.01 

.01 
.18 
.04 

.0 

.01 

1.29 

1.22 
.75 
.37 
.70 
.39 

1.22 
.96 

2.05 
.90 

1.01 

LITTLE   HICKMAN   LOCK  8 
LOGLICK  1    8 
LONDON  POST  OFFICE 
LOUISA   LOCK  3 
LOUISVILLE   STAN   W  B  AP 

// 

.14 
.05 

.04 

.28 

.07 
.01 

.16 
.01 

.03 

!05 

.05 

.03 

.40 

.03 
10 

.01 
.01 

.OS 

.04 
.03 

!07 
.13 
.07 
.01 

^09 
.13 

.04 
.20 

.02 
.12 
.07 
.01 

0 
.0 

.07 

.03      .03 

LOUISVILLE   WB  CITY 
LUCAS 

.OS 
.05 

04 
.04 

05 
.06 

.02 

.01 

.29 
.25 

.12 

.78 

.04 
.37 

.16 
.09 

.05 
.27 

^06 

.04 

.02 

MADISONVILLE   1   SE 
MAYSVILLE  DAM  33 

// 

* 

.01 

.OS 

*           * 

.15 

.83 
.14 

.03 

.13 

.04 

.02 

.11 

.09 

.05 

.0 

)      .04                   .OJ 

, 

. 

MC   KINNEYSBURG 
MIDDLESBORO  RR   STA 
MILLERSBURG 

1/ 

.07 

.  16 

.0 
OS 

.11 

.13       .02 

.02 
.03 

.11 

.0! 

.12 

.07 

.01 

.02 
.03 

30 

.1 

.0 

.07      .06       .01 

X-t 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

.01 

.12 

.0 

.10 

.04       .08 

.0! 

.02 

.  10 

HOURLY  PRECIPITATION 


JANUARY    1930 

Sutton 

A  M  Houi  voding 

P  M   Houi  •ndlng 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

8 

6 

7 

8 

4 

MUNF0RDV1LLK 

.12 

.39 

.27 

,., 

.•i 

.19 

.30 

.21 

.13 

01 

i><< 

01 

2.09 

OHVK    IIU.L 

01 

OK 

o:. 

06 

.06 

.08 

01 

.06 

.03 

.07 

.11 

.07 

.01 

.04 

74 

0WKN3BOR0   DAM   46 

01 

.02 

/:, 

09 

.01 

01 

01 

.92 

PADUCAH  CAA 

6 

01 

.04 

PADUCAH   SCS   NURSERY 

.01 

.02 

.01 

.42 

.  19 

.08 

.73 

PI SEVILLE 

.06 

18 

03 

.03 

01 

.02 

03 

.42 

RUMSKY   UK(  a 

.03 

.01 

.02 

11 

15 

05 

.04 

.01 

.53 

SAD1KV1LLE    WATER    WORKS 

.17 

.10 

.10 

.01 

.19 

.08 

LB 

.17 

IH 

.12 

.04 

1.32 

ST  MARTS  COLLEGE 

09 

80 

S3 

10 

OK 

.12 

.10 

17 

(IK 

117 

1.44 

SALYKRSV1LLK 

.01 

.01 

.01 

.09 

.22 

OH 

.02 

.07 

02 

.02 

.01 

.56 

SMITUF1ELD  4   S 

11 

.13 

.12 

.02 

.01 

.05 

17 

.15 

OH 

.19 

.02 

.13 

.01 

1.35 

SOMERSET   H1WAY   DKPT 

.01 

.01 

.02 

.01 

.43 

.13 

.14 

.13 

.  12 

.05 

OS 

1.10 

STEARNS 

31 

33 

,38 

.05 

.03 

.95 

TOMPK1NSV1LLE 

.03 

.04 

.12 

.28 

.07 

.15 

.17 

.06 

1.09 

UNIONTOWN   DAM  49 

II 

.39 

.16 

.08 

.28 

.20 

.06 

.04 

WOLF  CREEK  DAM 

.OS 

.01 

.02 

.29 

.09 

.19 

.08 

.11 

.03 

.01 

.86 

WOODBURY   LOCK  4 

.23 

.17 

.01 

01 

.06 

.24 

.23 

.10 

.26 

.05 

.01 

1.38 

-11th" 

BENTON   1    SW 

• 

•            • 

• 

FORDS   FERRY   DAM   50 

0  i 

.03 

KENTUCKY   DAM 

.08 

01 

.09 

PADUCAH    CAA 

6 

PADUCAH  SCS   NURSERY 

-12 

th- 

13 

.13' 

ADDISON  DAM  45 

II 

.03 

04 

.19 

.30 

.18 

.14 

.11 

.07 

.14 

2  5 

.15 

.05 

.05 

.03 

.03 

.02 

.01 

.  03 

.03 

.02 

.04 

.06 

07 

2.04 

ADOLPHUS   1   N 

II 

.OS 

.03 

.04 

,03 

02 

01 

.02 

.01 

.01 

,03 

.03 

.06 

.02 

.01 

.15 

01 

.62 

BARBOURVILLE  WATKR  WKS 

.04 

.01 

.07 

.02 

02 

.01 

.02 

.07 

.05 

.01 

OS 

02 

.06 

04 

.49 

BAXTER    HARLAN    WATER   WKS 

04 

.01 

.01 

.05 

07 

.03 

.04 

.05 

.05 

.02 

05 

.02 

.01 

.57 

BEREA   COLLEGE 

.02 

01 

.02 

05 

.19 

.05 

.06 

.07 

.04 

.05 

.03 

ill 

.02 

.01 

.02 

.02 

.03 

02 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

01 

01 

,01 

.31 

.25 

.  17 

.06 

.07 

.05 

.05 

.03 

.04 

,03 

.03 

,04 

.04 

.04 

.01 

.08 

1  .42 

CARROLLTON    LOCK    1 

II 

05 

07 

.10 

.01 

02 

02 

.02 

02 

.02 

.01 

.01 

03 

.38 

CENTRAL  CITY 

10 

.15 

.01 

.23 

06 

.  05 

.10 

.06 

,05 

07 

.05 

.03 

.03 

.03 

.06 

.01 

.02 

.03 

.05 

.03 

.01 

.13 

02 

CLINTON 

.01 

.01 

.03 

.  10 

.03 

.04 

.01 

.05 

.10 

.05 

02 

.01 

.03 

.01 

.03 

.05 

.13 

02 

1.06 

CONSTANTINE 

.33 

.01 

.03 

.02 

04 

.06 

.08 

.06 

04 

.67 

COBB IN  CAA 

6 

DATELLA 

.03 

.09 

.03 

.12 

.08 

.06 

'.04 

07 

.05 

.01 

.03 

.01 

.04 

.02 

02 

.87 

DUNDEE   BARRETTS   FORD  BR 

.01 

.11 

.05 

.11 

.36 

23 

.20 

.17 

.  18 

09 

.05 

.11 

07 

.04 

.07 

.05 

.04 

.02 

-    4 

.03 

15 

2.47 

EDMONTON 

.01 

.07 

,09 

17 

.04 

.03 

,03 

04 

.03 

.01 

.91 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

.02 

.01 

07 

.10 

.18 

.02 

02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01 

.04 

05 

.72 

FORDS   FERRY  DAM  50 

OK 

.09 

.16 

.02 

.09 

.13 

.05 

.11 

.02 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.05 

.09 

.21 

4  9 

2.22 

FRANKLIN   WATER   WORKS 

.01 

.01 

.05 

!io 

.05 

.05 

.04 

.04 

.02 

04 

.04 

.03 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.04 

10 

1.12 

GEST  LOCK  3 

.03 

.04 

08 

.04 

04 

04 

.01 

04 

.03 

.05 

.03 

.03 

.06 

.02 

03 

.57 

HA  LEYS    MILL 

.02 

OS 

01 

.04 

,29 

.07 

.04 

.03 

06 

.08 

.02 

.03 

.01 

.04 

.06 

.02 

.03 

.08 

01 

1.14 

BAZARD 

II 

.20 

.05 

.05 

.06 

05 

.51 

HEIDELBERG  LOCK   14 

II 

02 

.05 

08 

.10 

.03 

.04 

!05 

.05 

.03 

.05 

.01 

.02 

.01 

.03 

05 

.75 

HERNDON 

BODGENVILLE  NAT  PARK 

.12 

.31 

,09 

.08 

.32 

.08 
.01 

.15 

.21 

.17 

.03 

.12 
.09 

.05 

.02 

.03 

02 

.07 

.05 

.04 
.36 

.04 
03 

.02 

.03 

02 

04 

.03 

.01 

04 
01 

2.10 
.70 

KENTUCKY    DAM 

.21 

01 

08 

.03 

.07 

.13 

.27 

.02 

.06 

.01 

.01 

.11 

.20 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

02 

.02 

.33 

.19 

.01 

02 

LIBERTY 

II 

.01 

04 

.01 

.06 

.33 

.12 

.13 

.08 

.06 

07 

.02 

.01 

.04 

.02 

.01 

.04 

.04 

.04 

05 

1.34 

LITTLE  HICKMAN   LOCK   8 

II 

.02 

.16 

.34 

16 

.04 

21 

.11 

09 

.09 

.06 

.10 

.02 

03 

.02 

.02 

02 

.02 

.02 

04 

LOGLICK   1   S 

01 

16 

34 

.29 

.08 

.18 

.07 

.03 

05 

.01 

1.56 

LONDON  POST  OFFICE 

.01 

.03 

.05 

.03 

.01 

.01 

10 

.82 

LOUISA   LOCK  3 

.03 

.35 

.26 

.19 

.11 

.10 

.05 

.04 

01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.02 

02 

1.25 

LOUISVILLE   STAN   W  B  AP 

.05 

.02 

.09 

.11 

.18 

04 

,05 

.02 

.03 

.04 

.12 

.03 

02 

01 

.01 

02 

.02 

.01 

.04 

03 

.94 

LOUISVILLE    WB   CITY 

.06 

.01 

.12 

.11 

01 

04 

07 

03 

.08 

.05 

.02 

.01 

04 

.05 

04 

.96 

LUCAS 

.12 

,30 

08 

.10 

.05 

.05 

.03 

.02 

.04 

.02 

01 

,02 

05 

03 

.07 

08 

1.24 

MADISONVILLE   1   SE 

.68 

OS 

.06 

.06 

,20 

.01 

.03 

.02 

02 

.02 

.02 

.02 

.03 

10 

1.43 

UAYSVILLE  DAM  33 

II 

01 

04 

.09 

.08 

.07 

.02 

.01 

.01 

.01 

01 

.47 

MIDDLESBORO  RB  STA 

.01 

.01 

.02 

09 

.02 

.02 

.05 

.05 

.17 

.02 

.02 

,03 

.01 

.02 

02 

.67 

MILLERSBUBG 

.01 

.01 

04 

.01 

.12 

.09 

.  12 

.09 

02 

.01 

.02 

.01 

.02 

.02 

.02 

,01 

.02 

.01 

.02 

.05 

02 

.74 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

.01 

.17 

.19 

.15 

.08 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

02 

.02 

.04 

05 

1.02 

MUNFORDVILLE 

.01 

.01 

.18 

.10 

03 

04 

30 

.  18 

.10 

.15 

09 

OLIVE  HILL 

.01 

.04 

.13 

.17 

.  11 

.09 

.02 

.03 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

05 

.74 

OWENSBORO  DAM  46 

.03 

06 

.56 

.37 

18 

.23 

.20 

.27 

.29 

.13 

.09 

.03 

,01 

.03 

.02 

.02 

.03 

.03 

.02 

.06 

.08 

18 

2.92 

PADUCAH  CAA 

.12 

.64 

.06 

PADUCAH   SCS   NURSERY 

02 

.01 

.05 

.08 

03 

.05 

"09 

.09 

.26 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.04 

.21 

.71 

13 

2.02 

PIKEVILLE 

08 

!04 

05 

.06 

04 

.01 

.07 

.07 

.07 

.02 

.02 

.01 

.02 

.56 

BUMSEY  LOCK  2 

.70 

.18 

22 

.04 

.11 

.12 

.03 

.03 

.02 

.04 

02 

.03 

.02 

.03 

.05 

.04 

16 

2.00 

SADIEVILLE    WATER   WORKS 

.02 

.05 

.05 

08 

.10 

.03 

.04 

.01 

.04 

.03 

.03 

.02 

.02 

.01 

.03 

.01 

.67 

ST  MARYS  COLLEGE 

02 

.22 

.15 

.08 

.20 

.13 

.09 

.16 

.06 

.02 

.03 

03 

.01 

.03 

.02 

05 

1.81 

SALYEBSVILLE 

// 

,  17 

.  11 

.03 

.08 

.08 

!05 

.06 

.03 

.13 

.05 

,04 

.03 

.91 

SMITHFIELD  4   S 

.03 

19 

.05 

.05 

.05 

05 

.04 

.03 

.05 

.03 

.01 

.01 

03 

.01 

.04 

04 

.71 

SOMERSET  HI WAY  DEPT 

,02 

.10 

.06 

.03 

.04 

.05 

.04 

.04 

.01 

.05 

.04 

02 

.64 

STEARNS 

.02 

04 

.01 

.02 

02 

08 

.04 

.01 

.02 

02 

.03 

.05 

.13 

02 

.62 

TOMPKINSVILLE 

.01 

.01 

.05 

.24 

.04 

.02 

06 

.03 

05 

02 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

12 

.01 

.19 

10 

1.06 

WOLF  CREEK  DAM 

.13 

.18 

.05 

^09 

.08 

08 

.02 

.01 

.01 

.02 

.08 

17 

IOODBUBY  LOCK  4 

.07 

.01 

01 

.24 

.20 

.13 

.06 

.04 

.05 

-13 

.02 
th" 

.05 

.04 

.05 

.04 

.05 

.04 

.05 

.01 

.12 

07 

1.50 

ADDISON  DAM  45 

// 

.16 

.04 

.01 

02 

.01 

.01 

.01 

.09 

.23 

.05 

.04 

.07 

.10 

01 

.85 

ADOLPHUS   1   N 

II 

.01 

.01 

.01 

.07 

.05 

.02 

.03 

.09 

.04 

01 

.34 

BARBOURVILLE    WATER    WKS 

.12 

.07 

01 

.20 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

.02 

.05 

03 

.10 

BENTON   1   SI 

1.71 

BEBEA  COLLEGE 

.04 

06 

.05 

.03 

07 

.16 

.12 

.07 

.60 

BOWLING  GBEEN  WB  AP 

.02 

.01 

.01 

.26 

.01 

.06 

.08 

.09 

.06 

.60 

CARROLLTON   LOCK   1 

II 

.05 

.03 

02 

.01 

02 

.01 

.01 

.27 

.04 

.04 

.04 

03 

.01 

.60 

CENTRAL  CITY 

.02 

.03 

01 

.06 

.04 

.02 

.12 

.80 

CLINTON 

.05 

.18 

.33 

^04 

05 

.02 

.05 

06 

.78 

CONSTANTINE 

.15 

02 

.01 

.01 

.19 

COBBIN  CAA  6 

.52 

.01 

DAVELLA 

.03 

.05 

.05 

.12 

.03 

01 

.01 

.05 

05 

.40 

DUNDEE    BARRETTS    FORD   BR 

.05 

.02 

.02 

.02 

04 

48 

04 

02 

.07 

.11 

1.02 

EDMONTON 

10 

.02 

03 

.01 

10 

.06 

.07 

.17 

.07 

.63 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

.01 

.04 

.01 

.05 

.04 

.56 

FORDS  FEBBT  DAM  50 

.03 

.01 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

!02 

.02 

.01 

07 

.04 

03 

.10 

.07 

.36 

GEST  LOCK  3 

.04 

.05 

.03 

.08 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.22 

.02 

.05 

.03 

.09 

.71 

HALETS  MILL 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.11 

.13 

.04 

.03 

.03 

.15 

04 

.01 

.62 

WA7.*Bn 

II 

.10 

.02 

.08 

.04 

10 

.34 

HEIDELBERG  LOCK   14 

II 

.03 

.10 

07 

.01 

.01 

.02 

.02 

.03 

08 

.51 

HERNDON 

»        1 

61 

1.61 

BODGENVILLE  NAT  PARK 

.05 

.09 

.01 

.  18 

.04 

.07 

.12 

.14 

.02 

.83 

JENKINS 

03 

.03 

KENTUCKY  DAH 

.01 

.52 

.09 

.01 

.09 

,03 

.75 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

.05 

.05 

.09 

.16 

.05 

.11 

.09 

.12 

.01 

02 

.87 

LIBERTY 

II 

.15 

.07 

.01 

.  10 

.12 

.07 

.  16 

.12 

.04 

01 

.85 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

II 

03 

.02 

.01 

.01 

.21 

.07 

.10 

.12 

.10 

.04 

01 

.72 

LOGLICK  1   S 

.05 

.03 

.03 

.01 

.02 

.01 

.02 

.08 

.10 

.04 

.39 

LONDON  POST  OFFICE 

.17 

.05 

.03 

.06 

.04 

.16 

18 

.69 

LOUISA  LOCK  3 

.01 

.02 

.05 

02 

.03 

.03 

07 

.23 
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A  H 

Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

1 

Station 

1 

I 

1 
1 

2 

3 

^ 

s 

6 

,|. 

9 

10 

n 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

"I 

11 

12 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

, 

, 

, 

» 

»    2.43 

.09 

.33   .01 

.03 

.04 

.08 

3.01 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

.07 

.01 

.01 

.03   .03 

.07 

.23   .01 

.03 

.04 

.08 

.02 

.72 

LOUISVILLE  WB  CITY 

.09 

.05 

.03 

.02 

.04   .06 

.34 

.04 

.05 

.09 

01 

.90 

LUCAS 

.01 

.03 

.01 

.02 

.05 

.05 

.14 

.38 

MADISONVILLE  1  SE 

.13 

02 

»     .20   .33 

.04   .03 

.02 

.10 

.92 

MAYSVILLE  DAM  33 

// 

.07 

05 

.02 

.02 

.03 

.03 

.03 

.03 

.02 

.02 

.51 

MC  KINNEYSBURG 

// 

1  .  37 

.02 

.07 

.06 

4.52 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

.02 

.05 

.05 

.04 

.03 

.02 

.01 

.04 

.07 

.03 

.05 

.59 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

.03 

.08 

.01 

.01 

.02 

.07 

.10 

.  12 

.58 

MUNFORDVILLE 

»   1  »     .81 

.06   .14 

.03 

OS 

.12 

2.63 

OLIVE  HILL 

.01 

.05 

.01 

.02 

.03 

.07 

.05 

.01 

.41 

OWENSBORO  DAM  46 

.34 

.01 

.18   .06 

.03   .01 

.07 

.93 

PADUCAH  CAA 

6 

50 

♦     .05   » 

»     .31   » 

.47 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

.16 

.27   .06   .06 

.02   .07 

.75 

PIKEVII.LE 

.07 

.03 

.06 

.16 

RUMSEY  LOCK  2 

.01 

.01 

.01 

.34   .05 

.03   .01 

.03 

.10 

.66 

EADIEVILLE  WATER  WORKS 

.05 

OR 

.08 

.02 

.01 

.18   .07 

.05 

03 

.08 

.01 

.66 

ST  MARYS  COLLEGE 

.07 

0-1 

.02 

.20 

.04 

.12 

.06 

.01 

.70 
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.02 

07 

.01 

.01 

.01 

.02   .05   .01 

.01 

03 

.07 

.39 
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.02   .02 

.34   .03 
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.06 

05 

.88 
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!21 

.01 
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.03 

11 

.07 

.17 
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02 

.01 

.01 

.02 

.06 

.01 
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.15 

.40 

TOMPKINSVILLE 

.03 

.01 

.01 

.14 

.12 

.03 

.05 

.13 

.10 

.03 

.70 

WOLF  CREEK  DAM 

.08 

.15 

.08 

.20 

.15 

.15 

.92 

WOODBURY  LOCK  4 

.05 
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.01 

.01 

.05 

.09 

.05 
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BARBOURVILLE  WATER  WKS 

.09 
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.34 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

.06 

.33 
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.13 

.68 
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.47 

«     .18 
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.12 

06 
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.32 
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.04 
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// 
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.13 

JENKINS 

.16 
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.23 
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.10 

.15 
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.03 
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.01 
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.13 
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.13 
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02 
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.22 
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.01 

.29 
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.01 
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.15 

.03 
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.02 

.28 

45 

.01 
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.40 

18 

.03 

.02 

1.43 

HAZARD 

// 

.24 

.10 
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HEIDELBERG  LOCK  14 

// 

.25 
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.02 
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.06 
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.67 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

.30 

.01 

.01 

.15 

.45 
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.03 
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.01 
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.17 

.88 
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// 
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.24 
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.19 

.45 

.02 
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.39 
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.01 
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03 

.01 
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.04 

.02 

.01 

1.36 
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.02   .03 
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02 
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.02 
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.11 

.05 
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// 

.05   .41 

.01        .01 

.02 

.63 

.17   .0 
.03 

40 
.13 

.17 

.13   .02 

.06 

1.25 

MC  KIHUEYSBURG 

// 

MIDDLESBORO  RR  STA 

1.25 

MILLERSBURG 

.01 

.30 

.24   .02 
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.01 

.01 
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.01 

.01 

01 

.01 

.14   .47  .0 
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RUMSEY  LOCK  2 

.06 

.17 

.01 

.01 

.04 

.51 

.05 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

.01 

.03 

18 

.01 

.04   .01 
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.01 
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.09 

.03 
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.01 
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02 

.48 
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.17 
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10 
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BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

22 
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.11 

.04 

01 
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.01 

.01 

CORBIN  CAA  6 
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DAVELLA 
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.10 

.01 

EDMONTON 

.05 

.01 

HAZARD 

// 

08 
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.01 
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// 

04 
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09 
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.08 

.06 

.04 

.04   .01 
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// 

.0? 
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// 

01 
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.02 
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01 
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// 

02 

.02 
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// 

.01 

.08 
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.01 

.01 

.33 
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.01 

02 

.03 

BAXTER   HARLAN   WATER   WKS 

.01 

.03 

.04 

BENTON    1    S« 

.01 

.02 

.03 

BEREA   COLLEGE 

BOWLING  GREEN   WB  AP 

.01 

.02 

.01 

03 

OS 

.16 

.28 

CARROLLTON   LOCK    1 

// 

,01 

01 

.02 

CLINTON 

,01 

.02 

.03 

CORBIN   CAA   6 

DAVELLA 

.01 

.02 

.03 

DUNDEE   BARRETTS   FORD  BR 

.01 

.01 

.02 

EDMONTON 

.02 

.02 

09 

.07 

,05 

.03 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

02 

.01 

]03 

FRANKLIN    WATER   WORKS 

.02 

.23 

.07 

.01 

.04 

.37 

GEST  LOCK   3 

.01 

.01 

.02 

HAZARD 

// 

,04 

.02 

.06 

HEIDELBERG    LOCK    14 

// 

.03 

02 

.12 

.17 

BERNDON 

.03 

.12 

.08 

.12 

07 

.56 

HODGE  NV I  LLE    NAT   PARK 

.01 

.03 

.01 

.05 

KENTUCKY  DAM 

.06 

.06 

LEXINGTON   WB  AIRPORT 

.01       .01 

.01 

.01 

.01 

.05 

LIBERTY 

// 

.02 

.01 

.02 

.25 

.  03 

.33 

LITTLE   HICKMAN   LOCK  8 

// 

02 

.02 

.04 

LOGLICK   1    S 

.01 
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.02 

LONDON  POST  OFFICE 

.22 

.22 

LOUISA   LOCK  3 

.01 

01 

.02 

LOUISVILLE    BOWMAN    FLD 

.01 

.01 

LOUISVILLE   STAN   W   B  AP 
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.01 

LOUISVILLE   WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE    1    SE 

.01 

.  01 

.02 

MAYSVILLE   DAM  33 

// 

.02 

.01 
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MC   KINNEYSBURG 

// 
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.02      .01 
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.04 
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.03 
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.01 

MUNFORDVILLE 

.01 

.04 

.04 

.03 

.12 
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.03 
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6 
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SAD I EV I LLE  WATER  WORKS 

ST  MARYS   COLLEGE 
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03 

!04 

SALYERSVILLE 

// 

.02 

.01 
.15 
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.01 
.26 

SMITHFIELD  4   S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

OE 

.03 

TOMPKINSVILLE 

.13 

.25 

07 

.57 

WOLF  CREEK  DAM 

iio 

.02 

.26 

.  19 

.57 

WOODBURY    LOCK   4 

.02 

.05 

.04 

.02 

.13 
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ADDISON  DAM  45 

// 

.03 

.06 

.01 

.01 

ADOLPHUS    1    N 

// 

.02 

.25 

.10 

.02 

.03 

.07 

.03 

.03 

.08 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

.06 

.38 

.05 

.12 

.01       .03       .01 

.01 

.01 

.05 

.05      .15 

.14 

.01 

.01 

BAXTER   HARLAN  WATER  WKS 

.03 

.16 

!l6 

.15 

.01 

01 

.03      .05      .02 

.03 

.01 

.04      .10 

.10 

.02 

.02 

.94 

BENTON   1   SW 

.13 

.01 

.01 

.03       .01 

BOILING  GREEN  WB  AP 

.02 

.23 

.01 

.0] 

.08 

.02 

.09 

.61 
.04 
.17 
.20 
.07 

CARROLLTON   LOCK   1 

1/ 

.01 

.02 

.01 

CENTRAL  CITY 

.02 

.08 

.05 

.02 

CLINTON 

.05 

.05 

.03 

.07 

CONSTANT  I NE 

.02 

.01 

.04 

CORBIN  CAA 

6 

.23 

.  11 

.55 

DAVELLA 

.07 

.  10 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01       .01 

.02 

.01 

.02 

.04      .02 

01 

.01 

.02 

.05 

.03 

DUNDEE   BARRETTS   FORD  BR 

04 

.09 

.03 

,02 

.02 

.01 

.02 

.02 

.25 

EDMONTON 

.05 

.04 

.01 

.18 

.01 

.02 

.01 

.16 

.30 

.10 

.04 

.72 
.07 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

.01 

.01 

.02 

.03 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

.01 

.01 

.01 

.22 

.05 

.01 

.02 

.09 

.03 

.04 

.04 

GEST  LOCK  3 

.01 

.01 

.01 

!o6 

HAZARD 

// 

.05 

.06 

.04 

!04 

01 

05 

.01 

.03       .01      .01 

.03 

.01 

.09 

.09      .11 

.09 

.03 

.01 

.03 

.01 

01 

.89 

HEIDELBERG  LOCK  11 

// 

.02 

.03 

01 

.01 

.03 

.10 

^02 

.02 

.01       .01      .01 

.02 

.06 

.05 

04 

.  01 

.02 

.47 

HERNDON 

.02 

.15 

.05 

.08 

.01 

.06 

.04 

.01 

HODGENVILLE   NAT  PARK 

.01 

.15 

.02 

.13 

.02 

.01 

.01 

.01 

.0) 

.37 

JENKINS 
KENTUCKY  DAM 

.05 

.01 
.09 

.08 

.03 

.01 

.02 

.01 

.03       .02      .05 

.01 

01 

.03 

,05 

.07      .11 
.01 

07 
.06 

.07 

.05 

.01 

.77 
.21 
.17 
.50 
.13 
.27 
.82 

LKXIHGTON   WB  AIRPORT 

.04 

.02 

.02 

01 

.01 

.01 

LIBERTY 

// 

.05 

.04 

.04 

.15 

.01 

.01 

.02 

.03 

.06 

.01 

.04      .01 

02 

LITTLE   HICKMAN   LOCK  8 
LOGLICK  1   S 

// 

.08 

.03 

.02 

.08 

.01 

.01 

.01 

.01 

!oi 

LONDON  POST  OFFICE 

.01 

.10 

.04 

"o3 

.42 

.05      .08 

04 

.01 

.04 

LOUISA  LOCK  3 

.01 

,09 

.01 

.02 

.03       .01      .01 

01 

.02 

.23 
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.13 
.06 
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.13 
.06 
.21 
.35 
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.20 

LOUISVILLE  BOWMAN   FLD 

.02 

.02 

.05 

LOUISVILLE    STAN   W   B   AP 

.02 

.02 

.07 

.01 

.01 

LOUISVILLE   WB  CITY 

.03 

.02 

.01 

LUCAS 

MADISONVILLE   1   SE 

.02 
.03 

02 
.09 

.01 

.09 

.09 

.03 

04 

.14 

.09 

.03 

OS 

.03 

MAYSVILLE  DAM  33 

// 

.02 

03 

.01 

MC  XINNEYSBURG 

// 

.  21 

MIDDLESBORO  RE   STA 

.02 

01 

02 

.15 
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.01 

.01 

.01 

.05 

.01 
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.01 

01 

.03 

.02 

MOREHEAD  STA   TEACH  COL 

.01 

.01 

.01 

.05 

.02 

.03 

.07 

MUNFORDVILLE 

.27 

.05 

.02 

.01 

.01 

OLIVE   HILL 

03 

.02 

.02 

03 

iio 

.04 

OWENSBORO  DAM  46 

.01 

.01 

.01 

.01 
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6 

02 

.03 

.01 
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.02 
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01 
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.09 

02 
.14 
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.01 
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.02 

.01 

.07 
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.04 

.04 

.02 

.04      .15 

.11 

.11 

05 

.01 

01 

.03 

SADIEVILLE   WATER  WORKS 

.02 

.03 

03 

ST  MARYS  COLLEGE 

03 

.16 

.06 

.03 

.01 
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.48 
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// 

oe 
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.02 
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.05 

.01 
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.01 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 
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.02 

.03 

.01 

01 
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,01 

.03 

03 

in 

.1 

01, 

..i 

.18 

.10 

12 

0/ 

.77 

WISVILLE    Wll   CIT1 

01 

01 

01 

11. 

,09 

ii  l 

.16 

.09 

OH 

07 

.65 

JCAS 

.02 

0.1 

.01 

.04 

113 

.06 

.10 

.12 

as 

.04 

17 

oa 

.13 

09 

.22 

11 

.32 

1.70 

UHSONVILLE    1    SE 

01 

.01 

03 

nl 

il 

0  1 

.01 

,38 

.10 

0  1 

.03 

i .  v/. 

lYSViLLK  ham  33 

0  1 

II. 

..17 

.08 

OI 

,08 

.38 

KINNI  HSBOM 

01 

.01 

.01 

,07 

09 

0  1 

.08 

II, 

.16 

.47 

DULKSBORO  RR   STA 

2.50 

LLKRSBURG 

.09 

13 

.11 

.09 

08 

.60 

IREUKAD   STA  TEACH  COL 

.01 

03 

.05 

.04 

.02 

.01 

.04 

o: 

.01 

.07 

.12 

31, 

.48 

18 

19 

1.68 

WroRDVILLK 

.01 

.02 

.04 

.03 

.01 

.04 

0  1 

.13 

.  HI 

18 

.01 

34 

.26 

89 

,30 

2.26 

.IVI    BILL 

in 

.01 

.03 

HI 

oa 

.01 

.04 

08 

.22 

.30 

12 

.98 

DAM  46 

0  2 

0  1 

2  7 

13 

09 

.05 

.04 

01 

oi 

.65 

IDUCAH   CAA                                              6 

.03 

• 

.09 

57 

IDUCAH   SCS   NURSERY 

.05 

02 

.01 

.01 

.0) 

2  1 

.38 

.06 

.02 

.01 

02 

.01 

.84 

SEVILLE 

.04 

.07 

01 

.02 

.01 

.02 

.ill 

OS 

.08 

.15 

.11 

,05 

.OH 

.04 

,02 

i.l 

.06 

01 

1.01 

IDIKV1LLE  WATER   WORKS 

.02 

o; 

.10 

02 

.05 

0  7 

.10 

.39 

r  MARYS  COLLEGE 

on 

.01 

02 

111 

.01 

0.1 

.02 

.03 

.02 

OK 

09 

.13 

09 

.28 

.33 

29 

,49 

1.98 

LLYERSVILLE                                     // 

.02 

.07 

oa 

.  13 

.01 

UK 

.07 

.02 

in 

.09 

.OM 

.09 

.03 

03 

in 

,01 

.15 

20 

.03 

1.16 

IITHFIELD   4    S 

.01 

.01 

oa 

01 

0  9 

.10 

08 

.03 

09 

09 

.53 

>HERSET    R1WAY    DEPT 

.01 

i.i 

.oa 

49 

.02 

0  1 

13 

.01 

.04 

06 

.15 

1.01 

rEARNS 

.01 

.05 

oa 

.01 

.01 

.02 

.14 

M 

.03 

.08 

05 

09 

05 

02 

.01 

.01 

Hi 

.01 

OI 

.82 

THAM   SPRINGS 

oa 

.04 

.03 

01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.12 

,26 

3  9 

.38 

.13 

19 

13 

1.75 

(MPKINSVILLE 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.15 

10 

or 

.o:. 

.02 

OH 

01 

.01 

23 

1.14 

)LF  CREEK    DAM 

04 

.03 

.05 

08 

.01 

.04 

.01 

!23 

,02 

.03 

21. 

1.02 

XJD3URY    LOCK   4 

01 

.03 

.01 

.02 

.05 

.03 

.06 

.06 

.03 

.03 

.10 

.56 

08 

0.3 

1.55 

DISON  DAM  45                                // 

.04 

.02 

oa 

.01 

01 

.02 

.02 

.03 

.02 

05 

.04 

.03 

08 

.06 

0  1 

.06 

.55 

>OLPHUS    1    N                                        // 

.19 

i-' 

.03 

03 

.01 

.01 

.01 

.07 

.10 

.02 

.01 

.01 

.02 

,11 

.03 

LRBOURVILLE   WATER   WK3 

.01 

02 

.  15 

.21 

.21 

.05 

.  08 

.01 

.02 

.01 

.05 

03 

.01 

.04 

.00 

02 

.09 

.06 

.05 

.05 

1^25 

LXTER    HARLAN    WATER    WKS 

,02 

.02 

06 

.01 

08 

.31 

.09 

.  03 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

02 

.03 

.04 

.13 

.06 

.01 

05 

.03 

SNTON   1    SW 

.01 

.02 

on 

.04 

.03 

,06 

.05 

.02 

.05 

.04 

03 

.06 

.01 

.05 

.02 

08 

03 

!76 

REA  COLLEGE 

.24 

.18 

17 

.10 

03 

.01 

.01 

0! 

.01 

o. 

.02 

OH 

.10 

.06 

.05 

.02 

01 

1.12 

>WL1NG  GREEN   WB  AP 

07 

.04 

02 

.03 

07 

.02 

.06 

.07 

.03 

.01 

.01 

03 

.01 

OH 

01 

05 

.03 

.04 

.01 

.86 

LRROLLTON   LOCK   1                         // 

.02 

!oi 

.02 

.01 

.03 

.01 

02 

'o:i 

.17 

NTRAL  CITY 

.01 

.01 

01 

.01 

.01 

.01 

0-1 

06 

.09 

.05 

.10 

.10 

.09 

08 

06 

.07 

.99 

,INTON 

01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.12 

.02 

.02 

.04 

.01 

03 

.11 

.06 

.05 

.05 

!04 

.03 

.85 

INSTANT  I NE 

.02 

.01 

01 

03 

.02 

.04 

.01 

.04 

.02 

.05 

.06 

1H 

.18 

.09 

Of, 

.05 

.or, 

,06 

.01. 

.06 

.08 

1.29 

»BIN   CAA   6 

.01 

.80 

.11 

.15 

LVELLA 

.04 

.01 

09 

0  8 

.74 

18 

.09 

.Of, 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

,oa 

.01 

03 

.07 

.03 

05 

.05 

.04 

0.3 

.02 

1.72 

JSDEE   BARRETTS   FORD  BR 

.06 

.01 

.01 

.04 

06 

0  7 

13 

.07 

.10 

.08 

.09 

.89 

HONTON 

.48 

.27 

1?, 

.04 

.03 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

02 

.13 

.01 

.02 

.02 

01 

.01 

1.41 

jEMINGSBORG   POST   OFF 

.17 

.20 

05 

.04 

.01 

>RDS    FERRY    DAM    50 

.02 

.01 

01 

.02 

.02 

.01 

07 

.06 

.05 

.05 

.04 

.09 

08 

.06 

.56 

IANKLIN   WATER  WORKS 

.15 

.03 

.02 

.01 

.02 

.03 

.09 

.09 

.02 

.04 

.03 

.02 

02 

.0.3 

ST   LOCK    3 

.07 

03 

.03 

.01 

.0-1 

.01 

.05 

.01 

.03 

03 

.03 

!45 

LEYS    KILL 

.05 

.02 

01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.13 

.05 

.03 

.05 

.03 

.08 

.09 

09 

.07 

.07 

.11 

Of 

.05 

1.12 

IZARD                                                   // 

.01 

01 

01 

.04 

.01 

.01 

.03 

,03 

.05 

Of 

.0,3 

.09 

.03 

01 

.05 

.55 

IDELBERG   LOCK   14                       // 

.19 

24 

.20 

.06 

.02 

.01 

.01 

!oi 

.04 

05 

.06 

06 

.05 

.04 

.04 

01 

.01 

1.20 

SRNDON 

.02 

02 

.0-1 

.01 

.06 

.05 

.03 

.02 

.04 

.03 

.03 

.04 

.05 

.04 

.06 

.06 

.04 

02 

.08 

.85 

)DGENVILLE    NAT   PARK 

.07 

.02 

01 

.01 

04 

.06 

.04 

.03 

.03 

.06 

.09 

.05 

.12 

.11 

.  10 

.07 

05 

.04 

1.16 

JNKINS 

.05 

.09 

0? 

.02 

.10 

!l9 

.13 

.17 

.01 

.01 

.07 

.01 

,02 

.02 

02 

.03 

.19 

.10 

02 

.0; 

1.27 

NTUCKY  DAM 

.02 

.09 

01 

.05 

.03 

.03 

.03 

.05 

.03 

ill 

09 

.08 

.88 

HUNGTON    WB   AIRPORT 

.20 

02 

.05 

.07 

.05 

.03 

.03 

.0! 

.08 

.10 

ios 

.13 

!08 

.06 

10 

.10 

1.30 

BERTY                                                 // 

.04 

.02 

.01 

.01 

.01 

.16 

.03 

.01 

04 

.02 

3.36 

TTLE    HICKMAN    LOCK   8                // 

.29 

.15 

07 

.06 

02 

.02 

.04 

.05 

.03 

.06 

.06 

.03 

.02 

.04 

.13 

.07 

.0-, 

.06 

.05 

05 

.03 

JGLICK  1   S 

.27 

17 

.06 

.05 

.01 

.05 

.04 

.03 

02 

.03 

.03 

05 

03 

.03 

.04 

.10 

.13 

.09 

08 

01 

.03 

\.?>i 

)NDON  POST  OFFICE 

2.23 

.04 

.01 

.04 

.05 

!05 

03 

2.48 

)UISA   LOCK  3 

.20 

L6 

.05 

.14 

0  9 

.05 

.01 

.02 

.01 

.02 

02 

.04 

.03 

.05 

.06 

.08 

.07 

03 

1.54 

HJISVILLE    BOWMAN   FLD 

.02 

.02 

03 

.05 

.01 

.03 

01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.02 

.03 

.01 

02 

.05 

03 

!03 

.43 

HJISVILLE   STAN   W  B  AP 

.01 

.02 

04 

.02 

.02 

.02 

.01 

.05 

.03 

03 

.05 

.31 

HJISVILLE   WB  CITY 

.01 

.02 

03 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.05 

.03 

.04 

02 

.04 

.33 

JCAS 

.25 

OS 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

04 

.03 

.03 

.03 

01 

UHSONVILLE    1    SE 

.08 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.05 

.05 

!03 

09 

.07 

.0.3 

0  9 

.11 

!oi 

YSVILLE  DAM  33                           // 

.09 

.17 

21 

.05 

.01 

.01 

.02 

KINNEYSBURG                                // 

.06 

.01 

02 

.02 

.02 

.02 

.01 

0-1 

.02 

.01 

.02 

.07 

.03 

.06 

.02 

.02 

OS 

.04 

.59 

DDLESBORO  RR   STA 

1.  72 

.01 

.03 

.01 

.05 

.07 

.13 

.03 

.02 

02 

.05 

4.76 

LLERSBURG 

.19 

.19 

07 

.05 

.05 

.02 

.11 

02 

.Oi 

06 

.09 

.06 

07 

.  10 

1.17 

JREHEAD    STA   TEACH  COL 

.23 

14 

07 

.02 

.03 

.03 

.04 

.01 

.05 

.07 

.03 

,06 

.07 

,05 

10 

.18 

.06 

05 

.08 

1.76 

JNFORDVILLE 

03 

.02 

.08 

.05 

.  15 

.02 

.03 

.04 

Oi 

.03 

.02 

.17 

.05 

.08 

^06 

!05 

.02 

02 

1.12 

jIVE   HILL 

.15 

.19 

15 

.09 

.04 

.03 

.02 

.02 

.04 

.07 

.03 

.04 

.07 

.06 

.09 

.  17 

.12 

.06 

04 

.08 

1.68 

rENSBORO  DAM  46 

.02 

.02 

.01 

.01 

.07 

.01 

.03 

.04 

.03 

06 

.09 

.39 

IDOCAH  CAA                                          6 

• 

.01 

.09 

.  28 

UJUCAH    SCS    NDRSEKY 

.01 

.01 

.05 

.05 

.04 

.02 

.07 

.09 

.15 

.OS 

.08 

118 

.  05 

.96 

SEVILLE 

.02 

05 

.01 

.10 

.09 

.05 

.11 

.01 

06 

,04 

!oi 

.01 

.05 

.07 

.06 

03 

.01 

.94 

JMSEY  LOCK   2 

- 

1DIEVILLE    WATER   WORKS 

.10 

.12 

03 

.01 

.02 

01 

.01 

.30 

r  MARYS  COLLEGE 

.04 

02 

.10 

.01 

.07 

.05 

.03 

,03 

.01 

.07 

08 

.07 

.05 

.08 

.03 

05 

.01 

.98 

U.YERSVILLE                                     // 

.10 

11 

.20 

.16 

.05 

.02 

.01 

.01 

.01 

.06 

.04 

!05 

.02 

.03 

02 

.01 

1.28 

IITHFIELD   4    S 

.02 

.03 

01 

.01 

.01 

.01 

04 

.01 

.03 

01 

.03 

02 

.05 

.31 

>MERSET   HI WAY   DEPT 

.30 

.39 

.08 

.03 

.02 

.01 

.01 

04 

.01 

.  03 

.06 

.06 

.01 

.01 

1.61 

rEARNS 

01 

.12 

33 

.17 

.09 

.01 

.04 

.03 

.01 

.05 

.01 

.04 

.05 

08 

'02 

.01 

.12 

!oi 

05 

.06 

1.38 

ITHAM  SPRINGS 

.13 

.03 

03 

.01 

.01 

.02 

.01 

06 

.05 

.05 

.02 

.05 

.08 

.07 

11 

.09 

1.25 

)MPKINSVILLE 

.36 

.36 

22 

.12 

05 

.05 

.04 

.01 

.05 

.01 

.02 

.11 

.06 

.06 

-04 

01 

.02 

1.59 

IIONTOWN    DAM   49                              // 

)LF  CREEK   DAM 

18 

.43 

19 

.16 

.09 

.01 

.01 

.05 

.01 

.04 

.06 

.12 

.07 

.08 

.07 

.03 

1.60 

JODBURY  LOCK  4 

.05 

.01 

01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.03 

.06 

09 

03 

.01 

.01 

04 

.05 

.02 

.03 

.08 

.08 

08 

.03 

03 

.06 

.88 

DAILY  TEMPERATURES 


JANUARY   1950 


ANCHORAGE 
ASHLAND   DAK   29 
BEAVER   DAM 

BFREA    COLLEGE 
BOWLING   GREEN    WB   AP 
BURG  IN    DIX    DAM 
CAMPBELLSVILLE 
CORBIN   CAA 


FRANKFORT  LOCK  4 

GREENSBURG 

GREENVILLE  2  W 

HEADQUARTERS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  4  SW 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE  2  E 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 
LOUISVILLE  WB  CITY 
LOVF.LACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
CAVE  PARK 


32   42   54   45 


63 

70 

53 

S3 

52 

34 

66 

65 

37 

57 

31 

29 

45   49   54   52   32   35 

54   52   59   66   68 
34   44   49   55   30 


MAX   50   64 
MINI  43   40 


65 
54 

73 

52 

57 
44 

64 
56 

58 
48 

68 
55 

58 
52 

69 

54 

59 
51 

66 
54 

66 
54 

67 
30 

64 

65 
55 

74 
54 

66 
57 

66 
22 

59 
49 

65 
58 

67 

52 

68 
32 

35      49      58      42 


MAYFIELD  2   S 
MAYSVILLE   DAM   33 
MIDDLESBORO 
MOUNT    STERLING 
MURRAY 

PADUCAH   CAA 

PIKEVILLE 
PRINCETON 


MAX 
HID 

50 

45 

MAX 
HID 

51 
44 

MAX 

49 
44 

MAX 
MIN 

52 

48 

MAX 
MIN 

51 

48 

MA> 

60 
48 

MAX 
MIN 

53 
37 

MAX 
MIN 

54 
45 

MAX 
MIN 

59 

MIN 

65 
44 

MAX 
MIN 

50 
25 

MAX 
MIN 

50 
37 

MAX 
MIN 

53 
46 

60 

32 

43 
24 

63 
34 

42 
25 

59 

35 

59 
26 

60 

36 

62 

29 

40 
32 

40 
29 

50 

34 

42 
26 

32 
27 

38 
18 

60 
32 

40 

63 
43 

42 
31 

33 

28 

38 
18 

60 
43 

65 
31 

35 
25 

45 

19 

34 

32 

40 
22 

36 
32 

40 
20 

57   67  i  67  I  33 


60   66   64]  24 


12   13   14   IS   16   17  I   18   19 


63   60   60   66 
45   45   36   30 


17   16   23 


44   46   52   59 


25  26  27  28 


77   72   43   49 
62   331  25   24 


24   25   34 


56   68,  63   52   55  29   37 


32 

35 

56 
35 

69 

40 

63 
33 

69 
32 

67 
34 

34 

56 
31 

70 

30 

67 
36 

50 

32 

69 
36 

47 
25 

70 
40 

50 
29 

69 
34 

58 
34 

59 
38 

70 
38 

58 
28 

63 

67 
34 

70 

28 

29 

22 

52   56 

31   30 

32 

25 

50   55 
28   34 

35 
26 

47   56 

25  34 

50 
26 

50   56 
28   35 

35 
26 

46   54 
28   30 

51 

26 

42 
24 

56 

29 

52 
26 

45 
28 

55 
31 

51 
26 

45 

29 

56 

32 

53 
28 

47 
30 

55 
27 

31 
25 

50 
26 

29 
19 

41   53   55,  66.  70 
23   26   48   53   62 


39   53   54   63   71 

191  30|  44   52l  56 


54   54   62   73 


25 

40 

38   54 
19   33 

28 

13 

50 
20 

38 
19 

55 
24 

40 
21 

55 
32 

53 
24 

46 
24 

61 
40 

53 

52 

59 
51 

67 
57 

69 
30 

32 

22 

32 
25 

4* 

15 

62 
55 

67 
53 

53 

19 

30 
18 

32 
20 

39 
IB 

57 
47 

68 

52 

75 
47 

61 
44 

68 
52 

58 
34 

58 
50 

67 
57 

68 

30 

30 
22 

30 

25 

12 

42   33   30   37   55   37 

52   64   50   50   65   60 


25   38   30   18   24   36   46 

40   52!  54   62   72 

23   28   411  52:  60 


41   50   551  66   73 
23   26   39:  50   56 


43 
24 

53 
29 

52 
26 

44 

31 

52 
41 

50 
33 

47 
29 

53 
35 

37 
26 

49 

32 

58 

29 

33 
25 

54 

33 

58 
25 

34 
25 

29 

57 
37 

35 

27 

50 
29 

55 
27 

39 
25 

41   50   52   60 

20   25   46   51   59 


40   54   54   62 


75 
63 

68 
36 

43 
28 

56 
27 

63 

11 

47 
30 

58 

28 

78 
61 

43 

44 
27 

52 
27 

69 
55 

56 
27 

47 
26 

75 
58 

70 
38 

43 
29 

56 
28 

71 
59 

77 
59 

65 
27 

72 

60 

78 
63 

70 
27 

70 
61 

77 

55 

58 
27 

62 

77 
63 

65 
29 

76 
63 

73 
31 

45 
25 

75 
63 

68 
36 

39 
24 

77 
48 

73 
50 

50 
41 

75 
65 

11 

43 

26 

58 

75 
55 

34 

75 
63 

68 
30 

46 

26 

75 
63 

71 
34 

43 

25 

75 
62 

72 
35 

44 

26 

51 
52 

69 
58 

76 
59 

67 
32 

42 
26 

S3 
54 

60 

77 
66 

72 
32 

42 
26 

S3 
53 

70 

61 

75 
66 

71 
32 

27 

64 
53 

74 
60 

77 
66 

74 
30 

44 

30 

57 
49 

66 
54 

63 

74 
45 

46 
27 

65 
52 

78 
61 

78 
64 

74 
36 

46 

28 

62 

74 

77 

72 

45 

66 

51 

73 
59 

75 
61 

73 
26 

45 

23 

52 
46 

62 
52 

72 
58 

61 

69 
32 

58 

50 

72 
55 

74 
59 

72 
60 

68 
38 

64 
51 

72 
57 

76 
61 

72 
43 

45 
23 

67 
54 

74 

62 

75 
64 

73 
32 

47 
27 

65 

54 

T. 

64 

75 
66 

72 
29 

43 
26 

65 
49 

7* 

5 

79 
45 

76 
56 

57 
36 

64 
54 

7 
6 

77 
66 

74 

3r 

46 
26 

37.2 
55.5 


34.7 
52.5 


I  following  Station  Index. 


DAILY  TEMPERATURES                                                          «•"»" 

BttQIMd 

JAHUAIIY     1950 

Station 

i 

1          4 

a 

e 

" 

ii    ia    ii    w 

IB 

20 

.'4 

1 

I 

ICBHOND  TEACHERS  COL 

MAX 

57       53 

57      64 

69 

81      80 

.16 

47 

88 

58      42       58      65      51       67      41       54 

:,-.' 

M 

40      51      55      64 

7. 

78 

67 

41       54      62      45 

55.1 

MIX       41        48 

51       55 

32 

35      26 

80 

u 

46 

26      32      40      35      33      29      28      32      25 

18 

21 ,    35      50      52 

61      63 

27      26      35      30      30 

35.8 

USSKLLV1LLK 

MAX      53      54 

IV.! 

67      67 

40      35      38      46 

62 

39  |    52      64      69      60      69      46      58      56      42      40  ,    53      58      67      70      75 

BO 

47      63      70      40 

55.9 

MIN      42      47 

5] 

60      35 

30      21 

22 

26 

36      28      28      42       35      35      28      28      32 

27:    23      23 

62      48 

IB 

33.2 

r    JOHN   BETULKH1M    AC  in 

MAX      53      S3      59 

65      52 

34 

88 

40 

47      68      56      40      61      67      55      66      42      63 

48        10      38       50      53 

65 

69 

74       49 

42 

... 

32.2 

MIN      32      45      51 

50 

18 

30 

u 

10 

21 

46 

24      28      37      35      34      28 

27      30 

26 

20      22 

88 

4H 

54 

62 

48      25 

25 

26 

20      27 

32.7 

'IBNCE  HILL 

MAX      51      55      62 

70 

r>:. 

81 

40 

BO 

58 

60 

52      53      63      59      66      64 

50      56 

40 

41      51 

59 

1.2 

70 

75 

69      47 

55 

62 

38      47 

56.6 

MIN      44      47      52 

53 

3  5 

38 

88 

22 

38 

50 

28      38      51      38      34 

31 

30      40 

27 

20 

27 

40 

43 

',7 

1,2 

44      30 

27 

31 

32      33      38.5 

•OTTSVILLE 

MAX      52 

56 

64      67 

39 

47 

43 

53 

53 

60 

51      62      68      61      69 

67 

52      56 

38 

42 

54 

57 

66 

70 

77 

72      50 

58 

67 

63 

45      57.4 

MIN 

45 

49 

52      35 

33 

33 

24 

19 

35 

49 

29      38      55      36      42 

38 

31 

37 

26 

IS 

27 

46 

52 

59 

61 

36 

30 

SO 

50 

38 

33 

38.4 

KLBTVILLK   2   W 

MA\ 

u 

52 

59 

67 

53 

37 

37 

41 

46 

r.7 

58 

40 

58 

67 

46 

67 

42 

52 

48 

31 

38 

58 

54 

63 

69 

77 

50 

43 

OH 

64 

14 

52.3 

urn 

34 

45 

511 

49 

27 

30 

23 

19 

10 

42 

23 

25 

3:, 

34 

30 

16 

2  6 

30 

24 

18 

19 

24 

47 

53 

61 

18 

2  5 

24 

28 

27 

26 

32.0 

LLIAMSBURG 

MAX 

53      55 

65 

73 

61 

62 

19 

52 

52 

6  5 

58 

50 

67 

65 

71 

63 

47 

60 

52 

43 

55 

55 

63 

75 

75 

72 

53 

64 

6K 

65 

58 

60.2 

MIN      44      42 

50 

6(1 

38 

48 

30 

23 

31 

47 

33      37 

13 

40 

34 

34 

29 

45 

31 

21 

25 

3H 

53      53 

57      51 

34 

29 

49 

37      41 

39.6 

LL1AMSTOWN 

MAX      54      51 

57 

65 

53 

34 

36 

37 

41 

56 

57      36 

56 

85 

45 

66 

40 

50 

45 

26 

34 

51 

53  |   61 

69      75 

50 

37 

59 

63      32 

50.1 

MIN      35      46      50 

50 

88 

29 

25 

18 

20 

41 

23      23 

33 

35 

31 

27 

26 

27 

21 

12 

12 

27 

46      53 

58      49      24      23      27 

26      26 

31.4 

LF   CREEK    DAM 

MAX      54      54      62 

67 

72 

63 

64 

45 

55 

62 

62      56 

60 

69 

60 

68 

47 

4H 

56 

34 

46 

54 

56      65 

73      78      71      50      63      69      47 

59.0 

MIN      32      42       52 

62 

38 

42 

30 

22 

22 

49 

29      30 

48 

38 

34 

35 

29 

35 

33 

23 

26 

33 

51      54 

62      66      34      30      36      36      36 

38.4 

able  6 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ht 

>LF   CREEX   DAM 

EVAP 

. 

06 

. 

08 

13 

. 

.07 

.00 

.02 

.16 

10 

.06 

.00 

.04 

, 

.05 

.01 

.  00 

.03 

.11 

.18 

.06 

.05 

.06 

.01 

1.73B 

WINn 

26 

31 

38 

107 

44 

13 

60 

14 

33 

63 

21 

24 

29 

76 

23 

108 

5 

.07 

29 

36 

2 

42 

12 

81 

83 

96 

59 

19 

76 

64 

25 

1,396 

We  7 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SHLAND  DAB  29 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

EAVER    DAM 

snowfall 
sn  on  gnd 

T 

T 

T 

T 

KNHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

OWLING  GREEK  IB  AP 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

T 

T 

OHBIN  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

ANT  ILLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

OBDS  FERBY  DAM  SO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 

1.0 

T 

T 
T 

T 

T 

RANKFORT  LOCI  4 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0PIIHS7ILLE   2   E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SXTINGTON   WB   AP 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

OOISVILLE   STAR  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

UUODTH  CAVE  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

DBRAT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

WENSBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.7 
.2 

.! 

.3 

T 

T 

T 

ADUCAH  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.6 
.1 

.1 

•x 

T 

T 

T 
T 

See  reference  notea  following  Station  Index. 
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KENTUCKY  -  FEBRUARY  1950 

0.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 

Weather  Summary 

The  warm  moist  weather  of  January  continued  into  February.   Both  temperature  and  precipitation  were  above  normal 
but  not  near  the  record-breaking  amounts  of  last  month.   Farm  activities  were  below  normal  and  crops  slightly 
advanced.   Floods  and  high  water  prevailed  generally  throughout  the  month. 


slow  rise  and  from  the 
above 
The  period  of  the  25th  through 


Temperatures  were  near  seasonal  at  the  beginning  of  the  month  but  by  the  5th  had  begun 
5th  tnrough  the  14th  were  much  above  normal.   Departures  during  this  period  ranged  from  10  to  20  degre 
the  normal   From  the  14th  to  the  25th  readings  varied  but  slightly  from  the  mean.   The  period  of  the 
the  27tn  was  the  coldest  interval  in  the  month  with  negative  departures  of  15  to  20  degrees   The  highest  daily 
temnerature  for  the  month  was  generally  on  the  8th  or  9th  in  the  western  section  and  on  the  13th   14th  or  15th  in 
the  rest^i  the  state   The  lowest  reading  was  generally  on  the  26th  or  27th.   Each  section  of  the  state  had  plus 
departures  from  the  normal.   The  mean  temperature  for  the  state  was  40.0° ,  which  is  2.7°  above  normal  for  the 
departures  from  the  nornai    i  £  jjiddlesboro  to  34.2°  at  Williamstown.   The  highest  temp- 

mature  recorded""  the  stale  lis   7S° "tWville  on  the  14th  and  the  lowest  -1°  at  Covington  Weather  Bureau 
Airport  on  the  26th. 

Precipitation  again  was  above  normal.   Rainfall  was  unequally  distributed  with  the  progression  of  J^ger  amounts 
Amounts  were  generally  heavy  in  the  west  and  in  some  sections  excessive   Rain- 
The  greatest  falls  occurred  during  the  first  half  of  the  month, 
average  amount  being  the  third  lowest  on  record.   All 

The 


going  from  the  west  to  the  east 

fall  was  comparatively  light  in  the  extreme  east 

Snowfall  was  much  below  the  February  normal  with  the 


total 
Lock  3. 


tions  except  for  a  few stations  in  t£e  e^st   recorded  Jlus  departures  from  the  normal  in  precipitation 
rage  prIcip?tat?on  for  the  state  was  5.30  inches  which  is  1.79  inches  above  normal  for  February.   The  t 
unts  recorded  at  various  stations  ranged  from  10.14  inches  at  Lovelaceville  to  2.40  inches  at  Louisa  Lo 
aviest  raiJall  reported  in  any  onl  day  was  4.13  inches  at  Clinton  on  the  12th.   The  monthly  average  of 
11  was  0  2  inch  or  3.3  inches  less  than  normal.   The  greatest  monthly  amount  was  3.6  at  Ashland,  Dam  29. 
litest   depth  on  the  ground  was  4  inches  at  Ashland,  Dam  29,  and  Oneonta ,  Dam  35,  on  the  26th. 


Some  soil  erosion  was  reported 


the 


sect 

average 

amounts 

The  heavi 

snowfa] 

The  greatest 

PasturLe   stock  feeding  continued  heavy.   Water  damage  was  reported  to  winter  grains  and  pastures  throughout  the 

month  especially  in  the  lowlands  of  the  western  and  southern  counties. 

beginning  of  the  month. 

On  February  8th,  a  wind,  rain,  and  electrical  storm  hit  Louisville.   Damage  amounting  to  about  $2,000  was  caused 

by  flash  floods,  lightning,  and  wind. 

and  property  from  low- lying  areas. 


of  personnel 


In  addition  to  the  climatological  dat 
ratlve  weather  stations,  this  bullet! 
tic  Network  Stations  which  were  fome 
Series.  The  Hydrocllmatlc  Network  Is 
the  recording  type  which  produce  cont 
established  In  1939  at  the  request  of 
Army,  to  supplenent  existing  preclplt 


from  some  6,000  Weather  Bureau  and  coopi 
series  contains  records  from  Hydrocllma 
ly  reproduced  in  the  Hydrologlc  Bulleti 
a  nationwide  net  of  rain  gages- 
nuous  records  of  precipitation, 
the  Corps  of  Engineers,  Depa 


stly  of 


sltj 


Corps  of  Enf 
2,000  recording,  and  1,000  non-ri 
Weather  Bureau  through  working  fi 
by  the  Corps  of  Engineers.   Thes< 

the  Department  of  Agriculture  tn 
data  required  in  its  work,  and  s: 
f erred  about  $25,000  per  year  to 


to  the  planning  of  flood  control 
ers.  This  Network,  now  numbering  about 
ding  rain  gages,  has  been  ma 


the  Weather  Bureau 
$250,000  per  year  be- 
375,000  since  that  date.   For  the  years  1940-42, 
nsf erred  about  $100,000  per  year  to  provide 
nee  1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  trans- 
meet  the  increasing  needs  of  their  program  in 


ACKNOWLEDGMENTS 

coope-  Previous  to  the  Introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydrocllma 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologlc  Bulletins)  which 
were  issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  Unit. 
States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  require- 
ments of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision 
public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  "- 
agencies  and  to  certain  public  repositories.  A  list 
erence  copies  of  the  Hydrologlc  Bulletin  f 
may  be  obtained  upon  application  to  Chief 


of  locations  where  ref- 
re  available  for  inspectioi 
Weather  Bureau,  Washington 


Many  other  records  published  in 
through  the  cooperation  of  vario 
s  listed  in  the  Sta 
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DATA 

C 

any 

J. 

Wiu.l  dinettes 

Wind 

ItftUlivo     humulity    ivtngti 

NuoiIhm  ..I  .Iny.    n 

jtl 

1 

Mi 

hi 

Station 

I 

ill 

h 

i] 

Is 

is 

Is 

o. 

| 

8 

Q 

I 

1 

8 

I. 

I 

LEXINGTON    AIRPORT 
LOUISVILLE   AIRPORT 

SSI 

13 

U 

- 

13.  1 
8.9 

37 

S 

28 

79 
76 

80 
78 

66 
84 

75 
69 

9 

2 

4 

7 
6 

4 
1 

0 
2 

0 

0 

22 
17 

i  > 

7.  1 

751 
72t> 

rable  1 

COMPARATIVE  DATA 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Temperature 

Precipitation 

Year 

| 

1 

i 

! 
3 

| 

II 

li 

•0  s 

55  3 

! 
1 

1 

a 

! 
s 

1 

n 

11 

•3  s 

OS 

| 

1 
I 

| 
1 

1 

< 

II 

1! 

is. 

1889 
1890 
1891 
1892 
1893 

1894 

1895 

34.1 
45.6 
42.2 
42.2 
37.7 

34.6 
25.9 

74 

86 
76 

70 

74 
80 
81 

77 

71 

76 
71 
69 

75 
67 
75 
73 
70 

75 
66 

0~ 
3 

-18 

-12 

8 

-30 

1.91 
7.98 
4.72 

2.92 
4.40 

4.66 
0.66 
3.06 
5.75 
1.61 

3.97 
4.68 
1.27 
1.30 
7.28 

2.32 

l!81 
3.06 
5.56 

8.17 

1.2 
2.6 

10.8 
7.0 
2.1 
2.8 

2.6 
3.9 
5.9 
7.6 

1.0 
11.9 

5 
9 
11 
6 

12 

6 
7 
9 

7 

13 

11 
10 

1911 
1912 
1913 
1914 
1915 

1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

1921 

1922 
1923 
1924 
1925 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

1931 
1932 

42.0 
29.7 
34.8 
32.2 
41.9 

35.0 
34.8 
39.3 
38.6 
35.7 

41.3 
41.3 
34.6 
36.0 
44.0 

41.1 
45.6 
38.1 
31.2 
45.1 

41.6 
46.7 

«0 

68 
77 
69 
75 

80 
83 
69 
71 

77 
76 
74 

76 

70 
81 
72 
68 
80 

76 
82 

11 

-  2 

-  2 
13 

-  9 
12 

11 

-  4 
9 
8 

15 
5 

2 

12 
15 

3.25 
3.08 
2.94 

4.14 
1.74 

2.99 
3.51 
2.04 
1.79 

3.20 
3.58 
4.67 
2.56 
3.91 

3.14 
2.65 
2.48 
3.58 
3.49 

3i36 

0.4 

7^2 
0.2 

5.0 
4.7 
0.6 

3i8 

o!s 

1.6 
1.9 
0.6 

4i2 
1.0 
12.6 

9 
7 
7 
11 

9 
8 

7 

9 

19 
10 
10 
9 
9 

19 

10 
9 
8 

8 
8 

1933 
1934 
1935 
1936 

1937 

1939 
1940 
1941 
1942 

1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

1948 

1950 

PERIOD 

37.5 
31.8 
40.1 

38^3 

45.7 
40.3 
36.1 
33.1 
34.1 

40.1 

38^9 
40.8 
28.9 

38.8 
43.0 
40.0 
37.3 

75 
72 
73 
79 

77 
79 
68 
68 
67 

73 
78 

75 
66 

79 
79 

-19 

5 

11 

8 

-  5 
2 
3 
2 

-  2 

-  9 

-  3 

-  3 

-  5 
0 

4.25 
2.20 
2.35 
1.95 

2.40 

2.39 
8.03 
4.56 
0.66 
2.62 

1.81 

6!  37 
5.23 
0.54 

8!o 
0.6 
5.5 
4.2 

0.6 
4.0 

5.6 
2.1 
3.2 

1.3 
2.7 

1.6 
2.6 
5.0 

9.5 

0I3 

3.5 

7 
8 
9 
10 

11 

1896 
1897 
1898 

37.4 
39.8 
37.4 

26.2 
32.5 
32.4 
27.9 

37.5 

35.2 

34!7 
35.7 

35.6 

42.4 
32.9 

6 
10 

7 

1900 
1901 
1902 

-  9 

-16 

-  2 
-16 
-12 

-10 
2 

-  8 
-12 

12 
5 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

5.01 
5.35 
5.30 
3.51 

11 

0.5 

0.3 

T 

1910 

4.70 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 

Precipitation 

No.  of  days 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  ol  days 

*■*» 

l 

1 

3 
I 

a 

1 

a 

1 

! 

3 

1 

-1 

s 

o 

a 

2 

1 

2 

8 

h 

i 

1 

| 

a 
1 

8 

s 
a 

3 

i 

1! 

s 
<3 

i 

1 

8 

8 
| 

WESTERN  DIVISION 

BEAVER  DAM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  4  SW 
HOPKINSVILLE  2  E 

41. 1M 
41.0 
40.9 
40.5 
42.0 

3.2 

4.1 
2.7 

67 
64 

64 
70 

8+ 
13 
8 
6 
8 

12 

26 
26 
26 
26 

0 
0 
0 

17 
17 
18 
16 

6.23 
6.64 

6i51 
5.13 

2.79 

3.52 
2.43 
3.57 
1.47 

1.48 
1.99 
1.45 
1.86 
1.59 

22 
9+ 
12 

T 

T 
0 

T 

15 

10 
10 

9 
11 

7 

6 
5 
7 
8 
5 

3 
2 
2 
3 

LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD  2  S 
MURRAY 

41.9 
39.0 
41.3 
43.5 
39.8 

1.9 

1.2 
2.6 

65 
68 
69 
71 

8+ 

13 

13 
17 

26 
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OKTICELLO 

OREBEAD  STA    TEACB  CO 

R 

1.10 
54 

.12 
04 

.17 
58 

.32 

.20 

.10 
.11 

02 
.05 
.35 

08 
.40 

.79 
.27 

56 
1  .30 
.60 

03 

.02 

.36 
62 
.10 

.  55 
.13 
60 
.10 

08 

51 
.35 
1     29 
.10 
.16 

06 
.18 

.10 

.07 

08 
.24 

.10 

.57 
.48 
32 

.14 
26 

.05 
.09 

.12 

4.03 
3.30 
5.17 
3.66 
3.34 

OUWT   STERLING 
TJKFORDVILLE 
IDRRAY 
UYE  BILL 

Z 

.64 
1    03 
1.09 

.68 

20 
33 
.09 
.02 

.15 

' 

21 

T 

T 
13 

93 
.76 

.52 

75 
1.67 

2    30 

!36 
.78 

lloo 

75 
.15 

T 

T 

.10 

.09 

.10 

T 
1.15 

53 
.48 

1     08 
56 

.05 

08 

.78 
36 

3.43 
5.28 
6.96 
2.79 
5.11 

DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


Day  of  month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2! 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  i    31 

OKEONTA   QUI   35 

« 

19 

.05 

.09 
.02 

1    87 
1.02 

^67 

42 
85 

.40 
1     22 

05 

.02 

.03 

is 

.01 

0  5 

T 

.02 

.02 

26 

.12 

j     5^71 
9^97 

OWEHSBORO   DAB  46 

PADOCAH  CAA 

PADDCAB   HO   5  FIRE   STA 

z 

^73 
l!  15 

.18 

•20 

.02 

.02 
T 

T 

.03 

.83 

06 

,    56 
1    95 

99 
1.63 
3    75 

1.21 
^75 

-    5 

T 

1    07 

!88 
1.75 

T 

.48 
.23 

PADDCAB   SCS   NURSERY 
PAINTSYILLE 
PIKXVILLE 
PIHEVILLE 

2 

.17 

1.05 
98 
.97 

.10 
1  .40 
1    35 
1    37 

.12 
.20 
.10 

T 

.04 

.06 
94 

.07 

03 

.47 
.99 

20 
93 
19 

.06 
.03 

3.43 
T 

I    83 

.08 

04 
2.10 

16 
.32 

02 
T 
25 

T 

.03 

03 

f 

.03 

.03 
10 
.15 

T 

!03 

.07 

.35 
17 
.34 

T 

.04 

T 

.02 

T 

.41 
T 

7.98 
3.75 

PLEASDBEYILLE   2   S 

.60 

PRINCETON 
RAYKNHA    LOCK   12 
RICBBOND  TEACBERS   COL 
RDM5ET   LOCK   2 
RUSSELLV7.LLE 

z 

85 
B9 

1.16 
.95 
0  6 

.10 

55 
.30 

.32 

08 

13 

.02 
.06 

.01 

T19 

.  15 
.59 
.78 
.20 

.02 

1  .91 

.46 
.56 

1 .  90 
.24 
26 
.70 
.25 

.28 
2'  it 

.06 

.05 
.15 

.01 

T 

T 

.04 

12 
.10 

.07 

1.03 
31 
42 
52 
.63 

.16 
43 

05 

T 

" 

" 

T 

.53 
.84 

RUSSELLVII.LE   SUBSTA 
SADIEVILLE   »ATER   «ORK 
ST   JOB*   BETHLEHEM   ACA 
ST  HART 
SALVISA    LOCK  6 

" 

1    45 

56 

02 
07 

.02 

10 
T 

16 

T 

.39 

.88 
1.62 
1.35 
.  16 
.76 

.08 

.65 

45 
.35 
.72 

.37 
.20 

65 
.  20 
.36 

2    28 

68 
.36 

.05 

T 

T 

.03 

.09 
.09 

.08 

.63 
58 
59 

.47 

.41 

.02 
.08 

.03 
.25 

3.56 
5.80 
3.56 

SALYKRSVILLE                       / 
SCIENCE   BILL 
SCOTTSVILLE 
SEBREE   WATER   WORKS 
SHELBYVILLE   2   W 

89 
1.24 

a 

B7 

04 
3? 

;„ 

.OB 

20 
.11 

.51 

.95 
2^88 

T 

37 
.05 

.05 

.05 
56 
50 

.97 

.05 

20 
>    93 

80 
1.05 

.03 

T 

.09 

.02 
.09 

.04 

.33 

.75 

43 

1    25 

.76 

.09 

T 

.30 

.27 
.28 

6:53 
7^24 

SBEPHERDSVILLE 

.82 

.10 

.28 

.84 

.35 

.80 

1.10 

1  .90 
23 
.58 

.05 

.10 

.65 

3  5 

5.90 

SBITHFIELD  4   S 

t',15 
65 

.15 
.38 

.68 

SOBERSET   BI»AY   DEPT 
SPRINGFIELD 

" 

1    (13 
1    36 

.14 

.16 

.02 

02 

.41 

139 

.11 

42 

T 

4^09 

STEARBS 

SUMMER   SHADE    SUBSTA 
TATBAM   SPRINGS 
TAYLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE 

« 

75 
.  54 
86 
68 

.35 

T 

'is 

.55 

1.  55 
.06 
.62 
1.50 
1.82 

23 

65 
.12 

.08 
.11 
.76 
.09 

.47 
.90 

.33 

.03 
T 

06 

T 

09 
.05 

.06 

03 

58 

58 
44 

.94 

|    3!  55 

4' 66 
2.47 

TOMPKINSVILLE  TEL  OFF 

TURKEY  CREEK   SCHOOL 
TYRONE   LOCK   S 
UNIONTOWN   DAB   49 
VALLEY  VICT    LOCK  9 
VANCEBDRG   DAB   32 

z 

1    IS 

!06 
.30 

22 

.04 

. 

.14 
.20 

.02 

95 
.83 
1.54 

99 
1  .  50 

.03 

.03 

.05 

^60 

.95 

42 

1    54 

38 

.19 

.39 
.55 
.42 
.21 

.85 
.06 

T 

.02 

T 

, 

.13 

05 

.09 

T 

.05 

1.00 
.52 

1     88 
.43 

.52 

!02 

T 

T01 

.27 

.09 

6.  84 
4^4 

WAYNESBURG   6   E 

WEST    LIBERTY  WATER   WK 

■J| 

.79 
52 

.08 
.13 

.15 
.18 

.13 

.03 

.95 

.80 

0  5 

.68 

.05 
07 

38 

63 

.05 

.55 
.24 

.31 

.04 

.06 

.29 

.23 

30 

.03 

T 
T 

5:5 

WILLIAMSBURG 
WILLIAMSTOWN 
WILLOW    LOCK   13 

:   3c 

.21 

J    2: 

28 

.07 

.21 
.21 
.08 

2.011 
.90 

r 

.02 
.09 

.02 
T 

!04 

68 
.54 

.04 
.23 

.01 

.15 

4:98 

WOLF  CREEK   DAM 
WOODBDRY   LOCK   4 
tHAZARD 

■ 

.86 
ill! 

.70 
ill 

.08 

.08 

.23 
.  14 

1.64 
.69 
.88 

.02 

.83 
28 

:S 

.56 
1,2 

.03 
.02 

.11 

.09 
.05 

.37 

39 
.08 

.08 

.05 

.20 

i  ia 

HOURLY  PRECIPITATION 


A  M   H.mi  .ndlng 

V   M   Hou.  .,,.1 

Station 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

H 

e 

7 

8 

s 

10 

11 

\2 

1 

2 

3 

4 

9 

'1 

7 

e 

9 

111 

11 

12 

*• 

-1st- 

IDDISON   DAM  43 

// 

on 

.04 

08 

08 

.01 

0.1 

02 

24 

IDOl.l-llll.N     1     N 

// 

(19 

04 

in 

.02 

.07 

09 

02 

.  03 

.01 

.36 

UI1IIOUHV11.I.K   HATER   WKS 

07 

.02 

.01 

.07 

.08 

it 

04 

13 

OK 

08 

IX, 

.01 

01 

.17 

.17 

07 

07 

.18 

in 

.00      .06      .01 

1.61 

BAXTER    IUKUH    WATER   WKS 

Of 

02 

04 

08 

OK 

.01. 

04 

03 

or, 

.01 

,01 

09 

88 

,08 

.00 

1  1 

OH 

.17      .06      .00 

1    54 

BENTON    1    SW 

O.I 

.08 

0.1 

,08 

.06 

07 

.01 

,01 

01 

01 

01 

02 

.32 

BKRKA   COLLEGE 

n 

08 

OK 

01 

.03 

07 

,06 

12 

04 

01 

03 

02 

04 

03 

OS 

.03 

III, 

01 

.01 

.64 

BOWLING    CRKKN    WB   AP 

M 

02 

01 

.06 

01 

II, 

.07 

04 

.  12 

.04 

l>6 

.09 

03 

.10 

08 

.04 

:arrollton  lock  i 

// 

OS 

08 

0! 

08 

.03 

0. 

111 

.01 

,01 

.01 

02 

.04 

.01 

.36 

IKNTRAL  CITY 

OK 

05 

m 

01 

.03 

04 

.01 

.01 

03 

.01 

.01 

01 

01 

.02 

11 

.  08 

.37 

:linton 

06 

08 

,n 

or. 

.07 

Oh 

.01 

03 

,01 

111 

.37 

IONSTANTINE 

.08 

CM 

OK 

.IS 

.37 

07 

02 

02 

in 

.66 

'OK111N    IAA 

.27 

JO 

34 

:OVIXGTON   «    B  AIRPORT 

6 

0«. 

BAVELLA 

01 

02 

08 

02 

.04 

.07 

06 

Ol' 

04 

IM 

.  13 

04 

.01 

.01 

.01 

.01 

06 

,09 

.02 

M 

.11      .09      .07 

1.03 

DUNDEE    BARRETTS    FORD    BR 

n 

08 

IM 

01 

01 

.01 

.01 

<yj 

.01 

.27 

KDMONTON 

04 

04 

01 

.01 

.01 

01 

.02 

.09 

.07 

01 

.  15 

or. 

08 

.  01 

.01 

.66 

PLEMINGSBURG   POST  OFF 

07 

.  10 

.10 

.00 

,03 

.02 

.01 

.01 

01 

09 

08 

08 

01 

.71 

PORDS    KERRY    QAM   SO 

10 

0  7 

0.1 

01 

.02 

.03 

.26 

FRANKLIN   WATER  WORKS 

OK 

08 

.01 

.02 

08 

.08 

.01 

04 

.  05 

.01 

08 

08 

.01 

.50 

EST  LOCK   3 

05 

05 

.05 

.04 

.01 

.01 

,09 

.03 

.38 

IALEYS    MILL 

07 

OK 

04 

02 

.01 

08 

06 

.  11 

01 

01 

!oi 

02 

09 

01 

.SO 

lAZARD 

// 

03 

.01 

05 

,06 

.09 

04 

09 

03 

.02 

.01 

08 

.13 

23 

06 

.  08 

.  07 

.05      .06      .01 

1.25 

HIDELBERG   LOCK   14 

// 

03 

05 

.07 

.06 

08 

.02 

09 

J4 

.03 

.03 

09 

.02 

09 

-i* 

OK 

.02 

.94 

08 

08 

01 

04 

.02 

10 

.07 

09 

02 

03 

.01 

.01 

.0'^ 

.65 

10DCKNVILLB    NAT   PARK 

OB 

06 

.07 

.02 

01 

.03 

.OK 

.03 

.01 

01 

.01 

03 

01 

,09 

.03 

.47 

KSKINS 

02 

02 

.01 

09 

04 

.05 

.08 

,07 

,08 

.17 

.29 

.  07 

.11 

OH 

.03      .07      .06 

1.30 

BBiTUCXY  DAM 

02 

115 

,08 

.03 

09 

•KINGTON   WB  AIRPORT 

10 

OK 

OK 

.03 

.02 

02 

.02 

.02 

.01 

.02 

.02 

,01 

.01 

.03 

,06 

.04 

,01 

.57 

IBEHTY 

// 

.01 

.01 

.01 

.01 

01 

02 

.02 

.00 

ITTLE  HICKMAN   LOCK  8 

// 

02 

06 

,06 

03 

.04 

04 

.08 

04 

.02 

.  01 

,08 

03 

.03 

01 

.55 

-OGLICK    1    S 

06 

.07 

07 

04 

.05 

.16 

OK 

06 

.  01 

.01 

04 

.03 

01 

.66 
1.00 

X3NDON    POST   OFFICE 

02 

.02 

.06 

06 

.10 

02 

.01 

.01 

.  (15 

.03 

.01 

.15 

.21 

.06 

.  10 

09 

.01 

AJU1SA    LOCI   3 

01 

.00 

05 

.05 

.06 

07 

.07 

.04 

.08 

.01 

.01 

.01 

.01 

01 

.01 

.  02 

.02 

.Ob 

.12      .08      .01 

jOUISVILLB  BOWMAN   FLD 

11 

.07 

.07 

03 

.01 

.01 

.  01 

02 

.33 
.33 
.32 

<0U1SVILLE  STAN  W   B  AP 

08 

OK 

.07 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.  02 

01 

.01 

jOUISVILLE  WB  CITY 

07 

08 

Of, 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

UCAS 

09 

08 

01 

.01 

.01 

.04 

.07 

.04 

.03 

.03 

02 

03 

.  J2 

.  04 

.01 

.40 

IAD1S0NVILLE  1   SK 

05 

,04 

.03 

.02 

.02 

.06 

.01 

.01 

.01 

01 

.27 

IAYSYILLE  DAM  33 

// 

.37 

02 

.05 

05 

,04 

.07 

.08 

06 

.  04 

.  03 

C   KINNSYSBURG 

09 

OK 

08 

05 

.01 

.  02 

.01 

.01 

,01 

.01 

,01 

.02 

.01 

04 

01 

.01 

IDDLESEORO   RR  STA 

05 

.  02 

.01 

.03 

06 

.05 

.03 

.116 

.02 

.05 

02 

.03 

.04 

.19 

.  11 

.04 

.04 

.09 

.  11 

.12      .10      .05 

l!32 

IU.KRSBUBG 

06 

.07 

10 

.07 

.04 

.01 

.02 

.02 

.  06 

02 

.03 

.  01 

.  01 

.52 
.54 

.73 
.68 
.32 

IQRKHKAO  STA  TEACH  COL 

05 

.09 

.11 

.09 

.08 

.05 

.02 

.04 

.01 

IUHFORDVILLE 

10 

.05 

.03 

.01 

.06 

.05 

.05 

14 

.03 

.01 

.02 

.02 

.03 

01 

.07 

.04 

.01 

H.IVE  HILL 

04 

.09 

11 

.10 

.06 

.02 

.01 

.05 

.01 

.02 

.01 

.06 

.  03 

03 

.01 

WENSBORO  DAM  46 

06 

05 

.03 

.03 

.04 

ADUCAfl   CAA 

6 

.43 

.15 

.06 

>ADDCAH  SCS   NURSERY 

OS 

.04 

.01 

.04 

.02 

.01 

.17 
1.25 

>IKEVILLE 
UMSET  LOCK   2 

02 

.03 

.01 

.04 

03 

.07 

.01 

.06 

.12 

.05 

.03 

.01 

.01 

.02 

.02 

.14 

13 

.11 

.06 

.14 

.03      .05      .06 

T  MARYS  COLLEGE 

05 

,04 

.04 

.02 

.04 

.OK 

.56 

LALYKRSVILLE 

02 

.06 

.02 

.OS 

08 

.04 

MITHFIELD  4   S 

12 

06 

.05 

.01 

02 

.05 

.02 

.02 

.05 

,04 

.01 

02 

.  03 

!51 
1   03 

OMERSET    HIWAY   DEPT 

02 

.04 

.06 

.05 

.02 

01 

.09 

.04 

.02 

.14 

.24 

02 

05 

.08 

06 

.  07 

TEARNS 

05 

.15 

08 

.03 

05 

.07 

08 

.04 

-OS 

07 

.  01 

.  11 

.  12 

.  07 

.01      .02 

1.23 
.54 
.68 

ATHAM  SPRINGS 

OS 

.07 

.06 

.04 

.02 

01 

.02 

04 

.01 

.01 

02 

.01 

03 

.02 

ioi 

.03 

.03 

.  03 

tlMPKINSVILLE 
WIONTOWN   DAM  49 

// 

05 

.07 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.04 

.16 

.10 

.OS 

05 

.03 

.01 

.01 

0L7  CREEK  DAM 

0! 

.07 

.  07 

.02 

.02 

.01 

.01 

.  07 

02 

10 

.15 

.  03 

.09 

.  08 

"tl7 

"  cg 

.92 

OODBUBY  LOCK  4 

07 

.06 

.03 

.03 

.02 

.03 

.08 

.0-1 

.03 

.03 

.04 

-2 

d- 

IARBOUEVILLE  WATER  WKS 
IAXTER   HARLAN  WATER  WKS 

03 

03 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01      .01 

.07 
.07 
.05 
.36 
.11 
.02 
.07 
.13 
.04 

lEHTON   1    SW 

.01 

.03 

.01 

KREA  COLLEGE 

.01 

.01 

02 

.01 

.01 

01 

.01 

OWLING   GREEN   WB  AP 

01 

.01 

.02 

.04 

01 

.01 

.01 

ARBOLLTON  LOCK  1 

// 

.  01 

.01 

KNTRAL  CITY 

111 

.01 

.01 

.  01 

.02 

.  01 

LINTON 

.02 

.06 

.02 

.01 

.  02 

ONSTANTINE 

.02 

.02 

ORB IN   CAA 

OVINGTON   W   B  AIRPOBT 

6 
6 

23 

.02 

, 

. 

, 

, 

.0! 

* 

I 

* 

I 

• 

.06 

.  04 

I 

I 

J 

' 

• 

04 
.01 

1AYELLA 
EDMONTON 

.02 

.03 

.05 

.03 

.05 

.02 

.01 

.01 

.04 

.01 

.15 
.13 
.03 
.03 
.08 
.12 
.18 
.06 
.06 
.03 
.41 
.10 

'LEMINGSBURG   POST  OFF 

.01 

.  02 

'OBDS  FERRY  DAM  SO 

.  01 

.01 

.  01 

'RANKLIN  WATER  WORKS 

.01 

.02 

02 

.01 

.02 

IALEYS   MILL 

.01 

.01 

.02 

.03 

.02 

.  03 

IAZARD 

JEIDELBERG   LOCK   14 

IERNDOS 

// 
// 

01 

01 

01 
.01 

.  01 

.03 

.01 
.01 
0? 

.01 

.01 

.04 

.01 
.02 

.04 

.01 

.03 

.01 

30DGENVILLB    NAT   PARK 

.01 

.01 

.01 

JENKINS 
CBiTUCKY  DAM 

05 

.03 

.  02 

.05 
.  06 

.03 

.  01 

03 

.  02 

09 

.02 

.04 

.05 

.01 

LEXINGTON   WB  AIRPORT 

01 

.  01 

.03 

,01 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

.03 
.03 
.01 

.01 

.OGLICK   1   S 

LONDON   POST  OFFICE 

.01 

.01 

.01 

.04 
.01 

.01 

.  03 

01 

!io 

.08 

.15 
.04 

LOUISA  LOCK  3 
LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

01 

.01 

.01 

02 

.03 
.02 
.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.02 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

.01 

LOUISVILLE  WB  CITY 

.01 

.02 
.20 

LUCAS 
1ADISONVILLE  1   SE 

.02 

.02 

.03 

02 
.01 

.05 
.02 

.02 

.02 

.01      .01 

IAYSVILLE  DAM  33 

// 

.03 

.01 

.  01 

.  05 

.01 

.04 

K  KINNEYSBUBG 

// 

0! 

.01 

.01 

!04 
.16 
.04 
.32 
.08 
.02 

IIDDLBSBORO  RR  STA 
IILLERSBURG 

06 

.02 

.  01 

01 

.01 
.01 

01 

.02 

-02 

.01 

.01 

WOREHEAD  STA  TEACH  COL 
■UNFORDVILLE 

01 

.01 

"05 
.  02 

.05 
.  04 

.08 

.11 

.03 

DLIVE  HILL 

.02 

'ADUCAH  CAA 

.04 

PADDCAH  SCS   NURSERY 

.01 

.01 

.06 

.01 

.01 

.10 
.16 
.02 
.07 
.04 
.02 
.14 
.05 
.10 
.05 

MKSVILLE 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

03 

.01 

.02 

.01 

.01 
.02 

.02 

,01 

.03 

.02 

3T  MARYS  COLLEGE 

-01 

.01 

.01 

.01 

JALYEBSVILLE 

.03 

.01 

3MITHFIELD  4   S 

01 

.  01 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

UTHAM  SPRINGS 

.01 

.01 

0? 

.01 

.01 
.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 
.08 

.01 

rOMPKINSVILLE 

01 

.01 

03 

HOURLY  PRECIPITATION 


Table  4-Continued 


ADDISON  DAK  45 
ADOLPHUS  1  H 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 
LOUISVILLE  STAN  I  B  IP 
LOUISVILLE  WB  CITY 
SMITHFIELD  4  S 


ADDISON  DAM  45 

ADOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CAEHOLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITT 

CORBIN  CAA  6 

DAVELLA 

EDMONTON 

FLEMINGSBDHG  POST  OFF 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

BALETS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

BERNDON 

HODGENVILLE  HAT  PARK 

JENKINS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LONDON  POST  OFFICE 

LOUISA  LOCK  3 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC   KINNEYSBURG 

HIDDLESBORO  RH  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL 


PIKEVILLE 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  BIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


CORBIN  CAA 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

J5NK9NS 

LONDON  POST  OFFICE 

MIDDLESBORO  RR  STA 

PIKEVILLE 

STEARNS 

WOLF  CREEK  DAM 


-5th- 


-6th- 


10    11    12 


ADDISON  DAM  45 
1 


BARBOURVILLE  WATER  WKS 
BENTON  1  SW 
BEREA  COLLEGE 
BOWLING  GREEN  WB  AP 
CABROLLTON  LOCK  1 
CENTRAL  CITY 
CLINTON 

CONSTANTINE 

CORBIN  CAA 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS   FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HEIDELBERG  LOCK  14 


HODGENVILLE  NAT  PARK 
KENTUCKY  DAM 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LIBERTY 

LITTLE  BICKMAN  LOCK  8 
LOGLICK  1  S 
LONDON  POST  OFFICE 
LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 
LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 
LOUISVILLE  WB  CITY 
LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 
MAYSVILLE  DAM  33 


.05   .01 

.02 

.01   .01 


.01   .06   .28 


05   .02   .02   .01 


.01   .01 
.01 

.01   .02 


-7th- 


-8th- 


.01        .01 

.08   .02 

.15   .12   .10 


:«,: 


17   .37   .21 


HOURLY  PRECIPITATION 
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raatJAir   1M0 

A  M   Hour  .ndlng 
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I 
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S 
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// 

.01       .23 

.39      .15       .1! 

OH 

.36 

.21 

!•." 

n.i  Kitsmmi; 

.04      .01 

.37       .14       .08 

.01 

.01 

ir>         iv 

ORKHKAD   STA    TKACH  COL 

m      .27 

.14          .81 

UNrORDVlLLE 

21 

\l 

i.ivk  BILL 

,03 

n 

II 

.24 

IDISBOBO  DAM  46 

.01      .07 

.30 

01 

.03 

.02      .21 

.  17 

.83 

ADUCAH  CAA 

•           .01 

ADUCAH  SCS   NURSERY 

.02 

.01 

Oi 

.01       .01 

T  MARYS  COLLEGE 

.  10 

.10 

Hi 

in 

MITHFIKLD  4   S 

,03 

.2.1 

.20 

.69      .19 

.31      .01       .01 

.17 

08 

oa 

1.97 

OMKRSKT  HIWAY   DEPT 

u 

n 

T  EARNS 

.01 

!oi 

AT11AU    SPRINGS 

.  15 

H 

.  l.'l 

.55 

OMPKINSVILLE 

.02 

OUT  CREEK   DAN 

M 

OODBURY  LOCI   4 

.10 

33 

!l7 

08 

!es 

-9th- 

DD1SON   DAM  45 

// 

00 

.09 

DOLPHUS    1    N 

1 1 

.  15 

.25 

.30 

.16 

.98 
1.01 
1.05 

.38 

ARBOURVILLE  WATER   WKS 

•            .99 

.01 

A.VTER    HARLAN   WATER    WKS 

.01 

20 

.27 

.16 

.13 

EREA  COLLEGE 

,  19 

06 

.03 

.01 

.01 

.06 

.01 

OWLING  GREEN   WB  AP 

.15 

.  12 

.01 

03 

.30 
.12 

ARROLLTON   LOCK   1 

// 

02 

.06 

.04 

ENTRAL    CITY 

.01 

111 

ONSTANTINE 

.11 

,01 

.01 

ORB IN  CAA   6 

.03 

OVINGTON    W    B   AIRPORT 

6 

i .  36 

!l3 

AVELLA 

,88 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01      .01 

.84 

DNDEE   BARRETTS    FORD   BR 

1.38 

1.38 
.95 
1.00 

DMONTON 

.  15 

03 

.30 

.11 

.01 

.05 

LEMINGSBURG   POST  OFF 

•         1.00 

ORDS   FERRY  DAM  50 

RANKLIN    WATER   WORKS 

.90 
.15 
.88 
.68 

EST  LOCK  3 

.06 

.04 

AZARD 

.05 

.33 

.33 

.10 

'02 

02 

.02 

EIDELBERG   LOCK   14 

// 

.35 

.  12 

.09 

03 

.01 

.OS 

ODGENVILLE  NAT  PARK 

.04 

.04 

.05 

.01 

ENKINS 

.02 

.01 

.19 

.35 

.10 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

KINGTON   WB  AIRPORT 

.11 

.17 

.03 

.01 

.03 

.01 

!36 
.53 
.31 
.32 

1.50 
.89 
.13 
.15 
.15 
.84 
.37 
.21 

1.59 
.18 
.60 
.32 
.52 
.90 

1.62 

IBERTY 

// 

.17 

.10 

.05 

.01 

.01 

.  14 

.02 

.02 

ITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

.25 

.03 

.01 

.02 

OGLICK   1   S 

.  19 

.10 

.01 

.01 

.01 

ONDON  POST  OFFICE 

.20 

.49 

.29 

.15 

.11 

.  16 

.03 

.03 

.01      .02 

.01 

OBISA  LOCK  3 

.03 

.28 

.30 

.15 

.02 

OUISVILLE  BOWMAN  FLD 

.08 

.  02 

.01 

OUISVILLE  STAN  W   B  AP 

.01 

DDISVILLE  WB  CITY 

.  15 

UCAS 

.09 

.22 

.os 

.31 

.14 

AYSVILLE  DAM  33 

// 

.24 

.02 

.03 

.02 

.01 

.  03 

.01 

.01 

E   KINNETSBURG 

// 

12 

.01 

.04 

.04 

IDDLESBORO    RE    STA 

.02 

.37 

.36 

.45 

.19 

14 

16 

ILLERSBURG 

04 

.07 

.03 

.02 

.02 

»REHEAD  STA  TEACH  COL 

.30 

.09 

.02 

02 

.01 

JKFORDVILLE 

.03 

!l7 

10 

.02 

LIVE  HILL 

.25 

.10 

.15 

.01 

.01 

IKEVILLE 

.06 

.31 

.29 

.  19 

.  02 

.01 

.01 

.01 

IDIETILLE  WATER  WORKS 

.10 

.10      .40 

.49      .11      .03 

.  18 

.07 

r  MARYS  COLLEGE 

.04 

.01 

.01 

.06 

04 

.16 
.95 
.15 
1.15 
1.04 
.06 
1.50 
1.47 
.03 

U.YERSVILLE 

// 

.04 

.20 

.33 

.09 

.07 

.02 

08 

.04 

.02 

.02 

.01 

MITHFIELD   4    S 

.08 

.03 

.02 

.01 

.01 

OMERSET  HIWAY  DEPT 

.21 

.  16 

.04 

.18 

.05 

.06 

.01 

TEARNS 

!o2 

.28 

.24 

.16 

.24 

.04 

.06 

ATHAM  SPRINGS 

.02 

.02 

.01 

.  01 

DMPKINSVILLE 

.52 

.18 

.28 

.32 

.04 

.14 

.02 

OLF  CREEK  DAM 

.51 

.25 

.  16 

.43 

06 

.04 

DODBORY  LOCK  4 

.02 

.01 

-10 

Ha- 

1RBOURVILLE  WATER   WKS 

.01 

.02 

.03 
.10 

UTER  HARLAN  WATER  WKS 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

3RBIN  CAA 

6 

.02 

ENKINS 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.08 
.06 
.05 
.08 
.03 

IDDLESBORO  RE  STA 

02 

.  03 

01 

SEVILLE 

.03 

.01 

LDIEVILLE  WATER  WORKS 

.02 

.05 

.01 

rEARNS 

.01 

.01 

.01 

UNTON 
DCAS 

09 

25 

.11 

0.) 

.01 

-12 

th- 

.01 

.05 

.06 
.49 

DDISON  DAM  45 
DOLPHUS   1   N 

// 

.01 

06 
.  01 

26 
.02 

.10 
.06 

26 

.09 

.04 

14 

.10 

.01      .02 

.15 
.06 

2.42 
.32 
.80 
.43 

1.40 

ARBOURVILLE  WATER  WKS 

EKTON   1   SW 
EREA  COLLEGE 
OWLING   GREEN   WB  AP 

.05 

.14 

.37 

.04 

.32 
.15 

.21 

.06 
.01 
.10 

.  19 
.01 

.02 

.25 

.  01 

.11 

.  01 

.07 

.01 

.02 

.07 

.03 

.08 

ARBOLLTON  LOCK   1 

// 

.  16 

.03 

.02 

.02      .03 

.02 

.04 

.04      .01 

ENTRAL  CITY 

.01 

.01 

.06 

.46 

.24 

.05 

.01 

.04 

.05      .11 

.13 

.08 

.01 

.02 

.01 

LINTON 

.07 

.30 

.43 

.20 

.26 

.23 

.25 

.04 

.06 

.01 

.08 

.38 

19 

.02 

.01 

.01      .03      .29 

.36 

.54 

.37 

4.13 

OKSTUrriHE 

ORBIN  CAA 

.22 

OVINGTON   W   B  AIRPORT 

AVELLA 

.03 

.05 

!oi 

.01 

ONDRE  BARRETTS   FORD  BR 

.02 

.01 

.20 

.13 

.06 

.04 

.07      .14 

.04 

.04 

.01 

.01 

'98 

DMONTON 

20 

.  19 

04 

.01 

.44 
.24 

LKMINGSBORG  POST  OFT 

.02 

.03 

.01 

.05 

09 

.02 

.01 

RANKLIN  WATER  WORKS 

.01 

.23 

.15 

.03      .05 

.01 

.48 

1ST  LOCK  3 

.04 

.07 

.03 

.01 

.06      .08 

.12 

.05 

.05 

.07 

.03 

.61 

ALEYS    MILL 

/f 

.03 

.41 

.50 

.21 

.07 

.02 

.02 
.12 

u 

.12      .09 
.03      .01 

.10 

05 

1.62 
.28 

EIDELBERG   LOCK   14 

// 

.12 

.11 

.04      .01 

.28 

XRNDON 

.02 

.05 

.12 

.31 

.11 

.01 

.02 

.13 

.12      .01 

.01 

.01 

.  04 

1.17 

ODGENVILLE  NAT  PARK 

.05 

.24 

.19 

.12 

.14 

.02 

.01 

.77 

ENKINS 

.07 

.07 

EKTUCKY  DAM 

.03 

.28 

.40 

.51 

.28 

.11 

.11 

.  03 

.04 

.30 

.19 

.19 

.10 

.01 

.04 

.  06 

.15 

2.86 

HINGTON  WB  AIRPORT 
IBERTY 

f, 

.14 
.60 

.04 

.  04 

.01 

.12 

.  14 

.03 

.01 

.52 

ITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

// 

*10 

.07 

!31 
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Table  4-Continued 

FEBRUARY 

1950 

A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

1 

Station 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6         7 

8 

l9 

!0 

11 

12 

11 

2 

3 

4 

S| 

6 

'I 

8| 

9 

10 

11 

12 

LOGLICK   1   S 

15 

.03 

.01 

.19 

LONDON   POST  OFFICE 

OS 

22 

.05 

.06 

.38 

LOUISVILLE  BOWMAN   FLD 

.10      . 

08 

.06 

.12 

.04 

.06 

.13 

.01 

.04 

.71 

LOISVILLE  STAN  W   B  AP 

.23      . 

09 

05 

.08 

.11 

.05 

.04 

.01 

.13 

.02 

.01 

.82 

LOUISVILLE  WB  CITY 

.19 

08 

05 

.03 

.07 

.06 

.08 

.09 

.08 

.04 

.01 

.02 

.80 

MADJSONVILLE   1    SE 

.02 

.01 

.03 

.15 

.39      .19 

.08 

07 

06 

.02 

.02 

.05 

15 

.  03 

.03 

1.30 

HATSVILLE   DAM   33 

// 

01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.02 

.09 

.05 

.01 

.26 

IrC   KINNEYSBRG 

// 

.03 

.06 

.05 

.09 

.09 

.07 

.08 

.04 

.01 

.52 

MILLEBSBUBG 

05 

.04 

.01 

.04 

.08 

.09 

.03 

.01 

.36 

MUNFORDVILLE 

.51 

01 

.01 

.01 

.01 

.16 

.04 

.01 

1.20 

OVENSBOBO  DAM  46 

.16      .24 

">5 

15 

.04 

.01 

.04 

.04 

.08 

.23 

.20 

1.35 

PADUCAH   CAA 

6 

*         1. 

47      » 

.25 

.45 

PADDCAH  SCS   NRSERY 

.04 

.13 

.53 

.42 

.34      .30 

.25 

06 

01 

.05 

.10 

.01 

.01 

.01 

.02 

.04 

.14 

.22 

.31 

3.43 

PIKEVILLE 

.01 

.04 

.03 

.08 

SADIEVILLE  WATER  WORES 

OS 

.02 

.02 

.04 

.03 

.08 

.05 

.03 

.45 
.72 

ST   MARYS   COLLEGE 

21 

16 

.03 

.  17 

.01 

SALYERSVILLE 
SMITHFIELD  4   S 

// 

.01 

.02 

.09 

11 

01 

05 

.01 
.01 

.03 
.04 

.03 
.15 

03 
.09 

.04 

.02 

.07 

.05 

.01 

.01 

.11 
.77 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

.13 

13 

.01 

STEARNS 

02 

.01 

.01 

.01 

TATHAM  SPRINGS 

.01      . 

21 

09 

.04 

.04 

.09 

.15 

.01 

.65 

TOMPKINSVILLE 

.01      .03 

.05 

01 

01 

!20 

WOLF  CREEK  DAM 

.10 

04 

03 

.01 

WOODBURY   LOCK   4 

.02 

.41      .22 

.15 

03 

.01 

.04 

.  15 

.05 

.01 

1.09 

-13th- 

ADDISON  DAM  45 

// 

.01 

.02 

.03 

.01      .01 

.01 

.04 

.11 

.15 

.08 

.07 

.10 

.19 

.09 

.\4 

.10 

1.16 

ADOLPHUS   1  N 
BENTON   1    SW 

// 

.01 

.01 

.01 

04 

.09 

.01 

.04 

.  10 

.20 

.07 

.02 

.02 

.03      .02 

.04 

.04 

.07 

.05 

.07 

.12 

.07 

.05 

.03 

.03 

.05 

.03 

.93 
.05 
.44 

.29 

BEREA  COLLEGE 
BOWLING  GREEN  WB  AP 

.02 

02 
02 

01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.09 

.06 
.01 

.05 
.05 

.14 
.01 

CARROLLTON   LOCK  1 

// 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02      .05 

.03 

04 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANTINE 

.06 

.01 

.08 

03 

01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.05 

.10 

.09 

.12 

.16 

.11 

.13 

.12 

.12 

1.41 

.07 

.21 

.43 

.24 

.02 

02 

.02 

.02 

.05 

.07 

.08 

.07 

.10 

.04 

.05 

.09 

.01 

.01 

1.60 

» 

» 

» 

* 

» 

» 

* 

* 

1.10 

.06 

.05 

.01 

.05 

.13 

.15 

.15 

1.70 

CORBIN  CAA  6 

01 

.17 

.OS 

.16 
.06 
.01 
.19 
.02 

COVINGTON  W   B  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS   FORD   BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FRANKLIN    WATER   WORES 

.01 
.01 

.07 
.03 
.01 

.02 

.01 

.01 
.04 

.03 
.01 

13 

38 
01 
03 
03 

02 
01 

03 

.02 

OS 
.01 

.05 

.09 

.16 
.01 

.10 
.01 

.06 

.04 
.01 

.01 
.12 
.01 

.01 

.01 
.  U 

.02 
.12 

.09 

.04 
1.35 
.11 
.13 
.58 
.23 

GEST  LOCK  3 

HALEYS   MILL 

BERNDON 

HODGENVILLE   NAT   PARK 

KENTUCKY  DAM 

.01 

.02 

.01      .02 

.03 

05 

01 

.03 

.01 

.05 

02 

.  02 

.01 

.01 

.15 

01 

.03 

.07 

.07 

.02 

.03 

.03 

.10 

.11 

.20 

.18 

.06 

.20 

.11 

.09 

1.61 

.04 
.04 

.01 

.01 
.01 

.01      .39 
.02      .04 
.03 

.06 
.02 

03 

.02 
.04 

.05      .04 
.05 

.0! 

.05 
.Oi 

.04 
.13 

.05 
.01 

.05 

.09 
.10 

.21 
.02 

.07 

.16 
.01 
.04 

.16 
.01 
.03 

.12      .09 
.05      .05 
.05      .01 

.09 
.12 
.04 

1.77 
.39 
.79 
.13 
.04 
.05 
.47 
.48 
.55 
.29 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

.02 

.01 

06 

02 

.01 

.01 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

// 

01 

LOGLICK   1   S 
LOUISVILLE   BOWMAN   FLD 
LOUISVILLE  STAN  W   B  AP 
LOUISVILLE  WB  CITY 

.01 
.01 

.02 
.01 
.01 

02 

.01 

!oi 

.06      .06 
.05       .03 
.05      .05 

.02 

02 
01 

02 

.01 

.02 
.03 
.05 

.04 
.05 
.05 
.01 

.01 
.01 
.01 

.01 

.04 
.04 
.01 

.04      .06      .10 
.03      .07      .13 
.05      .06      .14 
.04      .12      .11 

MADISONVILLE  1   SE 
MAYSVILLE  DAM  33 

// 

.04 

04 

.01 

.02      .01 

.01 

04 

.02 

.04      .02 

.01 

.03      .01 

.08      .04 

.10 

.20 

.13 

.11 

.09      .07 

.08 
.02 

1.07 
.18 
.17 
.13 
.08 
.49 
.10 

1.01 

MC   KINNEYSBURG 

// 

.01 

04 

03 

.02 

.05      .01 

MILLERSBURG 

04 

05 

.02 
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MUNFORDVILLE 
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.14 

.19 

.38 
.04 
.01 

.09 

.06      .06 

.07 

PADDCAH  CAA 
PADUCAH  SCS  NURSERY 

6 

.05 

^38 

* 

I 

*           I 

1.08 

06 

* 

* 

.01 

.  04 

.02      * 

.06      .04 

.10      .07 

.13 

.10 

*06 

.05 

1.83 
.20 
.20 
.06 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 
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.05 

07 

04 
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.02      .08 
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.01 

.01 

.03 
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.02 
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.04 

.06 

.02 
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.02 

.07 

.04 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

.03 

.08 

.06 

.39 

.29      .10 

CARROLLTON   LOCK    1 
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.19 

.06 

.03 
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.13 
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.09 
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.07 

.03 

.01 
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.01 
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.01 
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CONSTANTINE 
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6 
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.04 

.09 

.03 

.48 
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.05 
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.05 

.02      .05 

.05 

.07 
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FLEMINGSBURG  POST  OFF 
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.02 
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.02 

.82 

FRANKLIN  WATER  WORKS 
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.03 
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.02 
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.01 
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.05 

LOUISA  LOCK  3 

.84 

IOUISVILLE  BOWMAN   FLD 

.09 

.05 

.03 

.10 

.21      .19 

.24 

.  03 

1.00 

LOUISVILLE  STAN   W   B  AP 

.08 

.07 

.03 

.06 
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LEXINGTON  WB  AIRPORT 
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LONDON  POST  OFFICE 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAK  33 

MC  KINNEYSBURG 

MILLERS BURG 

ITONFORDVILLE 

OWENSBORO  DAM  4G 

PADUCAH  CAA 

PADUCAB  SCS  NURSERY 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARYS  COLLEGE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

WOLF  CREEE  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


ADDISON  DAM  45 

ADOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

BENTON  1  SW 

BEREA   COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANTINE 

CORBIN  CAA  6 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 
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FORDS  FERRY  DAM  50 
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GEST  LOCK  3 
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CARROLLTON  LOCK  1 
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KENTUCKY  -  MARCH  1950 

0.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 

Weather  Summary 

The  abnormally  warm,  moist  weather  of  the  past  two  months  gave  way  to  a  March  with  below  normal  temperatures 
and  precipitation.   Fans  work  was  generally  one  to  two  weeks  behind  for  this  time  of  the  year  because  of  the 
cold  weather.   Stages  in  the  lower  Ohio  River  continued  high  the  first  few  days  of  the  month  following  the 
flood  conditions  of  February.   However,  all  streams  continued  a  slow  fall. 

Temperatures  were  much  below  normal  the  first  three  days,  but  became  normal  on  the  4th  and  continued  to  rise 
until  the  8th.   From  the  8th  to  the  24th  the  readings  were  again  below  the  seasonal  average  with  a  few  daily 
exceptions.   The  period  of  the  24th  through  the  28th  was  the  warmest  interval  of  the  month.   This  warm  period 
was  followed  by  temperatures  again  much  below  normal.   The  highest  daily  temperature  for  the  month  was  general- 
ly on  the  26th  or  27th  in  the  western  and  central  divisions  of  the  state  and  on  the  27th  or  28th  in  the  eastern 
division.   The  lowest  reading  was  generally  on  the  2nd  in  the  western  and  central  divisions  and  on  the  2nd  or 
3rd  in  the  eastern.   Each  section  of  the  state  had  negative  departures  from  the  normal^with  the  eastern  show- 
ing the  largest  departure.   The  mean  temperature  for  the  state  was  43.1°,  which  is  3.3°  below  normal  for  the   I 
month.   The  monthly  mean  temperatures  ranged  from  46.9°  at  Russellville  to  38.0°  at  Williamstown.   The  highest 
temperature  recorded  in  the  state  was  88°  at  Pikeville  on  the  27th  and  the  lowest  7°  at  Covington  Weather 
Bureau  Airport  on  the  2nd. 

Precipitation  as  well  as  temperature  was  below  normal,  reversing  the  trend  of  the  previous  month.   Rainfall 
again  was  unequally  distributed  and  consisted  of  sporadic  light  and  heavy  showers.   The  distribution  over  the 
state  was  a  rather  irregular  progression  of  decreasing  amounts  going  generally  from  west  to  east  and  south  to 
north,  with  amounts  in  excess  of  six  inches  confined  to  the  extreme  west.   The  least  monthly  falls  were  record- 
ed in  the  north  central  counties.   Precipitation  occurred  throughout  the  month,  not  being  confined  to  any  spe- 
cific period.   Only  the  western  division  showed  a  plus  departure  from  the  normal  in  precipitation.   Snowfall 
again  was  light  and  below  the  normal  for  March.   The  average  precipitation  for  the  state  was  3.74  inches  which 
is  1.0C  inch  below  normal  for  March.   The  total  amounts  recorded  at  various  stations  ranged  from  6.27  at  Love- 
laceville  to  1.63  inches  at  Lockport  Lock  #2.   The  heaviest  rainfall  reported  in  any  one  day  was  3.19  inches 
at  Paducah  CAA  on  the  27th.   The  monthly  average  of  snowfall  was  0.3  inch  or  1.4  inches  less  than  normal.   The 
greatest  monthly  amount  was  5.3  inches  at  Jeremiah.   The  greatest  depth  on  the  ground  was  5  inches  at  Farmers 
and  Jeremiah  on  the  2nd  and  at  Benham  on  the  2nd,  9th  and  10th. 

Unseasonably  cold  weather  during  most  of  March,  together  with  intermittent  rains,  snow,  and  frost,  delayed  pre- 
parations for  spring  plantings  by  one  to  two  weeks.   Rains  of  the  previous  months  kept  the  soil  wet  and  this 
added  to  the  delay.   However,  most  farmers  found  the  soil  dry  enough  between  rains  to  sow  tobacco  plant  beds 
and  to  do  some  plowing.   Some  freeze  damage  was  reported  to  red  heart  wheat  early  in  the  month  and  damage  to 
peaches  and  advanced  vegetation  by  killing  frost  at  the  end  of  the  month.   Cover  crops  and  fall-seeded  small 
grains  were  somewhat  retarded  by  the  cold  weather  and  some  loss  was  reported  because  of  flooding  of  lowlands 
in  the  western  part  of  the  state.   Pastures  and  legumes  were  improving  during  the  month  and  by  the  end  of  the 
period,  were  fair  to  good.   Stock  feeding  was  decreasing  with  the  improvement  of  pastures.   Seeding  of  tobacco 
plant  beds  was  nearing  completion.   Some  soil  erosion  in  plowed  fields  was  reported  due  to  heavy  showers  es- 
pecially in  the  western  part  of  the  state.   According  to  the  U.  S.  Department  of  Agriculture,  although  many 
farmers  are  behind  in  the  planting  of  gardens  and  spring  plowing,  they  would  soon  be  able  to  get  most  of  the 
rush  spring  work  completed  if  weather  permitted  working  of  the  soil  for  a  couple  of  weeks. 

On  March  27th,  a  wind  and  rain  storm  hit  Boyle,  Pulaski,  Wayne,  Harlan,  McCreary,  and  Fayette  counties  result- 
ing in  about  $80,000  property  damage  and  about  $1,000  crop  damage.   Winds  of  60  miles  per  hour  were  recorded 
in  some  localities. 

Stages  in  the  lower  Ohio  and  Green  Rivers  were  high  the  first  few  days  of  the  month  following  the  flood  con- 
ditions in  February.   All  streams  continued  a  slow  fall  until  a  storm  on  the  27- 28th  started  the  river  rising 
again,  especially  along  the  lower  Ohio  and  Green  Rivers. 
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// 
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02 

.09 
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.34 
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03 
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.13 

09 
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.01 

.01 
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.01 
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// 

.02 
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6 
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6 

* 

15 

*           .06 
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.13 

06 

.01 
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'LEMINGSBBRG  POST  OFF 

10 

.04 

.01      .01 

.25 

RANKLIN   WATER   WORKS 

.03 

02 

.05 

EST  LOCK  3 

.10 

01 

.01 

.12 

IAZARD 

// 

07 

.  OS 

.04      .02 

.01                  .01 

.01 

.25 

IEIDELBERG   LOCK   14 

// 

.02 

07 

.  17 

.15 

.02      .01 

.45 

ODGENVILLE    NAT    PARK 

.10 

.01 

01 

.12 

IENKINS 

.03 

.04      .06 

.03 

.01 

.01      .01 

.19 

-EXINGTON   WB  AIRPORT 

.04 

04 

.08 

LIBERTY 

// 

.18 

07 

.28 

-ITTLE   BICKMAN   LOCK    8 

// 

.13 

07 

.OGLICK  1    S 

.08 

.2 

.04 

.01      .01 

.26 

iONDON  3   SW 

.02 

IS 

.09 

.03      .03 

.61 

-OUISA   LOCK   3 

.05      .101     .05 

.20 

JODISVILLE   BOWMAN   FLD 

.02 

.02 

iOBISVILLE   STAN  W  B  AP 

.02 

.02 

.OUISVILLE   WB   CITY 

.01 

02 

.03 

..UCAS 

02 

.01 

.14 

IAYSVILLE   DAM   33 

// 

15 

.07 
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.01      .01 

.28 
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// 
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OS 

.09 

.01 
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.43 
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IOREHEAD   STA   TEACH   COL 

06 

.03 

.06 

.02      .01 

.28 

IUNFORDVILLE 

.08 

01 

.09 

Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


OLIVE  HILL  1  NW 

PADDCAH  CAA 

PIKEVILLE 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARTS  COLLEGE 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD  4   S 

SOMERSET  BIWAY   DEPT 

ST  EARNS 

TATHAM   SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

WOLF   CREEK   DAM 


ADDISON   DAM  45 

ADOLPHUS    1    II 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

BAXTER  BARLAN  WATER  WKS 

BENTON    1    SW 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON    LOCK    1 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANT INE 

CORBIN  CAA 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

BALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 


HODGENVILLE   NAT   PARK 

JENKINS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN   LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LODISA  LOCK  3 

LODISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOBISVILLE  STAN  W  B  AP 

LODISVILLE  WB  CITY 

LDCAS 

MADISONVILLE  1SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD   STA   TEACH  COL 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM   46 

PADUCAH   CAA 

PADDCAH   SCS   NDRSERY 

PIKEVILLE 

RDMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARYS  COLLEGE 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HTWAY  DEPT 
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TATHAM  SPRINGS 
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WOLF   CREEK   DAM 
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ADDISON   DAM   45 

ADOLPHUS   1    N 
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BOWLING  GREEN  WB  AP 
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COVINGTON   W  B  AIRPORT 
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DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 
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HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 
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01 
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.02 
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// 
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'.oe 
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TTLE   HICKMAN   LOCK   8 

.02 

.07 
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.29 
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03 
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.02 

.01 

.16 
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.08 
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.27 
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.03 
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.02 

.02 

.02 
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01 
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LOUISVILLE 

LOUISVILLE  STAN  I  B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE   1    SE 

MAYSVILLE    DAM   33 

MC   KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO    RR    STA 

1IILLERSBURG 

MOREHEAD   STA    TEACH  COL 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO   DAM   46 

PADUCAH  CAA 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARYS  COLLEGE 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN    DAM  49 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


COVINGTON  W  B  AIRPORT 
EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 
GEST  LOCK  3 
HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOGLICK  1  S 
LOUISA  LOCK  3 
LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 
LOUISVILLE  WB  CITY 
MOREHEAD  STA  TEACH  COL 
SADIEVILLE  WATER  WORKS 
SMITHFIELD  4  S 
STEARNS 


COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

HAZARD 

HEIDELBERG   LOCK   14 

JENKINS 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LOUISA  LOCK  3 

PIKEVILLE 

SALYERSVILLE 


ADDISON  DAM  45 

ADOLPHUS  1  N 

BENTON  1  SW 

CLINTON 

CONSTANTINE 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

FORDS   FERRY  DAM   50 

HA LEYS  MILL 

BERNDON 

KENTUCKY    DAM 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

RUMSEY  LOCK  2 

UNIONTOWN    DAM    49 


ADDISON    DAM    45 

ADOLPHUS    IN  // 

BARBOURVILLE   WATER   WKS 

BAXTER   HARLAN  WATER   WKS 

BENTON    1    SW 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1       / 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANTINE 

CORBIN  CAA  6 

COVINGTON  WBAIRPORT        6 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST   LOCK   3 

HAI.EYS    MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG   LOCK   14 

HERNDON 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

JENKINS 

KENTUCKY   DAM 

LEXINGTON   WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

I-OGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 


HOURLY  PRECIPITATION 


.03  .15 

.04  .04 

.02  .03 

.04      .01 


.01      .01      .03 


*  .03      » 

.01      .05      .0 


P.  M.  Hour  ending 


1         2         3 


4  5         6  7 


.01      .02      .02 


-17th- 


.01      .02      .02 


.02      .01 

-18th- 


-19th- 


-20th- 


.07;     .07 

01 

.11      .05 


.05      .01 
.11      .10 
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HOURLY  PRECIPITATION 

MAIUI1    I9B0 

A   M    Koui  ending 

SUtion 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9         10 

11 

I.: 

' 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

< 

01 

.09      .07 

.09      .06 

.02 

.04      .01 

DISONYILLK   1    SI 

04 

01 

.04 

Ob 

.06      .05 

.28 

AM   33 

// 

.08      .08 

i:< 

10 

04 

oa 

04      .08 

.68 

unniyshuri', 

// 

.14       .18 

18 

08 

01 

.06      .111 

.H7 

DDLESBORO  RR   STA 

.03|     .02 

.04      .09 

1 1 

oa 

LLERSDURG 

.02      .20 

.19      .11 

,01 

01 

.13 

RII1KAP   STA    TEACH   COI. 

.03      .28 

0'.: 

.01 

03 

.03      .07 

.59 

KKORDVU.1J. 

04 

.10      .20 

.15      .05 

■  oa| 

.88 

IVE   BILL   i    nw 

01 

0  | 

.22 

i :. 

01 

.01 

,01 

.14      .06 

.68 

DAI  M 

03 

.08 

.08 

01 

.11      .06 

DUCAH  CAA 

6 

H 

MAUI    SOS    NURSERY 

07 

08 

08 

.20 

KVILLE 

,01 

.03 

.03 

.05 

.  03 

.01 

■sn  lock  j 

01 

10 

oa 

01 

.08      .07 

.04      .01 

.43 

DIKVILLK  WATER  WORKS 

.05 

,20 

.26 

.13      .10 

o: 

01 

13 

.01 

.98 

MARTS    COLLEGE 

fl 

.04      .14 

.02 

03 

.01      .01 

.11 

08 

.07 

.03 

.01 

.01      .04      .03 

.01 

.25 

.01 

.06 

.02 

.07 

.66 

BBSET  BII   T   DEPT 

.  55 

.55 

EARNS 

.05        01 

09 

.09      .03 

.01 

"i 

.49 

ISAM   SPRINGS 

oa 

.07      .11 

16 

oa 

.01 

.40 

KPKINS/ILLE 

oa 

04 

04 

.03      .04 

.05      .05 

.08 

.01 

.33 

I0NTOWN   DAM  49 

// 

oa 

u4 

04 

07 

.05      .01 

.23 

LT   CREEK    DAM 

.02 

.06      .15 

.07 

0! 

.03      .01 

.37 

0D3URY    LOCK   4 

08 

LO 

.11      .04 

.11      .05 

.46 

-21st- 

XINGTON   WB   AIRPORT 

.01 

.01 

TTLZ  HICKMAN  LOCK   8 

// 

.03 

.04 

SEVILLE 

-22d- 

XBOUBVILLE  WATER  WKS 

.04 

.01 

.05 

XTER  HARLAN   WATER  WKS 

.oa 

.03 

.05 

HTON   1    SW 

01 

.01 

.02 

INTON 

.01 

.01 

.02 

IR8IN  CAA   6 

*           .01 

VINGTON   W  B  AIRPORT 

6 

*           .CI 

VILLA 

05 

.02 

.03 

.10 

.07      .10 

.02 

.39 

JBMINGSBDRG  POST  OFF 

.01 

!oi 

04 

RDS   FIRRY  DAM   50 

.01 

01 

02 

LETS   MILL 

.01 

02 

ZARD 

// 

.0. 

01 

.01 

.01      .01 

06 

HOOK 

.02 

02 

HKINS 

04 

.04      .03 

.05      .02 

18 

HTDCKY   DAM 

.02 

.03 

04 

OS 

IHSVILLE    STAN   W   B   AP 

.02 

01 

03 

DISONVILLE    1    SE 

.01 

.02 

03 

YSVILLE   DAM   33 

.02 

02 

DDLESBORO  RR  STA 

.05 

05 

BEHEAD  STA   TEACH  COL 

.01 

04 

05 

m  hill  i  mr 

.03 

.02 

.05 

10 

DDCAE  CAA 

6 

DDCAH  SCS   NURSERY 

.04 

04 

1YERSVILLE 

// 

05 

.01 

06 

IONTOIN    DAM   49 

// 

.01 

-23d- 

VELLA 

.01 

.02 

WINS 

.01 

.02 

.03 

.02 

.08 

YSVILLI   DAM   33 

// 

.01 

.01      .01 

.05 

BEHEAD  STA  TEACH  COL 

.01 

.01 

.02 

.02 

.03      .02 

.11 

-24th- 

SEVILLE 

"     -  I" 
-25th- 

VISA  LOCK  3 

-26th- 

.INTON 

.02      .03 

.05 

RDS   FERRY  DAM   50 

.01      .01 

.03 

.05 

DDCAH  CAA 

6 

DDCAH  SCS   NURSERY 

.05 

.05 

IIONTOWN  DAM  49 

// 

.01      .03 

.45 

.49 

-27th- 

JDISON   DAM  45 

35 

.44      .21 

.09 

.07 

.04 

1.30 

30LPHUS    1    N 

// 

.05      .47 

.37 

04 

.09 

03 

.01 

.06 

1.12 

RBODRVILLE   WATER   WKS 

.03 

.49      .28 

.19      .01 

1.00 

XTER  HARLAN   WATER   WKS 

.09      .27 

.64      .20      .08 

1.28 

iNTON   1    SW 

.49      .22 

.53      .11 

.20 

.15 

.04      .07 

.02 

.05 

1.88 

iBEA  COLLEGE 

,06 

49 

.22 

.15      .08 

1.01 

JWLING  GREEN  W3  AP 

.15      .40 

39 

.01 

.05 

.15 

1.16 

IRROLLTON  LOCK  1 

// 

.06 

11 

.15 

.07 

.04 

.43 

SHTRAL  CITY 

.33 

.  17 

. 35      . 10 

.12 

04 

.02 

.01 

.01      .02 

1.17 

LINTON 

.24 

.01 

.18 

.  29 

.36      .19 

.22      .07 

. 25      .  24 

.04 

.04 

JNSTANTINE 

.01      .01      .01 

)RBIN  CAA 

6 

»           .98 

JVINGTON  W  B  AIRPORT 

6 

♦ 

*      1     »           .01 

*           .38 

BELLA 

.16 

.32      .28      .07 

.02 

.85 

UNDEE  BARRETTS   FORD  BR 

.13 

.43      .20 

.12 

.09 

.03 

1.28 

DMONTON 

.12 

4f 

.28 

.04 

10 

.09      .03 

1.15 

USHINGSBURG  POST  OFF 

.30 

.16      .13 

.86 

5RDS   FERRYDAM50 

.24 

.33 

.62 

.24      .28      .25      .43 

.02 

.02 

.10      .08 

.02 

.  10 

JANKLIN  WATER  WORKS 

.18      .43 

.37 

.02 

.01 

.01 

1.16 

BST  L0CK3 

01 

.10 

.04 

.03 

.36 

\LEYS  MILL 

.31 

08 

4- 

.19      .09 

.06 

'.0" 

.01 

.01      .01 

1.24 

IZARD 

// 

.21 

.46      .32 

.12      .03 

1.14 

BIDELBERG   L0CK14 

.08 

.86 

.27      .16 

.03 

.02 

.92 
1.19 

ERNBON 

.38 

.07 

4C 

.17 

.15 

DDGENVILLI   NAT  PARK 

.20 

.34 
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.06 

.05 

.01 

.84 

BNKINS 

!oi      .31 

.33      .29      .17 

.02 
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ENTDCKY  DAM 

.04 
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.13      .17 

.19 

01 

.15 
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!69 

BXINGTON  WB  AIRPORT 
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.35 

05 

.  10 
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// 

.03 

.  4 

.22 

.  XJ 

.06 
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// 

32 

OS 
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.  01 

.31 
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45 
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.26      .17 
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HOURLY  PRECIPITATION 


MARCH    1950 


Station 

A.  M.  Houj  ending 

P.  M 
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T 

| 
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5 
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11 

12 

i 

2 

3 

*     1 

5 

6 
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9 
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11 

12 

LOUISA    LOCK    3 

06 

.13      .41 

.09 

.01 

.70 

LOUISVILLE    BOWMAN   FLD 

.04 

.18 

.  21 

.05 

.05 

.77 

LOUISVILLE    STAN   W   B   AP 

.05 

.02 

.17 

.22 

.21 

.06 

.02 

.75 

LOUISVILLE   WB   CITY 

.02 

.30 

.25 

.  16 

.06 

.02 

.81 

LUCAS 

.16 

1.16 

MADISONVILLE    1    SE 

.48      .14 

.26 

.16 

1.24 

MAYSVILLE    DAM    33 

// 

.10 

.23 

15 

.14      .01 

.64 

MC    KINNLTSBURG 

// 

.08 

.12 

04 

15 

.39 

MIDDLESBORO   RR    STA 

.35 

.30 

.20      .05 

.90 

KILLERSBURG 

.62 

.62 

MOREHEAD   STA    TEACH   COL 

37 

.30 

.21 

.96 

MUNFORDVILLE 

.37 

.27 

.07 

.05 

01 

.02 

.04 

.97 

olive:  hill  i  nw 

.02 

.30 

.34 

16 

.07 

.89 

OWENSBORO    DAM    46 

.04 

.01 

.25      .32      .33 

.22 

.33 

.07 

.06 

.03 

1.67 

PADUCAH  caa 

6                  *           .51      * 

«        1.92      * 

* 

.70 

•           .09 

PADUCAH    SCS    NURSERY 

.28      .12      .10|     .52      .22      .14 

.27      .09      .12 

.19 

.03 

.01 

.01 

.03 

.03 

2.30 

PIKEVILLE 

13 

.31      .21 

.10 

.02 

.77 

RUHSEY    LOCK2 

.24      .39      .20 

.22 

.21 

.03 

.07 

.03 

.02 

1.41 

SADIEVILLE    WATERWORKS 

.01 

.19 

.15 

.51 

ST  MARYSCOLLEGE 

.44 

.11 

.13 

.01 

.90 

SALYERSVILLE 

// 

.12 

.28 

.41      .09 

.92 

SMITHTIELD   4    S 

.01 

.17 

.22 

.08 

.05 

.01 

.55 

SOMERSET   HIWAY   DEPT 

.10 

.03 

.65 
.58 

.23 

.15 
.15 

]  09 

.01 

1.15 
1.11 

TATHAM   SPRINGS 

.09 

39 

.11 

10 

.01 

.74 

TOMPKINSVILLE 

.25 

.04 

.01 

.02 

1.00 

UNIONTOWN    DAM    49 

.58      .25      .32 

.34      .30      .19 

.15      .21      .04 

.08 

.06 

.01 

2.73 

WOLF    CREEK    DAM 

.02 

.81 

.21 

.11 

.05 

.06 

1.26 

WOODBURY    LOCK   4 

.09 

30 

.30 

.15 

.01 

.03 

.07 

.01 

.96 

-28th- 

LONDON    3    SW 

.01 

.01 
.04 
.04 

MIDDLESBORO   RR    STA 

.02 

.01      .01 

SOMERSET  HIWAY   DEPT 

.03      .01 

.02 

WOLF   CREEK    DAM 

-29th- 

CORBIN  CAA 

6 

* 

* 

* 

* 

«           .01 

COVINGTON   W  B  AIRPORT 
JENKINS 

6 

.01 

.03 

* 

* 

.0.5 

.01 

.01 

.06 
.08 
.08 

LEXINGTON   WB  AIRPORT 

MILLERSBURG 

* 

.05      .03 

-31st- 

// 

.03 

.01 

.01 

.05 

ADDISON    DAM   45 

.02 

.02 

BAXTER    HARLAN   WATER   WKS 

.05      .02 

.08 

BENTON   1    SW 

.03 

.03 

BOWLING    GREEN  WB    AP 

.03 

.07 

CENTRAL  CITY 

.08 

.06 

.01 

.15 

CLINTON 

.04 

.05 

DUNDEE   BARRETTS    FORD  BR 

.01 

EDMONTON 

.01 

FLEMINGSBURG   POST    OFF 

02        09 

.04 

.15 

FORDS    FERRY    DAM    50 

04 

.02 

.08 

HALEYS    MILL 

.07 

.07 

HERNDON 

.01 

.01 

.01 

.03 

HODGENVILLE    NAT   PARK 

.12 

KENTUCKY    DAM 

.01 

.02 

LOUISVILLE   BOWMAN    FLD 

.01 

.02 

LOUISVILLE    STAN   W    B   AP 

.02 

.01 

!       .03 

LOUISVILLE    WB   CITY 

.02 

01 

.03 

LUCAS 

.10 

.04 

.01 

.15 

MADISONVILLE    1SE 

.01 

.05 

.01 

.07 

MUNFORDVILLE 

.02 

.03 

.05 

OWENSBORO    DAM    46 

»           .03 

PADUCAH  CAA                           6 

.06      .01 

.01 

.06 

PADUCAH    SCS    NURSERY 

.05 

PIKEVILLE 

.02 

.02 

.01 

.06 

RUMSEY    LOCK    2 

.01 

.02 

ST    MARYS   COLLEGE 

.OS 

.02 

SMITHFIELD   4    S 

.03 

.  02 

I       .05 

TATHAM   SPRINGS 

.01 

.01 

1         °2 

TOMPKINSVILLE 

.01      .07 

.05      .03 

.16 

UNIONTOWN   DAM   49 

// 

.02      .02 

.02 

.06 

WOODBURY    LOCK    4 

1 

1 

1— 

DAILY  TEMPERATURES 


3 

4 

B 

1 

7 

B 

in 

■■:■ 

17 

33 

... 
43 

60 
13 

27      37 
12      11 

w 

62 

M 

91     61 

32      30 

43      58 

IB      27 

1. . 

68 
31 

66      61 
48      25 

in 
15 

IS 

16 

55 

23 

82 

27 

u 

39 

6;. 

■ 


I 


II 


ISLAND    DAM    2 
tAVKR   DAM 

■BUM 

■M  COLUGi 

IIL1NG  GREEN    WB   Al< 

impbellsvillk 

IRB1N  CAA 

IVINGTON    W    B    AIRPORT 


IRDS    FERRY    DAM   SO 

AMKTORT   LOCK  4 

EKNSBURG 

EEKVILLE   2   W 

ADQDABTERS 

1DKLBERG    LOCK    14 

HDERSON  4    SW 

KDMAS  SETTLEMENT  SCB 

PIINSVILLE  2  E 

TIHGTON 

ITCBFIELD 

DtlRGTON  TO  AIRPORT 

JOIST ILLE  STAH  W  B  AP 

KHSVILLE  WB  CITY 

JTELACEVILJJi 

kDISOKYILLB  1  SK 

UMOTB  CA7E  PARE 

UKHBSTEK 

ITCIELD  2  S 

MSVILLE  DAM  33 

IDDLESBOBO 

OUST  STERLING 

DRRAY 


MAX   57   40 
MIN   31   14 


M1N   30   16 


MIN   32   14 


49   50   55   48   45   52   3» 

18   37   40   23   20   25   25   25   25 


48   56   56   47 


42   40   20   22   26 


53   38   55   61   64 
20   20   25   43   50 


MAX   42   26   30   55   61   62   67   55   34   53   54   50   57 
MIN   22   18   14   24   34   35   51   23   18   20   45   54   27 


43   32   44   56   63 


50   40   57   55 


57   43   47   57 


MIN   25   17   21   25   27   32   49   28;  22   23 


MAX   52   35   45   56   62 


MIN   24   16 


MAX   35   17 


MAX   53   38 

MIN   30   12 


63   64   68   56 
25   29   47   21 


37  55 

8  14 

42  57 

8   20  30 


MAX 
MIX 

54 

33 

42 

13 

29 
13 

MAX 

MIN 

HA  A 
MIN 

52 
28 

37 

15 

45 
19 

MAX 
MIN 

42 

24 

36 

MAX 

BIN 

58 
33 

36 

16 

39 
11 

MAX 
MIN 

49 

2S 

30      39 

15      20 

MAX 

60 

40 

28 

MIN   32   15 


43   33   44   56 


JIN   31   16 


kAX   45   31 
MIN   30   14 


15   27   36 


16   30   37 


32  18  24 

52  41  30 

MIN   32  16  16 

MAX  401  37  43 

MIN   30j  15  16 


1EETILLE 
RIKCETON 


MAX 
MIN 

31 

MAX 
MIN 

53 
32 

MAX 
MIN 

51 
31 

MX 
MIN 

45 
26 

MAX 
MIN 

55 
29 

MAX 
MIN 

48 

25 

MAX 
HID 

54 

30 

24   27   33 


31   42   58   67 


27   30 
66   69 


34   48   24   18 


34   48   25   18 


59   64   51;  35 


52   57   58   47   55 
41   40   29   21   25 


25   42   34 


S3   62   63   63   62   62   58   60 

38   30   32   33   38   31   35   32   47 


61   75   73   65   45 
20   47   52   41 


«•   57   M2   86 
38   40   43   53 


76   74   65 


M 

30 

50 
30 

47 

2B 

5» 

20 

19 
34 

62 
34 

55 
29 

63 
31 

53 
32 

63 
3  2 

38 
26 

45 

24 

56 

28 

44 

29 

55 

51 

60   65   65   50   73   70 
31   36   32   20 


52   53   54   50   65 
2*  40   32   34   35   37 


56   62   59   56   69 
41   30   35   35   40 


63   54   52   71 
30   34   31   33 


53   46   44   63 
38   35   34   37 


56   48   61   45   53 
30   32   35   35   37 


60   46   67 


4:, 
33 

47 
21 

24 

S3.0 
20.6 

61 

IK 

42 
11 

u 

52.3 
28.7 

51 

47 
24 

61 
2H 

S7.0 
32.0 

67 
38 

4  2 
26 

67 
11 

56.0 
28.0 

42 
3  1 

41 

29 

55 
24 

53.7 
32.1 

41 
30 

46 
24 

60 

26 

55.4 

32.6 

37   48   52   42 

70   74   71   66 
37   55   47   40 


60   76   75   65   58   45   56   57.1 
35   52   51   47   31   23   24   32.2 


70   70   70 


60   42   57   57. 


57   58   44  i  55 

35   29   20   20   30 


55   40   47   47   45   63   60  56  53   60   56   60   67 

37   28   23   30   38   32   31  34  38   36   36   34   45 

58  46  53   52   61   45 

20  20  28 

58  47  61 

31  32  35 

62  58  58 


32  40  48  46  31  25  10 

57  78  73  SO  36  42  54 

35  43  49  36  28  22  26 

68  64  78  78  64  41  45 

35  42  62  49  31  25  25 


81   85   65   65   45   51 
20   32   37   52   52   31   24   17 


55      37 

34      21 

46 
21 

54 
27 

39 

29 

42      45 

50 

50 

62 

46      41 
21      18 

51 
29 

43 
31 

48 
33 

63   59  47   58   56   56   56   55 


17   37   43   32   22 


5  5 
43 

53 

37 

41 
27 

46 
22 

51 

54 

44 

58 
47 

49 
25 

56 

47 

35 

39 

28 

18 
23 

53 

41 

54 
41 

13 
29 

45 
21 

47   44   60   56   53 
20   37   33   31   33 


45   56   38   56   47 
21   27   29   31   30 


53   65   65   53   71 
37   30   42  !  37 I  39 


50   58   55   59   68 
38   36   36   32   46 


56   54   66   49   48 
41   28   33   33   28 


63   671  53|  38 


63  '  51   59   55   64   55   60   70 
35   30   35   37   31   35   34   40 


59  i  57   53   50   59   54   56   67 
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KENTUCKY  -  APRIL  1950 

O.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 

Weather  Summary 

Abnormally  cool  temperatures  prevailing  in  March  persisted  during  the  greater  portion  of  April  with 
this  being  the  coolest  April  in  Kentucky  since  1926.   Rainfall  was  generally  below  normal  in  all  sec- 
tions of  the  state  with  the  greatest  deficiencies  near  the  eastern  boundaries.   Little  progress  in 
farm  work  was  possible  during  the  first  half  of  the  month  due  to  unfavorable  weather  conditions  with 
favorable  progress  during  the  last  half.   However,  all  farm  activities  were  somewhat  delayed  at  the 
close  of  the  month. 

The  progressive  movement  of  a  succession  of  Arctic  air  masses  over  Kentucky  kept  temperatures  gener- 
ally well  below  seasonal  levels  for  the  first  three  weeks  of  the  month.   Heavy  frosts  or  freezing  tem- 
peratures were  observed  generally  over  the  state  on  the  7th,  11th,  13th  and  14th  with  considerable 
damage  to  commercial  fruit  crops  as  a  result.   Temperatures  moderated  somewhat  during  the  last  ten 
days  of  the  month  with  highest  temperature  of  the  month  generally  recorded  on  April  24th  and  25th. 
Temperatures  during  the  balance  of  the  month  were  near  the  seasonal  levels  with  little  day  to  day  var- 
iation.  The  average  temperature  for  the  state  was  52.3°,  which  is  3.9°  below  normal  for  the  month. 
The  monthly  mean  temperatures  ranged  from  56.5°  at  Middlesboro  to  47.5°  at  Maysville.   The  highest 
temperature  recorded  during  the  month  was  91°  at  Pikeville  on  the  30th,  with  the  lowest  reading  17° 
at  Farmers  on  the  7th. 

Precipitation  for  the  state  averaged  2.97  inches,  which  is  1.01  inch  below  the  April  normal,  making 
this  the  driest  April  since  1946.  A  few  stations  in  the  western  section  of  the  state  recorded  plus 
departures  from  normal,  with  the  greatest  negative  departures  being  near  the  eastern  borders  of  the 
State.  The  greatest  monthly  fall  was  5.77  inches  at  Henderson,  with  the  least  amount  being  1.10  inch 
at  Williamsburg.  The  greatest  rainfall  recorded  in  any  one  day  was  3.70  inches  at  Rumsey,  Lock  2,  on 
the  3rd.  Snowfall  was  negligible,  with  many  stations  not  reporting  any.  The  greatest  fall  was  1.5 
inches  at  Maysville  on  the  13th. 

Progress  of  vegetation  in  general  was  very  slow  during  the  cool  weather  during  the  first  half  of  the 
month.   Soil  was  sufficiently  dry  to  permit  plowing  and  preparation  of  ground  for  crops  during  the 
greater  portion  of  the  month.   Tree  fruits  and  strawberries  in  the  western  portion  of  the  state  suf- 
fered considerable  frost  damage  on  the  7th  and  14th,  with  continued  cool  weather  delaying  development 
during  the  greater  portion  of  the  month.   Growth  of  pastures  was  retarded  for  the  first  half  of  the 
month  and  while  pastures  and  fall-sown  grains  developed  rapidly  during  the  last  half  of  the  month, 
stock  feeding  was  general  throughout  the  period.   Tobacco  plant  beds  were  generally  completed  by  the 
end  of  the  first  week  in  April,  with  slow  growth  during  the  greater  portion  of  the  month.   Deficient 
rainfall  made  watering  of  plant  beds  necessary  in  many  sections.   In  general,  vegetative  plant  growth 
was  about  ten  days  behind  normal  seasonal  development  at  the  close  of  the  month.   There  were  no  de- 
structive storms  reported  during  the  month. 

River  levels  were  below  flood  stages  during  the  month  in  all  sections  except  on  the  Green  River  and 
on  the  Ohio  River  below  Owensboro ,  Kentucky.   A  storm  on  April  3-4  brought  average  rainfall  of 
3-1/2  inches  over  the  lower  Ohio  and  Green  Rivers  and  1-1/2  inches  over  the  middle  and  upper  por- 
tions of  the  Green.   Flood  stages  occurred  on  the  lower  Green  and  lower  Ohio  with  above  flood  stages 
on  the  lower  Ohio  from  the  5th  to  the  17th.   These  areas  had  been  flooded  in  the  past  three  months, 
with  no  additional  damage  reported. 

O.K. A. 
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3 

0 

0 

a 

< 

1 

a 

1 

I 

1 
1 

3 

2 

2 

3 

1 

a 

1 
0 

1 

1 

a  "s 

1 

a 

3 

0 

8 

WESTERN    DIVISION 

BEAVER   DAM 
FORDS    FERRY    DAM    5 
GREENVILLE   2   W 
HENDERSON  4    SW 
HOPKINSVILLE    2    E 

53.3 
54.8 
53.2 
53.2 
53,4 

-  3.7 

-  3.8 

-  4.3 

-  3.9 

84 
82 

81 
83 

24 

24 

24 
24 

23 
28 
20 

14 

0 

0 
0 

8 
4 
9 
6 
9 

5.08 
4.01 
4.36 
5.77 
2.51 

.94 

-  .21 

-  .39 

1.71 
-    1.93 

3.15 
2.06 
2.70 
3.02 

.71 

3 
3 

3 

0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 

8 
14 

9 

5 
4 

5 
5 

1 
1 

LOVELACEVILLE 

54.4 

-   4.0 

80 

22+ 

23 

14 

0 

7 

4.88 

.10 

1.17 

3 

0.0 

0.0 

.T 

0.0 

11 

2 
5 
3 

1 

MADI30NVILLE    1    SE 
MAYFIELD    2    S 
MURRAY 
O.'.'ENSBORO 

51. 7M 
53.5 

55.3 

-  4.8 

-  2.9 

82 
82 

25 
23+ 
23+ 

24 

14 

0 
0 
0 

■ 

3!  10 
2.64 

-  1.31 

-  1.77 

l'l7 
1.49 

3 

12 

7 

i 

53.1 

-    2.8 

84 

24 

25 

14 

0 

7 

5.05 

1.07 

3.41 

3 

0.0 

11 

1 

PADUCAH   CAA 
PADUCAH 
PRINCETON 
RUSSELLVILLE 

53.8 
53.4 
53.3 
55.3 

-  5.3 

-  4.5 

-  1.6 

81 
84 

23 
24 
24 
23 

25 

19 
27 

14 

0 

6 
11 

4.32 

3^74 
2.43 

-  !49 

-  1.93 

1.29 
1.22 
1.65 

3 
3 

.T 
0.0 

.T 
0.0 

13 

10 
5 
5 

6 

1 

DIVISION 

53.7 

3.94 

T 

CENTRAL   DIVISION 

ANCHORAGE 

BO'.VLING    GREEN    WB  AP 

BURGIN    DIX    DAM 

CAMPBELLSVILLE 

COVINGTON    W   B  AIRPORT 

50.6 
52.2 
53.1 
52.4 
48.0 

-  3.5 

-  3!7 

81 
85 
82 
78 

24 
23 

23 

22 

21 
24 

7+ 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
10 

10 
10 

3.45 
1.77 
2.69 

3^2 

-  .42 

-  2.72 

-  .89 

2.00 

]92 
1.45 
2.09 

3 
25 
3 
3 
3 

.T 
.T 

'.T 

.T 

T 

5+ 

11 

9 
6 
12 

3 
4 

4 

1 

0 
2 

DANVILLE 
FRANKFORT    LOCK   4 
GREENSBURG 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 

51.0 
49.3 
51.4 

53^2 

-  3.9 

-  6.3 

-  4.0 

-  3.9 

-  2.7 

82 

83 
81 
82 

25 
25 

24+ 
24 
24 

23 
23 

7 

14 
14 

0 
0 

8 
13 
12 

7 

2.94 
3.  17 
3.25 
4.40 
4.58 

-  1.10 

-  .76 

-  .63 
.38 
.21 

.92 

l!l5 
1.65 
2.37 

3 
3 
3 
3 

.T 
.T 

0.0 
.T 

0.0 

12 
9 
12 

10 

5 
5 

5 

5 

1 

LEXINGTON    WB   AIRPORT 

50.4 

-   3.9 

81 

24 

24 

7+ 

0 

10 

3.34 

-  .16 

-  .71 

-  .47 

-  1.70 
1.11 

l!67 
2.03 
1.29 
2.58 

3 
3 
3 
25 
3 

0.3 
.T 
.T 
.T 

0.0 

T 

14 

12 
13 
12 

5 
2 
2 

6 

? 

LOUISVILLE    STAN    W    B   AP 
LOUISVILLE    WB  CITY 
MAMMOTH  CAVE    PARK 
ST    JOHN    BETHLEHEM   ACAD 

52.3 
52.1 
53.3 
49.8 

-  2.5 

-  4.3 

-  2.3 

-  5.1 

83 
80 

23+ 
25 

27 
18 

13 
13 
14 

0 

10 
14 

3*41 

3.07 
5.33 

T 

5+ 

1 
1 

SCIENCE    HILL 
SCOTTSVILLE 
SHELBYVILLE    2   W 
KILLIAMSTOWN 
WOLF    CREEK   DAM 

52.8 
55.  OM 
51.2 
50.1 
53.8 

-  2.2 

-  3.2 

-  3.9 

83 
84 
82 
80 
86 

24+ 
23 
24 
24 
24 

22 
23 
23 

7 
7 
7+ 
13 

0 

0 
0 

0 

10 
8 
8 

2.49 
2.95 
3.99 
3.92 

2.10 

-    1.37 
.03 

1.01 
1.29 

2.07 
1.48 
.58 

3 
25 
3 
3 
3 

.T 
.T 

'.T 
0.0 

6 
8 

12 

4 
4 
5 

1 
0 

DIVISION 

51.7 

3.35 

T 

EASTERN    DIVISION 

ASHLAND    DAM    29 
BEREA    COLLEGE 
CORBIN    CAA 
FARMERS 

HEADQUARTERS 

54.1 
52. 1M 
52.1 
51.0 
49.1 

-  1.3 

-  3.4 

89 
84 
85 
84 
79 

25 

29 

29 

21 

17 
23 

7 

7 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

12 
14 
12 

1.13 
2.34 
1.64 
2.08 
2.25 

-  2.46 

-  1.45 

-  1.84 

.34 
1.22 
.62 

K26 

3 

25 

2 

0.5 

.T 
.T 
.T 
.T 

T 
T 

5+ 

12 
9 
11 
12 
5 

1 

3 

5 
2 

1 

HEIDELBERG    LOCK    14 

53.3 

-   2.0 

86 

24 

20 

7 

0 

11 

1.55 
1.72 
2.05 
2.60 
2.04 

-    2.26 

.66 

30 
26 
3 

10 

0.0 

1.5 

0.0 

8 

3 

0 

HINDMAN    SETTLEMENT    SCH 
MANCHESTER 
MAYSVILLE    DAM    33 
MIDDLESBORO 

51.3 

47.5 
56. 5M 

-   6.6 

88 
88 
82 
87 

24 
29 

20 

21 
21 

7 

0 
0 
0 

l 

-  1.07 

-  2.34 

]99 
.72 
.83 

2 

13 

15 
5 

3 
3 

3 

c 

MOUNT    STERLING 

PIKF.VILLE 

RICHMOND   TEACHERS    COL 

53.1 
53.7 
50.9 

-  1.2 

-  3.0 

-  5.2 

85 
91 
82 

29 
30 
25 

23 
25 
20 

\  + 

0 

10 

l]73 
3.21 
1.28 

1.10 

-  l!87 

-  .42 

.62 
.72 
.75 
.39 
.71 

3 

6 
3 

5 
5 

0.0 

.T 
.T 
.T 

11 
9 
13 

4 

5 
3 

0 

0 

0 

WEST    LIBERTY    WATER    WKS 
WILLIAMSBURG 

50.6 
54.9 

-    1.8 

85 
86 

25 

24 

21 

7 

° 

-   3.00 

6 

2 

0 

DIVISION 

52.2 

1.93 

0.2 

STATE 

52.3 

-   3.9 

2.98 

-    1.00 

T 

See  reference  notes  following  I 
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Station 

1 

2 

I 

s 

8 

II 

II 

18 

[g 

BEAM? 

' 

1 
1 

II 

• 
1 

■< 

.09 

D| 

" 

' 

■> 

I 

0 

01 

41 

1     114 

inn  i>au 

■ 
H 

1 

i 
II 

I     1 

i  1 
1 
IS 

.0! 

0 

09 

1 
44 

" 

o 

01 

.1.1 

19 

iston  a  s« 

1 

0 

1    ■ 

14 

01 

1 

T 

0 

09 

0 
11 
LI 

I 

I 

,01 

0 

,01 

T 

U7 

n 

ii ; 

18 

.46 
0 

14 

2,  18 

OCK    6 

Z 

01 

a 

l:S 

II 

1 

01 

1 

i 
09 

T 
,09 

T 

r 

T 

1 

,01 

0 

.  78 

01 
.81 

91 

r 
i 

'■I 

11 
4'- 

1     77 
4    27 

2.89 

LOCK    1 
IXTKA1.    CITY 

■ 

K 

1 

.04 

S! 

i    II 
i   )l 

i   SI 
99 

.38 
91 

.04 

1' 

.18 

i 
.3. 

» 

.03 

T 

T 

.18 

T 

OS 

.02 

.,( 

01 
08 

T 

.01 

09 

01 

.01 

18 

01 

,se 

21 
.13 

1  .08 

3.24 
4.  14 

LINTON 

i     LOCK    11 

virion  i    i  I    COU  :  09 

1RIU!,    ll.l 

R 

.07 
0! 

1 

■1 
58 

B 

OS 

.31 

■>: 
01 
LI 
.46 

.32 
.43 

.02 

T 

.27 
01 

I 
1 

.08 
.05 

in 

.13 
.01 

T 

.04 

1 

.Si 

02 

58 
Si 

.51 

21 

v. 

J'' 

2.19 

2.75 
4.77 
1.64 

DVINGTON    w    H   AIRPORT 

■rniuu 

CLPHIA    1    E 

R 

.01 

T 

2    01 

n 

T 
'■• 
31 

M 

T 
T 

T 

.01 

11 
11 
0 

r 
.21 

.09 

T 

T 
T 
.12 

T 

T 

.03 

1 

0 

22 
.17 

.07 
T 
T 
01 

". 

ill 

i 

T 

.  17 

T 
'■ 
61 

.37 

.  is 

78 
.01 

03 

II 

us 

04 
20 

35 
02 
17 

3.82 
2.  17 
2.94 
1.91 
1.91 

MA 

.i   |  ra    FRD    B 
IIHMOR 

« 

0 

.15 

•  ■- 

.68 
1  .  Of 
1    55 

.78 

.91 
.61 

1     75 
11 

.40 

21 

.02 

2  2 

T 

.05 

r 

.04 

IJ 

.08 

,o: 

.10 

11 

129 

.15 

!2I 

01 

0! 

:s7 

2.52 
4.71 
2.58 
2.80 

,IZA  BETH  TOWN 
iRHERS 

.01 

.93 
2     11 

.27 

S3 

^78 
.42 
.22 

II 
.35 

.41 
.30 
.15 

.06 
.02 

1'2 

.13 
15 
.12 

.14 
.04 

1 
T 

;« 

?oa 

T 

.02 
.01 

.18 

.07 

.04 

.02 

.04 

.11' 

.52 
.37 

.04 

.70 
27 

.37 
31 

.53 

vi 

2. 

3.07 
4.13 
3.84 
2.08 
1.73 

LEHINGS8URG    POST  OFF 
MU>   LOCK    1 
ORDS   FERRY    DAM    5 
RANKFORT  LOCK    1 
RANKLIN    >VATER    WORKS 

z 
z 

!o: 

.20 

o. 

.10       .75 

!ol   2^06 
T             .98 

1     15 

.31 
25 
31 

T 

3: 

.39 

47 

r 

.05 

.0! 

.05 
.12 
12 

.04 

T 

T 

.01 

T 

t" 

.12 

"'; 

7 

!0! 
.06 

.02 

.03 
.02 

.26 

17 
.04 
.52 

.02 
64 

.05 

.22 
14 
.23 

.20 
.07 

39 

2.20 
2.40 
4.01 
3.17 
2.76 

RENCHBURG 

I'^.f.O"'.    .on:n   .von;; 
EST  LOCK   3 
USGOW 
RAKT  DAB   38 

z 

T 
.07 

.06 

T 

.90 

1.31 

B5 

1     42 

.50 
3  2 
si 

.02 
1.07 

.30 

2  6 
.47 

2  5 

.22 

.06 

.21 
.08 

.18 
.05 
.04 

T 

.02 

•: 

!65 

.04 

.01 

.42 

.02 
.48 
.04 

.15 
.51 
.15 

.16 

.14 
1.20 
.31 
.16 
.10 

2.30 
3.16 
3.20 
2   48 

RAY  SON 
REENSBURG 

H1WAY   61    B 

.10 

.05 

.03 

.03 

T 

.27 
1.15 

.16 

2.70 

.31 

^47 

.27 
.3< 

T 

T 

.06 

.05 

.03 
.24 

.02 

.02 

T 

T 

.10 
.05 
.03 

T 

.05 

T 

T 

T 

!os 

T 

T 

T 
.08 

^55 
.50 

.20 

:.! 

35 
38 
03 

5  5 

3.25 

1.61 
1.59 
4.36 

ILEYS   HILL 

4RTF0RD   6   N 

IZARD 

IZARD   WATER   WORKS 

8ADQUARTERS 

z 

.09 
.09 

.67 
.40 

1    2B 

3    2i. 

.42 

.32 

27 

T 

.96 

.11 

.03 

.33 

.26 
.05 

.05 

T 

112 

.1)3 

.19 

.04 

.09 

.01 

.16 

Jl 

.24 

.60 

.76 

T 

.22 

.05 

1  .02 

24 

19 

3.60 
5.61 
1.82 
2.32 
2.25 

EIDELBERG    LOCK    14 
GH    BRIDGE    LOCK   7 

z 

R 

.16 
.04 

.51 

.02 

.39 

2.  02 

!S2 

.06 

.74 

'36 

.32 

3  5 

.02 

.05 

T 

T 
.02 

.05 

.04 
.30 

!27 

.10 

T 

T 

.21 
.05 

T 

04 

.18 

'" 

.06 

.09 

T 

!02 

.08 
.26 
.23 

.66 

.51 
.62 

.02 
.12 
.03 
1.18 

1.55 

2^41 
4.27 

ndhan  settlement  sc 
3dgenville  nat  park 

den' 

R 

.03 
.12 

.45 

1.46 
.55 

4  8 
.29 
.94 
.33 

.30 

.25 

T 

.03 

.06 

T 

.33 

.31 

.19 

T 

T 

.04 

T 

.08 

.16 

.05 

.09 
.02 

.20 

.12 

!  15 
.27 
.13 

::: 

.32 

47 

65 
15 
.71 
1.10 
.25 

1.72 
4.30 
2.51 
2.34 

B8    WORKS 
5REHIAH 
BENE   2    N 
5NTUCKY   DAM 

Z 

.14 
02 
.17 

.60 

1    07 

.65 
.56 

44 
.31 

!30 

T 
T 

T 

.10 
.31 

T 

.26 

T 

.17 

T 

T 

.05 

.04 

.19 
.06 
.11 

.75 
.15 

.46 

.12 

.12 

.36 

!55 
.38 

1.52 

l!58 
2.39 
3.28 

LNCASTER    ICE   PLANT 

I 

.12 
.08 

.30 

1    20 
.02 

2.37 
.88 

1.30 

,52 

.56 
44 
.10 

.32 

T 

.37 

:£ 

.01 

.15 

.02 
T 

.22 
.08 
.05 

T 

T 

.05 

T 

T 

.10 

.20 
.05 

T 
.01 

.07 

.06 

.02 

.02 

.02 

.62 

.43 
.42 

.58 

.60 

.36 
.12 
.17 
.22 

2.89 
2.06 
4.58 
3.34 
3.  19 

TTLE    HICKMAN   LOCK   8 
KKPORT  LOCK   2 
JGLICK    1    S                         / 
JNDON    3    SW 
JUISA  LOCK   3 

» 

.06 

.85 

.18 
82 
.28 

.39 
.45 

.51 

.03 

.13 

.21 
06 

.12 

.05 

T 

T 
T 

!o8 

:l 

.05 

.05 

.03 

.27 
.05 
45 
.36 

2( 

:S 

.26 

!l6 

.30 

3.30 
4.00 
2.06 

>UISVILLE    BOWMAN   FLD 
3UISVILLE    STAN    W    B   A 
1U1SVILLE    UPPER   GAGE 
»B  CITY 

« 

|05 
'23 

.50 
.50 

.67 

1    83 
1.67 

i  an 

.14 
.17 

.84 

20 

T 

.18 

T 

.02 

.12 
.15 

.02 

06 

^90 

.06 
.06 

T 
T 

T 
T 
T 

.11 
.14 

.06 

.04 

.06 

.05 
.07 

.10 

.05 
.03 
,09 

!20 

!l8 
.43 

.30 

.30 

.05 
.12 
T 

05 

.03 
.01 

.24 

3.14 
3.17 
3.94 
3.41 
4.88 

HMOTH  CAVE  PARK 
1NCHESTER 
LYFIELD    SUBSTA 

.15 
.08 

.57 

1    35 

.73 

29 

1.05 

!45 

.54 
.85 

T 

.13 

.17 
.18 

.17 

T 

T 

* 

.12 
.09 

T 

23 
.05 

T  ' 

.05 

1.24 
.03 

I  .29 

.12 
.99 

.04 
T 

T 

.22 

26 
.27 

.46 

2.56 
3.13 

2.  05 
3.06 

1YTIELD   2    S 

IYSVILLE    DAB    33 

•   KINNEYSBURG                  / 

DDLESBORO 

DDLESBORO    RR  STA 

Z 

R 

.08 
.02 

03 

1.17 

1^73 

.40 

!36 

.52 
.52 

.36 

.02 
.08 

.15 

.13 

83 

.28 
.28 

.03 

.04 

T 

.09 
.01 

.12 

05 

.09 

T 
.05 

.05 
.02 

.03 

.30 

.13 
53 
.35 

.15 

.03 

.23 

.27 
.17 

.31 

3.10 
2.60 
3.07 
2.04 
1.58 

LLERSBURG                         / 
LLERSTOWN 

3REKEAB    STA    TEACH  CO 

R 

.24 
.04 
.02 

I    25 
.14 
.02 

.54 
.83 

1.76 
.29 

.35 
.33 

.51 
.31 

.05 
.50 

.02 

.03 

.05 

.25 

.10 

.21 
.18 

.03 

.06 

.08 

05 

.04 

.30 

.06 

.02 

.60 
.20 
.58 

!si 

22 

38 
.19 

.21 

2  5 

!26 
.15 
.20 

2^13 
4.02 
1.96 
2.34 

JNFORDVILLE 

JRRAY 

LIVE   HILL    1    NW 

Z 

.03 
.04 

1    95 

l!34 

1    49 

.30 

.25 
.19 

.05 

38 

.01 

.06 

.08 

.13 

.03 

T 

.10 

.02 
.13 

T 

T 

T 

T 

lie 

.54 

.51 
.08 
.30 

.67 

.29 

07 
.20 
1.05 

.05 
.15 

.53 

3.05 
2.64 

4.03 

DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


Day  of  month 

30      31 

3 

Station 

1       2    |   3    |   4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18  j   19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27     28 

29 



52 

ONEONTA    DAB   35 
OWENSBORO 
OWENSBORO  DAM   46 
PADUCAH   CAA 
PADUCAU 

* 

T 

.06 
.06 

!46 

.01    1.54 
3.41 
3.35 

!70    1^22 

1.80 

.58 
.63 
.46 
.43 

.43 

.36 
.34 
T 
T 

.02 

T 

.12 

.05 
.03 
.41 

.22 
.38 

T 

T 

T 

06 

19 

IK 

!06 

.04 

T 

.01 

.04 

.05 

.02 

.08 

.09 
.46 

.58 

.47 

.14 

.09 
^20 
■12 

1 

PADUCAH   SCS   NURSERY 
PAINTSVILLE 

" 

.04 

T85      I" 
.06 

.35 

.46 

:S 

.02 
.07 

.03 

T37 

T 

T 

.02 

T 

T03 

.01 

T 

.17 

.02 

T 

.13 

09 

.28 

.02 

1.05 

.38 

.25 

.45 

5:S 

1.73 

PLEASL'REVILLE    2   S 

*             * 

3.20 

.52 

.08      T 

.17 

.05 

T 

'.It 

'01 

.16 

.01 

.01 

.46 

i20 

3^50 

PRINCETON 

OCI    12 

RICHMOND   TEACHERS   COL 
RUMSEY    LOCK    2 

.04 

.94    1.M 

.06      '.11 

3.70 

.28 
.15 
.19 
.45 

.03 
.39 

.27 

i" 

.06 

^26 

T 
T 

T 
T 

1     T 
.03 

T 

T07 

04 

h 

T 

.28 
.08 
.31 

36 

.49 

.18 

,69: 

.43 
.16 
.31 

3.74 
1.13 
3.21 

RL'SSELLVILLE 

.11 

T 

.60 

HUSSELLVILLE   SUBSTA 

ST    JOHN    BF.T111.EHEV    A.  A 
ST    MARY 

» 

.01 

2^8 

'.IV'.ll 

.72 
.39 

.59 

.36 

.04 

.04 

.05 

.10 

.05 

T 

.27 

1.32 

!22 
1.20 

.30 

.57 
.23 

.33 
!42 

3.19 

SALVISA   LOCK   6 

.06 

.36 

.52 

T 

.09 

.12 

.01 

.07 

.02 

•  13 

.40 

SALVERSVILLE 

/R 

21 

.40 

.05 

.03 

.07 

.05 
.07 

.64 

T 

!30J 

1.62 

SCIENCE    HILL 

i!oi 

.40 

T 

.03 

1^29 
.09 

SCOTTSVILLE 
SEBREE   WATER   WORKS 

!li 

.88 
.571  3.12 

.27 
.55 

.01 

T 

T 

.40 

.16 

.40 

|08 

5^7 

SHFLB',  VII  l.E    2    W 

.07    2.07 

.42 

.01 

.26 

.06 

T 

.10 

.04 

.04 

" 

SHEPHERDSVILLE 

1.41 

.56 

.35 

.14 

!53 

.05! 

12 

.46 

181 

SOMERSET    HIWAY    BF.PT 

.02 

.54 

.38 

.75 

SPRINGFIELD 

.09 

1.15 

T 

.52 

STEARNS 

" 

.05 

.88 

'.ol 

.11 

T 

' 

!46 

.43 

'.3S\ 

2:e3 

TATHAH    SPRINGS 

TAVLORSVILLE 

TOMPKINSVILLE 

" 

:S 

.46 
.39 

1.  19 
1.42 
.16 

.35 

.11 

.03 

!o2 

.10 
.09 
.04 

T 

:8 

.07 

.02 

.10 

.06 

il 

5 

.33 

.13 
.33 

.03 

3^7 
2.65 

•  li..rn 

.03 

:S  *:3 

.25 

.10 

!oi 

T 

.04 

T 

.30 

!33 

2.79 

UNIONTOWN   DAM   49 

z 

.15 

2.85       .85 
.62      .31 

.36 

T 

T 

.28 

.12 

.02 

.09 

.02 

.14 

.70 
.25 
1.06 

.41 

.09| 

5.38 

VALLEY    VIEW    LOCK    9 

• 

.02 

.06 

AV     i'i 

.02 

.36 

.12 

.03 

T 

KAVNESBURG    6    E 

.20 

.33 

T 

.05 

K28 

.27 

.39 

.04 

.02 

.32: 

WILLIAMSBURG 

.02 

1   48 

.98 

T 

.14 

!05 

.03 

.03 

T 

.02 

.06 

.03 

i     .02 

.25 

.37 

.12 

3^92 

WOODBURY   LOCK   4 

I 

.05 

.:S 

.0: 

!3: 

.53 

.33 

T 

.11 

.26 

1     •" 

.32 

.30 

^70 

3:31 

ibl.  4 

HOURLY  PRECIPITATION 

SUUon 

A  M  Houi 

P  M  Hoi 

I 

2 

3 

4 

B 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

' 

2 

3 

4 

8 

<i 

-1st- 

:s  iatbi  res 

CM 

01 

BIO    1    Bl 

tic 

07 

>.  .in  \r 

01 

.01 

01 

.03 

ENTRAL  CITY 

01 

01 

.04 

LINTON 

0 

.04 

07 

ORB  IN   CAA 

6 

OVINGTON   W   11   AIRPORT 

6 

09 

tnWKtt    BARRKTTS    FORD    BR 

01 

.03 

DMONTON 

.01 

01               01 

.03 

LEMINGSBURl, 

01 

.01 

01 

.03 

okds   FIRST   DAM  50 

.07 

EST   LOCK   3 

.01 

.01 

.01 

.04 

IAZARO 

.01 

.08 

.09 

ODGENVILLK    NAT    PARK 

.01 

.03 

ENTUl'KY    HAM 

115 

.01 

.06 

■EXINGTON   WB   AIRPORT 

.03 

.02      .01 

.08 

■ogluk  i  s 

.02 

.01 

.03 

ONION    3    SW 

1  \N    W    B    AP 

.01 

.01 

■OUISVILLE   WB  CITY 

.02 

IADISONVILLE   1    SE 

02 

.02 

IAYSV1LLE    DAM    33 

.01 

02 

.01     .01     .01 

.06 

OREHEAD  STA   TEACH  COL 

.01 

.02 

LIVE    HU.L    1    NW 

.05 

.05 

6 

.09 

•           .03 

ADUCAH   SCS   NURSERY 

.02 

.02 

.04 

IKEVILLE 

06 

.01 

01 

T   MARYS    COLLEGE 

.01 

MITHFIELD   4    S 

.01 

.  01 

.01 

.01      .01 

.05 

OMERSET    HIWAY    DEPT 

.02 

.03 

.05 

ATHAM    SPRINGS 

.01 

.01 

.03 

OMPKINSVILLE 

.03 

OLE   CREEK   DAM 

02 

.03 

.02 

.07 

OODBURY    LOCK   4 

.01 

-2 

d" 

.01 

DDISON    DAM    45 

// 

.10 

.  19 

16 

19 

.15 

.10 

.07 

14 

1.20 

DOLPHUS    1    N 

// 

.02 

.05 

.45 

21 

.21 

94 

IENTON   1    SW 

.01 

.06 

.17 

.  18 

.02 

.06 

0  5 

78 

IEREA    COLLEGE 

02 

05 

.07 

10WLING    GREEN  WB   AP 

.12 

.22 

oe 

05 

.45 

ARKOLLTON   LOCK  1 

// 

.03 

.02 

.04 

.03 

.04 

.12 

17 

53 

1.00 

ENTRAL   CITY 

.01 
.02 

ioi 

.03 

.10 

]03 

24 

.32 

.39 

0  6 

.03 

09 
09 

.07 

'42 

ONSTANTINE 

.02 

.01 

.01 

.01 

20 

!47 

29 

.05 

.02 

1.09 

OVINGTON    W    B  AIRPORT 

6 

5UNDEE   BARRETTS    FORD  BR 

.02 

.02 

.03 

.05 

13 

.20 

.32 

'l3 

02 

.01 

.93 

EDMONTON 

.01 

.14 

29 

01 

.45 

LEMINGSBURG    POST    OFF 

.01 

06 

03 

.10 

ORDS    FERRY    DAM    50 

.04      .16 

.07 

.01 

2  b 

1.02 

'RANKLIN  WATER    WORKS 

.21 

.36 

18 

.16 

.91 

,EST    LOCK    3 

02 

05 

.11 

03 

0  5 

.28 

ALEYS  MILL 

.32 

.  15 

.01 

.54 

!l6 

]02 

08 
04 

.03 

.67 

.77 

ioDGENVILLE    NAT    PARK 

.05 

.27 

.13 

.45 

IENKINS 

01 

.05 

.06 

[ENTUCKY    DAM 

.06 

.04 

.12 

.30 

.10 

.12 

.04 

06 

.84 

.EXINGTON   WB   AIRPORT 

.11 

.13 

0  6 

.30 

..IBERTY 

// 

.01      .02 

09 

.14 

.26 

.ITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

// 

.03 

01 

.04 

XHJISVILLE    BOWMAN    FLD 

.01 

.01 

.04 

.08 

.08 

.15 

.02 

05 

.03 

.  50 

uOUISVILLE    STAN  W    B   AP 

.02 

05 

.07 

.09 

.02 

06 

01 

.  50 

uOUISVILLE    WB  CITY 

.03 

.07 

.08 

06 

09 

'ol 

.05 

0  4 

05 

.49 

JDCAS 

05 

.29 

21 

.02 

.  57 

IADISONVILLE    1    SE 

.02 

.03 

.04 

.07 

.14 

.20 

39 

32 

.02 

02 

1.25 

1AYSVILLE   DAM   33 

// 

02 

03 

.06 

HLLERSBURG 

.06 

06 

.01 

14 

IOREHEAD  STA  TEACH  COL 

.01 

.01 

1UNF0RDVILLE 

.12 

06 

3LIVE    HILL   1    NW 

JWENSBORO   DAM   46 

.08 

.19 

19 

.15 

0  8 

52 

1.  57 

'ADUCAH  CAA 

.17 

.41 

'ADUCAH    SCS    NURSERY 

.04 

01 

0  6 

.06 

14 

.22 

.01 

.01 

.08 

.09 

09 

.85 

IUMSEY   LOCK   2 

.08 

.08 

.12 

.17 

07 

58 

44 

.01 

05 

40 

2.00 

iADIEVILLE    WATER   WORKS 

.01  . 

09 

.03 

03 

.02 

.  18 

3T  MARYS   COLLEGE 

17 

.29 

5MITHFIELD  4    S 

.01 

.01 

.05 

06 

.08 

01 

08 

02 

05 

.49 

SOMERSET    HIWAY    DEPT 

02 

.02 

rATHAM    SPRINGS 

.27 

.  17 

01 

.01 

.46 

[■OMPKINSVILLE 

.05 

.15 

.39 

INIONTOWN    DAM    49 

// 

.10 

.02 

27 

1.19 

IOLF    CREEK    DAM 

03 

.17 

.20 

(OODBURY   LOCK  4 

-3 

d" 

.06 

.30 

01 

04 

.  55 

IDDISON    DAM   45 

// 

.20 

.30 

.32 

.38      .02 

.01      .17      .02 

.22 

2.15 

IDOLPHUS    1    N 

// 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.09 

BENTON   1    SW 

.01 

.01 

.09      .21 

.03      .03      .02 

.07      .08 

.38 

.45 

1.52 

BEREA  COLLEGE 

.03 

'15 

23 

.09      .18 

.07      .05 

.01 

.04 

.23 

1.08 

BOWLING   GREEN   WB   AP 

.10 

.02 

01 

.17 

carrollton  lock  i 

.40 

25 

01 

.08      '05                              .04 

.08       .01 

06 

!25 

.92 

.  11 

2.26 

CENTRAL  CITY 

26 

37 

.10 

.27      .15!      05      .20      .01 

.01       .17         08 

.06 

.02 

1.75 

CLINTON 

01 

.04 

.02 

.01       . 04                    .02 

.04      .11 

.29 

CONSTANTINE 

.12 

29 

.25 

.18      .171     .06      .14      .02 

.01      .07        15 

:07 

.02 

1.92 

C0RBIN  CAA 

6 

*            *            *              05 

COVINGTON   W    B  AIRPORT 

6 

«           *          *           . 44      « 

.15 

.14 

DUNDEE    BARRETTS    FORD  BR 

"49 

.18 

.  52 

07      .09j    .06      .22      .02 

11        07 

01 

2.36 

EDMONTON 

.15 

01 

.03      . 01 '    . 01      .03 

.02 

.47 

FLEMINGSBURG    POST    OFF 

01 

.01 

21 

.12       .07 

.03      .20        09 

01 

.75 

FORDS    FERRY    DAM    50 

.18 

.07 

.04      .11 

.03      .07 

.04 

.01 

1.20 

FRANKLIN  WATER   WORKS 

07 

01 

.02      .02 

.  13 

BEST   LOCK   3 

.11 

41 

.10 

.06 

.12         09 

.03      .03      .06 

.14      .01 

.01 

.20 

.20 

17 

.01 

.02 

1.80 

BALEYS   MILL 

.  15 

23       .10 

.09                  .04 

33       .24         06 

.01 

1.28 

HEIDELBERG    LOCK    14 

.06 

.02 

.03 

.02 

.12       .11 

09        01 

.46 

SERNDON 

.01 

.01 

.01 

.03         01 

.12 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

.33 

.16 

.17 

'38      .23 

.06      .01      .10 

.01 

1.46 

JENKINS 

.01 

.02 

KENTUCKY   DAM 

.02 

.19 

.02 

09 

.  10 

.72 

LEXINGTON    WB  AIRPORT 

.03 

.01 

.10 

.10      .06 

.20      .24      .06 

!oi 

.01 

.88 

LIBERTY 

.17 

.05 

43 

.21      .20      .03 

.06 

.05 

.01 

1.21 

LITTLE    HICKMAN   LOCK   8 

.01 

.13 

16 

.07       .14,     .20       .07       .01 

.79 

LOGLICK   1    S 

.07 

17 

.02      .09 [    .06      .18      .04 

.01 

.01 

.09 

.74 

LOUISVILLE    BOWMAN    FLD 

.37 

.21 

.10 

.17 

.12      .12                  .02      .21      .03 

.22 

.26 

1.83 

S..   re.ereace   .ot.s  follo.lng  St.tlo.   I»l.>. 
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Table  4-Conunued 


HOURLY  PRECIPITATION 


P.  M.  Houi  ending 


10   11   12 


MADISONVILLE  1  SE 
BAYSVILLE  DAM  33 
MC  KINNEYSBURG 


MOREHEAD  STA  TEACH  COL 
MUNFORDVILLE 
OWENSBORO  DAM  46 
PADUCAH  CAA 
PADUCAH  SCS  NURSERY 
RUMSEY  LOCK  2 
SADIEVILLE  WATER  WORKS 
ST  MARYS  COLLEGE 
SALYERSVILLE 
SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET  HIWAY  DEPT 
TATHAM  SPRINGS 
TOMPKiNSVILLE 
UNIONTOWN  DAM  49 
WOLE  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


ADDISON  DAM  45 

ADOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

BAXTER   HARLAN   WATER    WKS 

BENTON    1    SW 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING    GREEN   WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANT INE 

CORBIN  CAA 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 


DUNDEE    BARRETTS    FORD  BR 
EDMONTON 

FLEMINGSBURG    POST    OFF 
FORDS    FERRY    DAM    50 
FRANKLIN   WATER   WORKS 
GEST    LOCK    3 
HALEYS    MILL 


HEIDELBERG    LOCK    14 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

KENTUCKY    DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LOUISA  LOCK  3 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  I  B  Jl 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  CO: 

MUNFORDVILLE 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA 

SCS  NURSERY 


PIKEVILLE 
RUMSEY  LOCK  2 
ST  MARYS  COLLEGE 
SALYERSVILLE 
SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET  HIWAY  DE 
STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 
TOMPKINSVILLE 
UNIONTOWN  DAM  49 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


BARBOURVILLE  WATER  WKS 

BAXTER   HARLAN    WATER   WKS 

CORBIN   CAA 

DAVELLA 

JENKINS 

MILLERSBURG 

MOREHEAD   STA   TEACH  COL 

PIKEVILLE 

SMITHFIELD  4  S 


BARBOURVILLE  WATER  WKS 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

DAVELLA 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

JENKINS 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

PIKEVILLE 


MUNFORDVILLE 


ADDISON  DAM  45 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  W  B  AIRPORT 
FLEMINGSBURG  POST  OFF 


-4th- 


.01   .03   .12 


.02   .13   10 


.01   .03    13 


.05   .07   .15 


.11   .10   .02 


-5th- 


-6th- 

.03   01   .0 


-8th- 
-9th- 


.01   .03   .01 


HOURLY  PRECIPITATION 


mi  u>ci  .1 

LEXINGTON    Wl\    AIRPORT 

uiiiisvii.it   bowman  n.n 
l.oi'isvn  1 1    sr\N  »   ii  AP 
IB  CITY 

LUCAS 

DAN   33 

OLIVE    Hll.L    1     NW 
irtVNSIlOKO   11AM   46 

■kunsviu  t 


BENTON    1    SW 
CARROLLTON    LO 
CENTRAL  CITY 
CLINTON 


COVINGTON 

DAVELLA 

DUNDEE   BARRETTS    FORD  BH 

FLEMINGSBURC    POST   OFF 

FORDS   FERRV   DAM    50 

BEST   LOCK   3 

BALEYS    MILL 

BERNDON 

BODGENVILLE   NAT   PARK 

KENTUCKY   DAM 

LOUISA    LOCK    3 

LOUISVILLE  BOWMAN  ELD 

LOUISVILLE  STAN  I  B  IP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MADISONVILLE  1  SE 

BAYSVILLE  DAM  33 

BC  KINNEYSBURG 

MILLERSBURG 

MOREBEAD  STA  TEACB  COL 

OLIVE  HILL  X  NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA 

PADUCAH   SCS   NURSERY 

RUMSEY   LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

STEARNS 

TOHPKINSVILLE 

UNIONTOWN   DAM   49 

WOODBURY    LOCK    4 


ADDISON    DAM    45 

BARBOURVILLE    WATER   WKS 

BAXTER   HARLAN   WATER   WKS 

BEREA   COLLEGE 

BOWLING    GREEN   WB   AP 

CENTRAL  CITY 

CONSTANT  I NE 

CORBIN   CAA 

DUNDEE    BARRETTS    FORD   BR 

FLEMINGSBURC   POST   OFF 

BEIDELBERG    LOCK    14 

BERNDON 

JENKINS 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOG 

SVILLE  BOWMAN  FLD 
SVILLE  STAN  W  B  AP 
SVILLE  WB  CITY 
SONVILLE  1  SE 

BAYSVILLE  DAM  33 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

PADUCAH  CAA 

RUMSEY  LOCK  2 

ST  MARYS  COLLEGE 

SMITHFIELD  4  S 

TATHAM  SPRINGS 


A.  M    Houi  tiinitng 


3        4         887891011121133 


.02   .02 
.02   .04 


LOCK 


ADDISON  DAM  45 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

JENKINS 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 


ADOLPHUS  1  N 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CORBIN  CAA 

DAVELLA 

FLEMINGSBURC  POST  OFF 

GEST  LOCK  3 

MAYSVILLE  DAM  33 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MOREHEAD  STA  TEACB  COL 

STEARNS 


.05   .07   .05 


-10th- 


.02       .16 


-11th- 


-12th- 


-14th- 


-18th- 

.01   .04   01 


.01   .01   01 


Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ADDISON  DAM  45 

BARB0URV1LLE  WATER  WKS 

BAXTER    HARLAN   WATER    WKS 

BENTON    1    SW 

BEREA  COLLEGE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY 

CONSTANTINE 

CORBIN  CAA 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  50 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

JENKINS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

LOGLICK    1    S 

LONDON   3    SW 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA 

PADUCAH    SCS    NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARYS  COLLEGE 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

UNIONTOWN  DAM  49 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


BARBOURVILLE  WATER  WKS 

BAXTER   HARLAN    WATER   WKS 

BENTON    1    SW 

BEREA  COLLEGE 

CENTRAL   CITY 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

FORDS  FERRY  DAM  50 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

JENKINS 

LOGLICK  1  S 

LOUISA  LOCK  3 

MADISONVILLE  1  SE 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MOREHEAD    STA    TEACH   COL 

PADUCAH    SCS    NURSERY 

PIKEVILLE 

STEARNS 


FORDS    FERRY    DAM    50 
PADUCAH  CAA 
PADUCAH    SCS    NURSERY 
RUMSEY    LOCK    2 
UNIONTOWN    DAM    49 


ADOLPHUS    1    N 
CORBIN  CAA   6 
KENTUCKY    DAM 
MAYSVILLE    DAM    33 
MIDDLESBORO   RR    STA 
OLIVE    HILL    1    NW 
PADUCAH   CAA 
ST    MARYS    COLLEGE 
UNIONTOWN    DAM    49 


ADDISON    DAM    45 
CONSTANTINE 
COVINGTON    W    B   AIRPORT 
LEXINGTON    WB    AIRPORT 
LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 
LOUISVILLE    BOWMAN    FLD 
LOUISVILLE    STAN   W    B   A] 
LOUISVILLE    WB   CITY 
SMITFIELD    4    S 
TATHAM    SPRINGS 


A.  M.  Hour  ending 


5  6      17  8 


.07      .05      .01 


.02  .01 


.05      .03      .01 


.02  .03 


10         11         12 


P.  M.  Hour  ending 


12         3  4         5         6  7 


10        11        12 


9th- 

.08       .02 
.01      .18 


.02      .02      .02 


.04      .01      .01 


.01      .01      .02 


.01  .07 
.02  .03  .01 
.02      .04 


01      .03 
01      .02 


01      .03 
.03      .02      .13 


.03      .06      .01 


-20th- 


01      .02      .01 


-21st- 


-22d- 


-23d- 


■24th- 


ADDISON    DAM    45 
BENTON    1    SW 
CENTRAL  CITY 
CLINTON 


.03       .04       .03 
.11      .01 


HOURLY  PRECIPITATION 

•m.  -1  Coattntud 

A  I'll  1 

StaHea 

A  M  Ho 

P    M    II. 

1 

1 

2 

3 

4 

3 

8 

9 

10 

11 

la 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8          9 

EDMONTON 

" 

01 

03 

.06 

nana  nasi  ham  so 

.04 

.OB 

01 

.IS 

GEST    UX'K    3 

oi 

<il 

02 

una  mu. 

01 

01 

oa 

0  2 

KENTUCKY   DAM 

.09        01 

i      IIRPORT 

.02 

l  nil  >    nu  KUAN   LOCI   8 

04 

04 

uwisvu.i  y  BQ 

OS 

.05 

I.OUISVII.I  I    STAN    *    B    AP 

02 

.03 

MOREHFAD  STA  TEACB  COL 

.01 

.02 

i     l    ll 

.04 

.01 

.05 

OWFNSUORO    DAM    46 

.08 

PADUCAH  CAA 

MlDDCAI  SCS  NTJRSBBi 

.10 

OS 

.01 

.28 

TATIIAM    SPRINGS 

.06 

06 

URIONTOWN   UAH   49 

// 

.11 

02 

07 

.20 

-25th- 

ADDISON   DAM   45 

// 

.05 

01 

.04        01 

.02 

.13 

.05 

.18      .05 

01        26 

.05 

.13 

.07      .01 

86 

BARBOURVILLE    Mini    WKS 

.05 

.04 

.03      .01 

.06 

.20      .14 

.53 

BAXTER  HARLAN  WATER   WKS 

.10 

.05      .02 

.05 

.10      .10 

.52 

BENTON    I    SW 

.02 

.05 

.08 

.18 

BEREA    COLLEGE 

.01 

.06      .05 

.15 

03 

.07      .06 

.43 

BOWLING    GREEN   WB   AP 

.02 

14 

.15      .03 

.01 

.02 

.21 

.07      .01 

.68 

CARROLLTON    LOCK    1 

.01 

04 

.07 

.12 

BUBAL  CITT 

.02 

.02 

.04 

.18 

CLINTON 

.02 

.02 

CONSTANT  I NE 

.06 

115 

.05 

.03      .01 

.04 

.15 

.05 

COREIN    CAA    6 

.20 

•            .42 

COVINGTON    W    B  AIRPORT 

6 

•           .03 

DAVELLA 

.02       .01 

.05 

10 

.08 

.34      .05      .01 

.66 

DUNDEE    BARRETTS    EORD   BR 

04 

.01 

.  12 

.27 

EDMONTON 

.01 

.07 

.16      .14 

.13      ^06 

.26 

.17 

1.23 

FLEHINGSBURG    POST    OFF 

.02 

.05 

.02 

.04 

26 

FORDS   FERRY   DAM    50 

.01 

.01 

FRANKLIN   WATER    WORKS 

.13 

.  14 

.21      .03 

.12 

.  27 

.38      .02 

1.32 

BEST   LOCK   3 

09      .11 

.20 

HAl.VYS    MILL 

.01 

.03 

.04 

.01 

.07 

BAZARD 

// 

.05 

.01      * 

«           »           .47 

!57 

BEIDELBERG    LOCK    14 

.04 

.03 

!o8 

.26        08 

.12 

.05 

.66 

BERNDON 

.03 

.  11 

.02 

.02 

.06 

.26 

BODGENVILLE    NAT    PARK 

.03 

.22      .16 

.09      .05 

.27      .03 

1.04 

JENKINS 

02 

.02 

04 

.01 

.12      .03 

.04 

.28 

KENTUCKY  DAM 

.01 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

.04      .06 

02      .06 

22 

.50 

LIBERTY 

.01 

.12      .18 

'll      .12 

111     .09 

.28      .05 

.01 

.01 

1.09 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

.01      .07 

.10        09 

.15      .03 

.10      .60 

.07 

1.22 

LOGLICK   1    S 

.02 

.06      .07 

.071     .08 

.05      .04 

06 

.45 

LONDON   3    SW 

.  15 

.04      .03 

.01 

.01 

.12 

.36 

LOUISA    LOCK  3 

.05 

.05 

.03 

.02 

.15 

LOUISVILLE    BOWMAN    FLD 

06 

.03 

.07 

.18 

LOUISVILLE    STAN    W    B   AP 

.03 

.03 

.01      .01 

12 

.20 

.OUISVILLE    WB  CITY 

.03 

.01 
.04 

.05 
.09 

0! 
.09      .03 

.01      ,03 

.15      .05 

04 

.07 
.  52 

.13      ,07 

.18 
1.24 

IADISONVILLE    1    SE 

.01 

.01 

.01 

BAYSVILLE    DAM    33 

// 

.05 

.05 

IIC    KINNEYSBURG 

// 

.05 

!l3 

MDDLESBORO   RR    STA 

«           »           .35 

.35 

IIILLERSBURG 

.05 

.01 

.01 

.01      .01 

.03 

06 

.02 

.20 

SOREHEAD  STA   TEACH  COL 

.01      .02 

.01 

.05 

.03      .02 

.14 

.03 

.31 

BUNFORDVILLE 

.01 

.05 

.20 

05      .20 

.10      .07 

09 

.33      .11 

1.21 

OLIVE    HILL    1    NW 

.03      .04 

.17 

06 

.30 

OWENSBORO    DAM    46 

.01 

.05 

.01 

.03 

.11 

PADUCAH   CAA 

6 

*           .  11 

PADUCAH    SCS    NURSERY 

.01 

.01 

.02 

PIKEVILLE 

.03      .02 

.01 

.  01 

.01 

.25      .05 

.40 

RUMSEY    LOCK   2 

.04 

.01 

.01      .06 

.14 

SADIEVILLE    WATER  WORKS 

.01 

.01 

.06 

.02      .19 

.41 

ST  MARYS   COLLEGE 

.01 

.05      .08 

.14      .14 

.12 

.17 

.18      .27 

]03 

!oi 

1.20 

SALYERSVILLE 

.01 

06 

.01      .02 

.  10 

.  10 

12      .04 

.64 

SMITHFIELD   4    S 

.07 

.01 

.01      .01 

.25 

SOMERSET    HIWAY    DEPT 

.01 

.10      .10 

.05 

il4 

^03      .01 

.08 

.01 

.53 

STEARNS 

.02 

.12      .07 

.02 

.02 

.31 

.56 

TATHAM    SPRINGS 

.09      .07 

.06      .04 

05 

.01 

.83 

TOMPKINSVILLE 

.03 

02 

.10      .21 

.11      .04 

09 

.16 

!l2 

.88 

UNIONTOWN    DAM    49 

// 

.01 

.01 

.02 

WOLF    CREEK    DAM 

.01      .02 

.19      .04 

.05 

.56 

KOODBURY  LOCK  4 

.15 

.17 

.04 

01 

.31 

.01 

-28 

til- 

.80 

FORDS   FERRY  DAM   50 

.02 

.01      .01 

.01 

.07 

.21 

.33 

KENTUCKY    DAM 

.12 

.12 

PADUCAH  CAA 

6 

»           .03 

PADUCAH    SCS    NURSERY 

.02 

.02 

.04 

UNIONTOWN    DAM    49 

// 

-29 

th- 

.12 

.27 

.01 

.40 

ADDISON    DAM    45 

// 

.10 

.04 

.14 

ADOLPHUS    1    N 

// 

.01 

.01 

.02 

BAXTER   HARLAN   WATER   WKS 

.10 

.03 

.13 

BENTON    1    SW 

.06      .18 

.01 

BEREA    COLLEGE 

.01 

.12 

CARROLLTON    LOCK    1 

// 

.01 

.02                  .05 

.01 

CENTRAL  CITY 

.01 

.01                  .05 

.52 

.10 

.01 

.70 

CLINTON 

.07      .18 

.03      .01 

.29 

CONSTANTINE 

.01 

.  16 

.01                  .01 

.01 

.01 

01 

.24 

CORBIN  CAA 

6 

COVINGTON   W    B   AIRPORT 

6 

*            .  01 

DAVELLA 

.28      .02 

.30 

DUNDEE    BARRETTS    FORD  BR 

.10 

.01 

.10 

.11 

.36 

EDMONTON 

.40 

.40 

FLEMINGSBURG   POST   OFF 

.15      .05 

.02 

.22 

FORDS    FERRY    DAM    50 

.01 

.01 

.02 

02 

.06 

FRANKLIN    WATER    WORKS 

.04 

.04 

GEST   LOCK   3 

.12 

.07      .03 

.01 

01 

03 

.27 

HALEYS    MILL 

.09 

.09      .48 

.09 

.76 

HAZARD 

BERNDON 

.05      .31      .18 

.06 

.62 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

.03 

.  29 

.32 

JENKINS 

.01 

.06      .01 

.08 

.  17 

KENTUCKY   DAM 

.08 

.07 

.04      .10 

.08 

.37 

a 

.   rel,™c,    „ 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


A.  M.  Hoax  ending 

P.  M.  Hour  ending 

1 

Station 

1 

1 

1 

|     1 

1 

2| 

3 

4 

>|. 

7    8 

9 

10 

11 

12 

1   I 

2 

3 

4 

s 

6 

7    8    9 

10  | 

11   12 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

.40 

.05 

C9 

.04 

.01 

.01 

.60 

LIBERTY 

// 

12 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

// 

.17 

.03 

LOGLICK  1  S 

.26 

.03 

.29 

LONDON  3  SW 

LOUISA  LOCK  3 

.05 

.05   .04   .14 

.02 

\\ 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

.03 

.02 

?5 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

.03 

.01 

.06   .01 

.01 

.12 

LOUISVILLE  WB  CITY 

.04 

.01 

.01 

.02 

.02j   .11 

LUCAS 

.02 

.02 

04 

MADISONVILLE  1  SE 

oa 

.01 

.04 

.06   .01 

.01 

.21 

MAYSVILLE  DAM  33 

// 

.05 

. 06   .  01 
.  20   . 01 

.12 

MC  KINNEYSBURG 

// 

10 

MILLERSBURG 

.04 

.01 

.03 

.02 

19 

MOREBEAD  STA  TEACH  COL 

!o- 

.04 

.03 

.07 

.  21 

MUNFORDVILLE 

.01 

OLIVE  BILL  1  NW 
OWENSBORO  DAM  46 

.01 

.06 
.01 

.10   .02 

.03   .02    \\% 

6 

.44 

.06 

»     .05   * 

PIKEVILLE 

.21 

.02   .02 

.25 

.18   .06 

.01 

.25 

RUMSEY  LOCK  2 
SADIEVILLE  WATER  WORKS 

.01 

.01 

.01 

.06 

.31 

.06 

.04 

.01   .01    .08 
.03   .10    .57 

ST  MARYS  COLLEGE 

.  02 

.03 

SALYERSVILLE 

// 

.09 

.17   .0 

.01    .28 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

.  01 

.09 

.01 

.01 

.12 
.13 
.33 

TATHAM  SPRINGS 

.02 

.07 

TOMPKINSVILLE 

.  29 

.03 

UNIONTOWN  DAM  49 

// 

.01 

.01 

.02 

.03   .01 

.02 

WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 

.13 

.02 

.20   .41    '.  63 

-30th- 

ADDISON  DAM  45 

.02 

.03 

.05 

.01   .01 

.14 

ADOLPHUS  1  N 

!l9 

.10 

.05 

.01 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

24 

.  10 

.01 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

.02   .05 

.06 

BENTON  1  SW 

.13 
.04 
.08 
.13 
.13 

BEREA  COLLEGE 

.02 

.01 

.03 

.05 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

.02 

.01 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY 

.06 

.01 

.03 

.01 

CONSTANT INE 

.03 

.02 

CORBIN  CAA  6 

* 

»     * 

* 

.  10 

* 

* 

*     * 

* 

.07 

* 

* 

* 

* 

*      01 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

6 

.02 
.12 

.14 
.20 
.03 

.03 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

.07 

.02 

EDMONTON 

.06 

.03 

.01 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

.01 

.09 

.01   .05 

.02 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

!02 

.01 

GEST  LOCK  3 

.01   .02 

HALEYS  MILL 

.02 

.03 

.24 

HAZARD 

// 

HEIDELBERG  LOCK  14 

// 

02 

HERNDON 

.02 

HODGENVILLE  NAT  PARK 
JENKINS 

.02 

.02 

.01 

.02   .02 

.04 

.  04 

.07 

.01 

.05 

.11 

.04 

.30 
.02 

KENTUCKY  DAM 

.01 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.10 

.02 

.01 

ill 
.11 

LIBERTY 

// 

.03 

.01 

.03 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

// 

.03 

.01 

.01 

03 

.01 

LOGLICK  1  S 

.06 

LONDON  3  SW 

.09 

.01 

.01 

.05 

LOUISA  LOCK  3 

.01 

03 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

.01 

.01 

.01 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

.01 

LOUISVILLE  WB  CITY 

.01 

.01   .02 

.22 

LUCAS 

.02 

.09 

.01 

.05 

.01 

.04 

MADISONVILLE  1  SE 

.01 

.02 

1)1 

MAYSVILLE  DAM  33 

// 

.01 

.OS 

MC  KINNEYSBURG 

// 

.01 

.02 

.02 

.06   .18 

.01   .01 

.03 

.01 

.06   .01 

.08   .06    .25 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

.02 

.01 

.01 

.02 

.03 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

.01 

.01 

.06 

.01 

.01 

.04 

.03 

.01 

!l4 

MUNFORDVILLE 

!l3 

OLIVE  BILL  1  NW 

.01 

.05 

.07 

OWENSBORO  DAM  46 

«     .07 

PADUCAH  CAA 

.03 

.02 

.08 

.10 

PIKEVILLE 

.08 

RUMSEY  LOCK  2 

.05 

.o: 

.16 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

.o: 

03 

!o3 

ST  MARYS  COLLEGE 

.29 

SALYERSVILLE 

// 

.07 

SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET  HIWAY  DEPT 

.01 

.02 

.01 

.06   .32 

.03 

.0 

.01 

.02 

.0 
.06   .0 

3  .09 

4  .51 
.03 

TATHAM  SPRINGS 

.06 

.05 

.01 

.01   .07   .0 

.54 

.21   .1 

5   1.24 

TOMPKINSVILLE 

.14   .0 

2    .16 

WOLF  CREEK  DAM 

.07 

WOODBURY  LOCK  4 

.02 

.01 

.0 

.01 

.02 

DAILY  TEMPERATURES 


Stattoi 

■ 

1 

4 

a 

1 

1 

in 

l>i 

M 

i 

max 
KID 

42 

87 

53 

11 

1 1 

15 

35 

37 
33 

37 

58 

IS 

77 
44 

69   52 

38   39   54 
2«   23   30 

27   34 

1  . 

88 

17 

36 
11 

61   77 

77 

58 

HI 

71   SB   63   68 
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47 

87 

62 

IS 

M 

:i 
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■  1 1 

81 
13 

81 

32 

79   84 
55  60 

8] 

.18 

.11 

M 

59 

10 

51 

29 

85 

n 

84   52 
46   27 

40   42   55 

72   73 
47   33 

46 

74 
50 

SB 

... 

39 

16 

76   H2 

6  2 

89 

... 

73   83   74   82 
46   39  45   49 

79 
54 

51 

0 

BEAVER  PAM 

IAJ 

VIIN 

87 

56   70  68   15 

80 
38 

72 
11 

68 
39 

76 

39 

73   54   40   16   56 

41   30   29   23   28 

69   69 
28   37 

49 

ie     i .    29 

61    H  1 
16   ... 

HI 

78 

36   44   43   53 

69 
58 

gg 

! 

BBREA  COLLEGE 

MAX 

40 

65   75   72   42 
35   55   41   31 

6  7 
38 

67 
14 

M 

69   52   36   33   50 

11   31   26   23   30 

62 

88 

37 

72   64 

54 
37 

38 

18 

73   61 
43   58 

HI 

64 

75 

67   72   75   82 
45   50   47   48 

6 

e 

BOWLING  GREEN  KB  AP 

MAX 

60 
37 

67   71   66   44 
37   57   39   30 

29   24 

70 

■ 

12 

40 

76 
59 

64   58 

10 

41   45   56 

24   22   25 

66 
28 

61 
38 

71 

53 

59 

37 

58 
3  1 

64 

... 

78   81 
47   59 

80 
62 

67 
18 

69 

o, 

73   74   79 
41   45   54 

68      64 
59      39 

3 

BBQIN  nix  dam 

MAX 

58 

43 

63   73   69 
34   54   43 

IS 

43   55 
28   22 

70 
33 

66 

34 

80 
48 

78   55 
43   35 

46   39   53 
25   26   33 

1.6 
2  8 

70 
31 

73 
50 

68 
48 

36 
33 

62 

13 

74   82 
37   57 

85 
64 

83 
55 

69 
39 

75   72   83 
40  42   48 

68      66 

62       40 

0 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
HID 

58 
42 

65   71   68 
34   53   41 

42 

32 

44   58 
21   24 

ro 

32 

72 

77 
36 

71 
41 

55   40   39 
39   26   22 

54 

25 

68 

27 

67 

70 
51 

66 
48 

5  5 
33 

61 

3  1 

74   81 
42   56 

82 
64 

74 
54 

71 
39 

75   76   79 
40   42   47 

69       65 
60       39 

6 

CORBIN  CAA 

MAX 

M  i  \ 

51 
39 

68   80   76   44 
30   58   41   32 

41   56 
26   18 

70 
28 

73   79 
38   53 

1.9 
39 

57   37 
38   28 

24 

51 
39 

..7 
24 

71 

27 

73 
50 

67 

15 

55 
33 

60 

3  1 

68   82 
31   56 

84 

61 

47 

71 
43 

78   77   85 

40   44   47 

71       65 

60       38 

3 
7 

COVINGTON  *  B  AIRPORT 

MIN 

49 
38 

55  63   66   40 
32   53   40   31 

39   52 

26   27 

55 
13 

42   75   67   44   31 
25   39   40   29   24 

35 
25 

52   62 
33   30 

6  6 
40 

70 
50 

59 
44 

36 

56 

12 

72 
.19 

77 

'.9 

7  8 
60 

67 

46 

64 
36 

.,1 
42 

65   72 

36   45 

59 

51 

58 

33 

0 

0 

DANVILLE 

MAX 

HID 

56 
33 

59 
35 

83 
12 

72   69 
53   33 

43   41 
28   23 

56 

28 

69   64 
33   37 

78 
42 

53   55 
35   26 

40 

2  5 

34 
28 

52 

2  9 

66 

37 

70 

19 

71 

52 

57 

35 

55 
15 

6  2 
41 

74 
17 

80 
65 

82 

59 

71 
40 

45 

72   74 

41   45 

60 

53 

62 
39 

9 

FARMERS 

M.V- 
MIN 

57 
41 

61 
29 

76 
53 

76   54 
50   32 

43   55 
28   17 

65 
26 

27 

81 
38 

79 

41 

53   43 
36   25 

36 
24 

51 
29 

85 
22 

70 
26 

72 
43 

70 
46 

55   59 
32   28 

75 

28 

80 

3  7 

82 
49 

82 

50 

68 

37 

72 

3  4 

75   84 
38  45 

69 

5  7 

65 
36 

7 

; 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MIN 

57 

61   71 
41   52 

70 

33 

44   59 
31   30 

71 

42 

72 

77 
55 

74 
43 

50   41 
38   30 

48 
28 

52 

34 

70 

34 

.... 
45 

75 
50 

72 
47 

59   66 
42   37 

49 

82 

6  5 

82 

68 

78 
53 

71 

41 

6  9 
48 

71   69 
43   50 

64 

65 
44 

5 
0 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 

MIN 

58 

23 

56   61 
34   37 

70 
55 

70 
35 

46   43 

27   23 

55 
24 

70 
32 

57 
33 

78   52 
43   35 

52 
28 

38 

27 

40 
29 

5  5 
27 

65 

28 

69 
32 

18 

.;'; 

57 
31 

61 
32 

74 

55 

82 
62 

84 
58 

69 
37 

68 

36 

72   69 
38   42 

79      62 
49      35 

7 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

58 
28 

60   66 

35   40 

73 
58 

33 

45   45 
26   23 

58 

2  6 

70 
36 

37 

79   57 
43   32 

58 
26 

40 
2  1 

41 
24 

58 

27 

65 

32 

70 
41 

73 

53 

56 
32 

58 
2.8 

63 
35 

19 

83 

62 

83 

6  0 

6  5 
39 

70 
10 

74   75 
43   48 

80      64 
57      37 

8 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

MIN 

57 

42 

65  I  71 
36   53 

40 

45 
31 

48  '    60 
26   25 

74 
35 

71 

41 

77 
58 

74   54 
41   29 

41 
27 

48 
20 

56 
28 

70 
27 

67 
40 

72 
16 

62 

15 

57 

36 

68 

2  8 

7  9 
19 

81 

62 

83 
66 

74 
52 

70   65 
35   43 

75   77 
41   54 

67      65 
58       40 

9 
5 

HEADQUARTERS 

MAX 
MIN 

60 

69   68 
42   42 

43   39 
31   31 

38   52 
28   23 

64 
34 

54   77 
28   38 

64 
46 

50  i  38 
31   27 

41) 
2  5 

52   63 
29  30 

67 
38 

70 
19 

65   54 
41   33 

57 
30 

71 

32 

50 

79   64 
58   35 

66 
39 

69 
4  4 

68 
10 

7  9 
41 

66 
56 

37 

8 
3 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 
MIN 

S 

67 

31 

78 
54 

78   51 
51   37 

31 

20 

69 

28 

70 
35 

82   82 
45   46 

58   50 
41   28 

40   53   67 
28   32   25 

70 

28 

72 

48 

6  9 
48 

58 
36 

60 

30 

72 
31 

B2 

50 

86 
48 

50 

71 
43 

78 
36 

77 
40 

85 
46 

70 
58 

67 
58 

8 

HENDERSON  1  SW 

MIN 

58 
13 

56 
40 

6S 
54 

69  43 

40   34 

46 
28 

57 
2  9 

71 
39 

72 
40 

75 
55 

70 
42 

48 
35 

2  9 

51 
25 

54 
31 

66 

32 

66   76 
43   50 

66 
45 

58 

39 

67 
36 

78 
48 

60 

64 

81 

75 
53 

71 

38 

62 
46 

70 

67 
19 

62 
55 

6  4 
42 

2 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 

55 

2  3 

47 
32 

69 

15 

81   80 

52   37 

45 

30 

40 

2  0 

56 

26 

68 
33 

70 
40 

83 

50 

66 
38 

59 
29 

id 
25 

36 
27 

52 
23 

67 
27 

72 
40 

74 

41 

71 
35 

56 
28 

58 
28 

72 
45 

83 
45 

87 

47 

70 
4  5 

72 
37 

30 
42 

2 

88 

5  7 

65 
16 

9 

6 

HOPKINSVILLE  2  E 

MAX 

M  1  N 

58 
38 

69 
39 

53 

65   45 
38   31 

27 

26 

68 
34 

7  1 

44 

77 
58 

75 
41 

55 

31 

43 
27 

47 
22 

56 

28 

86 
29 

67 

47 

71 

15 

6  5 
47 

59 
37 

67 

28 

75 
46 

81 

65 

83 
61 

75 

32 

70 
36 

67 
42 

71 
43 

78 
57 

72 
5  9 

65 

8 
0 

IRVINGTON 

MAX 

55 

4  2 

57 
35 

68 

53 

67  1  44 
42   33 

46 
25 

57 

2  6 

73 

37 

63 
35 

76 

48 

2 

33 

39 
28 

46   56   65 
22   29   29 

70 
36 

72 
51 

65  i  58 
46   33 

63 

32 

77 
46 

7  9 
61 

81 
6  2 

72 

53 

69 

71 
47 

70 

40 

74 
50 

62 
57 

64 
40 

0 

LEITCHFIELD 

MAX 

MIN 

57 

41 

66 

69 

52 

68   46 
43   32 

46 

57 
27 

72 
37 

70 
36 

78 
51 

71 
10 

55 
33 

40 
26 

14 
23 

55 

27 

65 

35 

69 
40 

7  1 
50 

1  6 

13 

60 

35 

64 
33 

78 
47 

81 
5  3 

32 
64 

75 
51 

70 
38 

6  9 
46 

72 

80 
50 

70 
59 

65 

40 

8 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 
35 

80 
35 

71 
54 

68 
40 

13 
30 

40 
27 

54 

24 

67 
34 

51 

2  1 

78 
16 

67 
40 

53 

31 

34 
24 

35 
27 

51 

32 

i.l 
29 

67 

71 

52 

57 

41 

55 
33 

59 
31 

73 
39 

79 
56 

81 
62 

66 
48 

66 

59 

70 
16 

68 

40 

78 
47 

66 
57 

61 
38 

8 

9 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

MAX 
U I  f. 

56 
40 

60 

36 

70 

54 

70 

42 

33 

42 
28 

58 

28 

73 

37 

56 

34 

77 
17 

63 
42 

52 

38 

27 

39 

29 

54 
33 

68 

31 

70 

37 

74 
55 

62 

-17 

58 
38 

63 
36 

78 
43 

80 

83 
64 

72 
48 

71 
39 

67 
4  4 

68 

4  0 

76 
51 

65 
56 

63 

5 

LOUISVILLE  IfB  CITY 

MAX 

52 

40 

...  9 
54 

69 

33 

28 

54 
30 

6  9 
37 

55 
34 

76 
4  6 

5  9 
43 

48 

33 

35 
26 

39 
30 

54 
35 

65 

36 

66 

41 

57 

83 
46 

53 
39 

62 
36 

76 

'7 

79 
63 

83 

66 

73 

52 

6  8 
44 

64 

47 

68 
13 

72 

51 

6  5 
55 

61 
4  2 

6 
5 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

58 

60 
38 

73 
5  5 

40 

15 
33 

52 
28 

61 
28 

73 
35 

71 

52 

76 
60 

71 
42 

53 
33 

43 
29 

54 
23 

58 
28 

70 
31 

71 
48 

75 

70 
47 

64 

55 

66 
30 

86 

80 
66 

60 

53 

73 
36 

66 
41 

76 

44 

74 
54 

71 

53 

66 
42 

6 
2 

MADISONV1LLE  1  SE 

MAX 
MIN 

62 
3  8 

5  1 
37 

SO 

45 

70 

3  5 

43 

27 

46 

26 

5  9 
34 

72 

71 

4  4 

75 
44 

33 

50 
2  9 

38 
24 

50 
28 

55 

29 

6  7 

45 

71 

47 

60 
42 

55 
34 

6  5 
46 

78 
56 

80 

62 

67 

5  7 

70 
42 

60 

43 

74 
46 

55 

40 

2 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

53 

65 
34 

72 

56 

70 

32 

45 
26 

58 
20 

72 

33 

73 
37 

78 
60 

41 

56 
30 

44 

28 

43 
18 

54 
23 

67 
25 

68 

7  1 
53 

68 
46 

32 

64 

30 

78 
47 

82 

60 

82 

65 

79 
53 

70 
35 

72 
40 

74 
43 

81 
51 

75 
61 

66 
39 

8 

8 

MANCHESTER 

MA2 

MIN 

54 

68 

79 

77 

60 

42 

60 

73 

73 

83 

75 

60 

59 

47 

69 

70 

72 

72 

57 

61 

71 

84 

88 

80 
56 

74 

65 

7  9 
64 

82 

43 

8 

73 
59 

70 

0 

HAYFIELD  2  S 

MAX 
MIN 

5fi 
40 

63 
38 

71 
53 

70 
36 

46 

2  3 

4  8 
25 

58 

26 

70 
18 

72 

4  9 

75 
56 

72 

38 

56 
33 

49 

24 

57 
27 

68 
33 

66 

45 

72 
15 

6  9 
43 

61 
38 

66 
33 

4S 

80 
6  0 

80 

62 

76 

50 

72 

.8 

70 

45 

75 

40 

72 

53 

56 

6  6 
40 

9 

MAYSVILLE  DAB  33 

MAX 

MIN 

52 

56 

34 

57 
35 

70 

5-1 

71 

38 

45 
30 

39 

21 

52 
21 

55   53 
30   30 

80 

40 

57 

3  6 

50 
26 

33 
26 

36 
25 

51 
27 

65 

68 

72 
35 

59 
35 

53 

33 

57 
31 

73 
30 

80 

58 

80 
58 

68 
37 

66 

3  7 

70 
37 

69 
42 

82 
4  7 

60 

6 

4 

MDDLESBORO 

HA ! 
MIN 

35 

78 
58 

76 

65 

70 

37 

33 

59 

21 

73 
29 

77 

37 

80 

59 

73 
51 

38 

57 
30 

46 

26 

54 

3  2 

70 

26 

72 
30 

70 

50 

72 
45 

59 

62 
29 

67 
3  4 

85 
53 

85 

7  0 

82 
59 

75 
14 

81 
41 

85 
16 

87 
52 

79 

59 

70 

42 

7 

3 

MOUNT  STERLING 

MAX 

58 

61 

2  5 

74 
54 

73 
44 

46 

33 

41 
29 

55 

23 

62 

35 

61 

30 

80 

76 

42 

71 

38 

43 
2  3 

35 
25 

53 
31 

65 
30 

71 

36 

11 

64 

47 

68 

35 

59 
32 

73 
36 

79 
56 

60 

81 

59 

82 
42 

72 
43 

74 

85 
47 

67 
60 

66 
40 

2 

0 

MURRAY 

MAX 

MIN 

s 

68 

38 

71 
58 

72   49 
40   36 

2  8 

61 

26 

74 
34 

74  i  77 
49   58 

74 
45 

59 
32 

52 
27 

24 

58 
27 

69 

29 

68 

46 

73 
45 

70 

62 

38 

68 
30 

49 

82 
64 

82 
64 

77 
52 

35 

40 

45 

58 

70 
59 

68 

2 

OWENSBORO 

£. 

55 
43 

54 

37 

67   67   44 
52   40  ,  34 

48 

29 

58 
29 

73 

.2  8 

63   75 

39   54 

72 
42 

15 
33 

40 

2  9 

48 
25 

58 
30 

68 
31 

68 
39 

74 

48 

66   56 

45   37 

66 

31 

80 

49 

S3 
63 

84   72 
64   62 

73 

3S 

62 

77 

73 
53 

64 
55 

64 

8 

PADUCAH  CAA 

MA.'. 
MIN 

56 

42 

63 

4  2 

73   68   46 
55   35   32 

48 
29 

59 
31 

72 
41 

71   77   56 
52   56   39 

52   41 
33   30 

51 
25 

57 
2  9 

67 
34 

67 
50 

7  5 
16 

64   59 
45   39 

66 

3  7 

79 
52 

81 
66 

80  i  69 
64   46 

70 

61 

46 

75 
44 

71 

54 

63 

54 

64 

6 

0 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

55 
4  5 

60 

72   72   46   47 
53   41   35   33 

49 

32 

58 
33 

73   72   77 
42   52   43 

55   52 
36   32 

42 

28 

30 

57 
33 

68 

38 

67 
48 

75   64 

54 

38 

67 
38 

81 
54 

84   83 
67   54 

69 

42 

72 

« 

73 

45 

74 

57 

64 

42 

3 

PIKEVILLE 

MAX 

58 

25 

53   71   82   79 
41   36   59   45 

47 
34 

28 

2  5 

68   71   85 
32   35   49 

44   41 

39   38 
31   28 

54   69 
32   29 

75 
34 

74   70 

51   47 

57 

68 
36 

35 

83 

4  9 

89 
52 

72 
51 

75 
47 

83 
42 

« 

91 
50 

67 
39 

S 

PRINCETON 

MAX 

58 
13 

60 
35 

70 

55 

69 
40 

47 
30 

50 
23 

6  0 
21 

72 

75 
50 

59 

5  8 
43 

55 
2  9 

44 
27 

53 

19 

60 
24 

25 

U 

73 
40 

67 
45 

59 
36 

o9 
24 

82 
49 

32 

65 

75 
52 

74 
32 

65 
38 

75 

13 

80 

65 

.,0 

39 

9 

i  notea  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5-Continued 


Station 

Day  of  mo 

nth 

f 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11   12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21  22 

23 

24 

25  26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

RICHMOND  TEACHERS  COL 

MAX 
BIN 

55 

57 

35 

65 

53 

73 
53 

71 
32 

43 
27 

39 

20 

53 

3  3 

62 

68 

40 

79   53 
42   35 

54 

24 

37 
23 

35 

28 

52 

29 

64 

" 

71 

36 

54   63 
31   40 

75 

55 

80 
60 

82  I  66 
59  ;  39 

67 
40 

72 
41 

79 

47 

81 

62 

6 

ROSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

59 
45 

67 
50 

76 

60 

45 

52 

46 

65 
33 

69 
39 

67 
48 

75 
60 

72   57 
45   35 

" 

45 
27 

55 
27 

33 

68 
45 

73 

68 
45 

58 
3  5 

63 

35 

77  '  82 
50   65 

76 
62 

53 

68 
39 

65 
48 

71 

48 

80 
62 

70 

61 

66 
44 

0 
5 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
KIN 

56 
31 

55 

32 

63 
42 

68 

53 

65 

32 

43 
26 

4  3 
24 

55 
32 

70 
34 

64 
37 

50 

30 

52 
26 

39 
24 

29 

52 

26 

64 
32 

69 
45 

50 

57 

56 

62 
40 

76 
52 

78 
62 

80 
60 

65 
34 

69 
42 

69 
40 

70 
45 

77 
54 

61 

7 

SCIENCE  HILL 

MAX 

HID 

54 
42 

65 
32 

74 
54 

70 
42 

4  3 
33 

41 
28 

57 
22 

6  9 
31 

71 

37 

78 
57 

74 
43 

56 
34 

48 
26 

37 

25 

50 
32 

68 
26 

69 
31 

68 
51 

65 
48 

56 
33 

60 
29 

72 
37 

81 
54 

83 

62 

78 
56 

70 
42 

76 

78 
44 

83 
49 

68 
61 

65 

40 

4 

SCOTTSVILLE 

MAX 
HID 

61 
43 

67 

J8 

73 
57 

72 

4  5 
31 

48 
27 

62 

23 

72 

37 

76 
56 

78 
59 

73 
42 

60 

46 

49 
28 

4  9 
28 

57 
27 

71 
28 

71 

36 

75 

52 

61 

48 

59 

34 

66 
29 

77 
46 

84 
58 

83 
62 

77 

73 

74 

76 

81 
52 

73 
59 

68 

8 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

57 
42 

55 
32 

66 
51 

66 
43 

46 

33 

43 
26 

55 

23 

71 
33 

63 
32 

77 
44 

7 

41 

54 
33 

42 
26 

37 

54 
32 

27 

68 
34 

72 
48 

65 
46 

57 
32 

62 
29 

76 

57 

59 

79 

54 

69 
35 

68 
44 

69 
39 

79 

64 

63 
38 

7 
6 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

11 A  A 

MIN 

56 

40 

5  5 

34 

11 

43 

77 

3S 

53 

30 

40 
24 

55 

25 

67 
33 

61 
36 

80   52 
41   32 

56 
30 

31 
27 

36 

28 

52 

66 
36 

68 
34 

35 

60 
36 

57 
37 

67 

39 

77 

41 

80 
45 

85 
55 

69 
43 

77 
44 

75 
46 

77 
48 

78 
49 

63 

7 

5 

WILLIAMSBURG 

KAX 

54 
43 

67 
32 

79 
61 

76 
46 

57 
35 

4  3 
29 

57 
21 

72 

29 

78 
36 

81 
54 

78   60 
45   38 

57 

29 

43 
24 

54 
31 

67 

26 

73 
30 

77 
49 

69 
47 

58 
37 

28 

69 
35 

85 

54 

86 

66 

78 
58 

72 
44 

80 

42 

80 
45 

86 
49 

76 
51 

69 

40 

5 

WILL1AMSTOWN 

MAX 
MIN 

55 
26 

54 

64 
38 

66 
42 

43 
33 

43 
26 

52 
25 

61 

3  9 

51 
28 

78 
39 

69   51 
45  |  33 

24 

35 
25 

51 
31 

63 
33 

71 
40 

72 
50 

66 

52 

57 
36 

54   74 
31   37 

57 

80 

61 

76 
50 

66 
37 

71 

47 

64 
38 

77 
46 

53 

38 

7 
5 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 

MIN 

59 
33 

56 
33 

72 

42 

76 
63 

72 

30 

46 

60 

31 

72 
34 

77 

80   60 
47   33 

61 
32 

40 

24 

43 

26 

55 

28 

70 

33 

72 
50 

• 

73 
56 

64 
37 

58   64 
28  !  39 

74 
49 

86 
61 

85 
59 

71 
42 

75 
41 

78 
44 

79 
51 

85 
64 

67 
40 

0 

5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

fri 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

09 

05 

,11 

.15 

06 

,09 

.17 

06 

.30 

.17 

.13 

.06 

. 

.24 

.11 

.08 

15 

.05 

.10 

.15 

.19 

.16 

.06 

.16 

.14 

.15 

.11 

B3.47 

WIND 

- 

43 

21 

34 

57 

44 

13 

* 

40 

13 

78 

44 

74 

34 

12 

lb 

7 

lb 

16 

14 

8 

J 

" 

» 

t 

„ 

21 

14 

08 

09 

13 

.16 

.15 

37 

27 

.27 

.10 

.07 

.02 
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KENTUCKY  -  MAY  1950 

O.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 

Weather  Summary 

After  two  months  of  cool  dry  weather,  both  temperature  and  precipitation  again  exceeded  the  normal 
Severe  rainstorms  accompanied  by  hail  and  lightning  caused  damage  in  several  counties   Near  the  end 
of  the  month,  flash  floods  added  to  this  damage.   In  spite  of  frequent  rains,  farmers  had  caught  up 
fairly  well  with  their  work. 

Temperatures  at  the  beginning  of  the  month  were  rather  cool  but  by  the  end  of  the  first  week  had  risen 
sharply   This  was  followed  by  two  weeks  of  seasonal  temperatures  with  little  day  to  day  variation 
The  balance  of  the  month  again  saw  temperatures  above  the  average  with  the  highest  daily  reading  of 
the  month  generally  in  this  period.   The  highest  temperatures  for  the  month  were  generally  on  the 
25th  or  26th  in  the  western  and  central  divisions  and  on  the  5th  or  6th  in  the  eastern   The  lowest 
readings  occurred  on  the  13th  in  the  central  and  west  and  on  various  different  days  in  the  east. 
Each  section  of  the  State  had  plus  departures  from  the  normal.   The  mean  temperature  for  the  State 
was  66.9°  which  is  1.5°  above  normal.   The  monthly  mean  temperature  ranged  from  69  6   at  Murray  to 
64  2°  at  Covington  WB  Airport.   The  highest  temperature  recorded  in  the  State  was  95  at  Ashland  Dam 
29  on  the  5th  and  at  Pikeville  and  West  Liberty  Water  Works  on  the  6th.   The  lowest  was  32   at  Mam- 
moth Cave  Park  on  the  13th. 

Precipitation  as  well  as  temperature  was  above  normal.   Rainfall  was  mostly  in  the  form  of  showers 
aid  was  often  accompanied  by  severe  thunderstorm  activity.   The  distribution  was  very  irregular  oyer 
the  State  and  all  sections,  except  isolated  stations  in  the  extreme  north,  reported  more  than  their 
normal  for  the  month.   There  were  very  few  days  in  which  rainfall  was  not  reported  from  any  section. 
The  average  precipitation  for  the  State  was  6.34  inches,  which  is  2.34  inches  above  normal.   The  to- 
tal amounfs  recorded  at  the  various  stations  ranged  from  10.09  inches  at  Shelbyville  2  W  to  2.60  inch- 
es at  £ant  Dam  38   The  heaviest  rainfall  reported  in  any  one  day  was  4.49  inches  at  Anchorage  on  the 
10th. 

Although  rains  were  frequent,  farmers  have  managed  to  catch  up  fairly  well  with  their  work  during  the 
month.   Most  farmers  concentrated  on  transplanting  of  tobacco  and  the  planting  of  late  corn   Major 
tasks   especially  at  the  end  of  the  period,  were  cultivating  early  planted  corn,  and  cutting  alfalfa 
and  clover  hay  crops.   Small  grains  showed  quite  a  bit  of  improvement  from  the  previous  month   Wheat 
was  wellheaded  wi?h  grain  in  the  dough  stage.   Warmer  weather  with  adequate  moisture  helped  to  im- 
provItL  hay  and  pasfurage  conditio/with  both  well  above  average  for  this  time  of  the  year   Straw- 
berry^ picking  was  active  in  the  southern  and  western  commercial  areas  at  the  end  of  the  month  and  some 
local  ?abor  shortages  were  developing.   During  the  month  local  heavy  rains   especially  in  the  north 
central  counties,  did  material  damage  to  young  plants  and  led  to  considerable  soil  erosion  in  plowed 
fields. 

Storms  during  the  month  were  recorded  at  La  Grange,  Louisville  and  Jefferson  County  Mt .  W«s£ington 
Pike  County? Owensboro  and  Olive  Hill.   Total  damage  was  °yer  two  million  dollars,  with  the  greatest 
damage  at  Olive  Hill.   There  were  also  two  fatalities  attributed  to  the  storms  at  Owensboro   The 
thunderstorms  caused  flooding  on  May  30th  in  tributaries  of  Tygarts  Creek  at  and  below  Olive  Hill. 
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66.8 
67. 6M 

0.3 

1.3 

-    0.9 

1.7 

95 

25 

6 
6 

47 

31 

8 
8 
22 

1 
3 
0 
2 
2 

0 

6^40 
4.54 
4.46 
8.51 

1.72 
2.62 
.85 

4.28 

.73 
1.10 
.94 
.90 
.97 

29 

31 
24 
12 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

18 
14 
17 
16 
16 

10 
10 
7 

0 
1 
0 
0 
0 

DIVISION 

66.5 

5.84 

T 

STATE 

66.9 

1.5 

6.34 

2.34 

T 

DAILY  PRECIPITATION 


i       10       11      12      13      14      IS      16      17      18      19 


i     »ATKR   «K 


•MHO    ORKKN    Ml    Al' 
EKT   UAH    36 
OUNSVIIAE    LOCK   6 

no,  in  nix  hah 

HNS  I  OK 
D1Z    LOCK    E 
IH'BEH.SVH.LE 
WtOLLTON    LOCK    1 

KTRAL  CITY 

INTON 

LLECE   II ILL   LOCK    11 

LU1IBIA    I,»   COLLEGE 

HSTANTINE 


T  HO 

.27 
LI        OS 

... 


vi  si,  ros 
NTH  1  ANA 
NVU.LE 


IVELACEVILLE 


)Rl  Ht.M. 
JMFCRDVI 


in 

75 

M 

0' 

93 

.54 

.07 

.25 

03 

,.o 
1     111 

511 

3a 

1.1 

!«9 

.13 

|  , 

.27 

T 

17 

.66 

.  11 

.26 

S 

'  17 

.40 

.10 

.02 

1.03 

.84 
.94 

aa 

.90 

05 

OS 

.50 

.03 

01 

.16 

1.13 

04 

.15 

.53 

40 

.15 

52 

M 

57 

.13 

,25 

0  1 

.04 

.66 

r 

09 

.29 
.11 

.41 

l.i 

.11 

.85 

01 

.36 

HI 

30 

.05 

.10 

.41 

08 

.50 

55 
59 

13 

.02 

.65 

OS 

.65 

.05 

.61 

.02 

69 

tli 

32 

34 

>1 

r 

.93 

.32 

on 

i  ' 

'61 

no 

38 

55 

40 

.40 

.74 

10 

87 

25 

.50 

7.. 

44 

13 

.85 

.25 

.65 

•Ml 

.40 

ON 

.26 

.30 

04 

.50 

02 

.97 

0? 

.13 

29 

09 

.37 
.12 

.50 

I* 

32 

29 

.22 

?.< 

T 

.32 

03 

07 

' 

IS 

1.01 

08 

.90 

38 

05 

.47 

78 

.14 

OS 

24 

.93 

1     00 

' 

.07 

.63 

11 

.82 

-lb 

.12 

26 

.16 

.03 

.40 

.65 

.98 

.02 

:?i 

.46 

" 

.1C 

33 

la 

1  .oo 

.03 

39 

1    08 
.90 

31 

52 

04 

06 

1    66 

.23 

|09 

,, 

.  78 

1     09 
23 

.21 

.31 

.05 

■13 

.05 

.55 

.03 

.82 

.25 

.  19 

.35 
.  10 

1.20 

55 

.80 

24 

.47 

.27 

.45 

.80 

.05 

.13 

1  .04 
.05 

.10 

10 

T 

T 

.18 

.67 

1.20 

13 

.05 

1.16 

74 

.18 

1.32 

.23 

1     15 

05 

.28 

1.55 

.19 

1.34 

55 

.51 

.55 

.   (4 

T 

.11 

.52 

45 

08 

.32 

1    00 

1.15 

.04 

Table  3-Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


18      19      20      21      22      23     24      25 


DUCAB  SCS  NURSERY 

IKTSVILLE 

KXVILLE 


SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE 
SCIENCE  BILL 
SCOTTSVTLLE 
SEBREE  WATER  WORKS 


TURKEY  CREEK  SCHOOL 

TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAB  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANCEBURG  DAB  32 
WAYNESBURG  6  E 

WEST  LIBERTY  WATER  r 
WILLIAMSBURG 
WILLIABSTOWN 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAB 


HOURLY  PRECIPITATION 

A   M   Holu 


ADDISON    DAM    45 

BARBOURVILLE    WATER    «S 

BAXTKR   HARLAN    WATKR    WIS 

BENTON    1    SW 

CARROU.TON    LOCK    1 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CORB1N    CAA 

COVINGTON    «    B   AIRPORT 

DUNDEE    BARRETTS    FORD   BR 

FLEMINGSBURG   POST  OFF 

FORDS    FERRT    DAN    SO 

GEST   LOCK   3 

HAZARD 

JKWINS 

KENTUCKY   DAM 

LEXINGTON   IB   AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SI 

LOUISVILLE  BOIMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  I  B  AP 

LOUISVILLE  IB  CITY 

HADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO  RR  STA 

OIENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RCMSEY  LOCK  2 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIIAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 


ADDISON  DAM  45 

ADOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE  IATER  IKS 

BAXTER  HARLAN  IATER  IKS 

BEREA  COLLEGE 

BOILING  GREEN  IB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANT I NE 

CORBIN  CAA 

COVINGTON  I  B  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG   POST   OFT 

FORDS    FERRY    DAM    50 

FRANKLIN   IATER   WORKS 

GEST   LOCK   3 

HALEYS    MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG    LOCK    14 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA  LOCK  3 

LOUISVILLE  BOIMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  HW 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  I0RKS 

ST  MARYS  COLLEGE 

6ALYERSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HI WAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM    SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

WOLF    CREEK    DAM 

WOODBURY   LOCK  4 


BARBOURVILLE   WATER   WKS 

BENTON   1    SW 

BEREA  COLLEGE 

CORBIN  CAA 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 


M 


-1st- 


.05   .02   .01   .02    10   .02 


.01   .03   .03 


16   .12   .02 


.04    06    01   .01 


09   .05    07 


.03   .24    32 


-2d- 


10   .01   .14 


.09   .03   .04   .04 


10   .19   .20   .24 


.24   .03   .02   .01 


03   .24   .19   .07 


.07   .25   .25   .04 


.19   .50   .04   .02 


.04   .05   .01 


-3d- 


.01 

.  01 

.01 

.01 
.01 

.01 

.01 

.01 

.05 
.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02      .0 

1 

.01 

Table  4-Conhnued 


HOURLY  PRECIPITATION 


P.  M.  Hour  ending 


-4th- 


CARROLLTON  LOCK  1 

CLINTON 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

FLEMINGSBURG    POST    OFF 

GEST   LOCK   3 

HERNDON 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

LOGLICK  1    S 

MC  KINNEYSBURG 

MILLERSBURG 

MOREHEAD    STA   TEACH  COL 

OLIVE   HILL  1   NW 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

SMITHFIELD  4  S 


BENTON    1    SW 

CENTRAL  CITY 

CONSTANT  I NE 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

HALETS  MILL 

HERNDON 

JENKINS 

LOUISA  LOCK  3 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MADISONVILLE  1  SE 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

SMITHFIELD  4  S 


ADOLPHUS  1  H 

BAEBOURVILLE  WATER  WKS 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

BENTON  1  SW 

BEREA   COLLEGE 

BOWLING    GREEN   WB  AP 

CARROLLTON  LOCK   1 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANT  I  NE 

CORBIN  CAA   6 

COVINGTON   W   B   AIRPORT 

DUNDEE   BARRETTS    FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG    POST    OFF 

FRANKLIN   WATER   WORKS 

GEST    LOCK    3 

HALEYS  MILL 

HEIDELBERG  LOCE  14 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LONDON  3  SW 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LUCAS 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD    STA   TEACH   COL 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARYS  COLLEGE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET    HIWAY    DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


ADDISON  DAM  45 

ADOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

BENTON  1  SW 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANTINO 

CORBIN   CAA 

DUNDEE  BARRETTS  FORI)  BR 

EDMONTON 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN    WATER    WORKS 

HALEYS    MILL 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

KENTUCKY   DAM 

LIBERTY 

LONDON    3    SW 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MIDDLESBORO  RR  STA 


.54   .14   .03 


.04   .19 
.08 

.05   .01 


-5th- 


-6th- 


.02   .02   .07   .06 
.01 

.02   .01   .02   .02 


.08   . 09  |  . 01 

.09   .01 


-7th- 


.02   .05   .01 


»l>lf»  j-OnnHitiwri 


HOURLY  PRECIPITATION 


IENSBORO   HAM   48 
BOCA!  CA1 

AHWAU    SI'S    NUliSEKY 

pan  loci  • 

T   MARYS  COLLBOB 
HBHSn    HIWAY  DBPT 
RUtm 

OMPKINSVlll.E 
INIONTOWN    DAM    49 

BU  CMH  DAM 

OOnHllKY    LOCK    A 


iaxtbr  harlan  iater  wks 
:arrollton  lock  i 
lovington  w  b  airport 
'lemingsburg  post  off 
iest  lock  3 

[AZARD 

.Oil ISA    LOCK   3 

AHJISV1LLE    BOWMAN    FLD 

X1U1SVILLE    STAN   *    B   AP 

XHJISVILLE   WB  CITY 

IC    KINNEYSBURG 

IILLERSBURG 

IOREBEAD   STA   TEACH   COL 


>WENSBOR0    DAM    46 
SADIEVILLE   WA 
iMITBEIEl.il    4 
WIONTOWN    DAM 


WORKS 


iddison  dam  45 

1dolphus  1  n 

iaxter  harlan  water  wks 

jenton  1  sw 

jowling  green  wb  ap 

:arrollton  lock  i 

lENTRAL  CITY 

:linton 

lONSTANTINE 

:ORBIN   CAA 

:0VI1IGT0N    W    B   AIRPORT 

BAVELLA 

DUNDEE   BARRETTS    FORD   BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBDRG   POST   OFF 

fORDS    FERflY    DAM    50 

JEST    LOCK    3 

BALEYS    MILL 

EAZARD 

HEIDELBERG   LOCK   14 

aODGENVILLE    NAT    PARK 

JENKINS 

KENTDCKY    DAM 

LEXINGTON  WB   AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA  LOCK  3 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1    NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARYS  COLLEGE 

SALTERSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN    DAM    49 

WOLF   CREEK    DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


DAM    45 
BARBOURVILLE   WATER   WKS 
BAXTER   HARLAN   WATER  WKS 
BENTON  1    SW 
BEREA   COLLEGE 
CENTRAL  CITY 
CLINTON 
CONSTANT  I NE 
CORBIN  CAA 

COVINGTON  W    B   AIRPORT 
DAVELLA 

DUNDEE   BARRETTS    FORD  BR 
EDMONTON 

FLEMINGSBURG    POST    OFF 
FORDS    FERRY    DAM    50 
FRANKLIN   WATER   WORKS 
GEST    LOCK    3 
HALEYS   MILL 
HAZARD 
HEIDELBERG    '.OCK    14 


26      .12      .03      .01      .02      .01      .02      .01 


-8th- 


-9th- 


2.74 
2.23 
1.85 


-10th- 


.04  .03  • 

18  .05  .07 

.15  .05  .04 

.06  .14 


.45 

.16 
.06 

.12 

.01 

.05 

.01 

.04      .i 

17 

.08 

.02 

.02 

.07 

.02 

.  15 

.08 

01 

.01 

.01 

.01 

.07 

• 

45 

.37 

16 

.27 

16 

.05 

.04 

04 

36 

37 

.39 

.08 

35 

.09 

.01 

.  29 

52 

.38 

.11 
.42 

15 
,18 

.16      . 

.08 

.15 

11 

.11 

.06 

.09 

.01      .18      .01 


.25      .17      .05 
.11 
.07      .17 
.02 
.73      » 


01      .02 
15      .02 


-11th- 


.4)4      .03      .04 


Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


P.  M.  Hour  ending 


2    3    4     5    6   '  7    8 


NAT  PARK 


HERNDON 

HODGENVI 

JENKINS 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA  LOCK  3 

LOUISVILLE  BOWMAN  ELD 

LOUISVILLE  STAN  I  SIP 

MADISONVILLE  1  SE 
MAYSVILLE  DAM  33 
MC  KINNEYSBURG 
MIDDLESBORO  RR  STA 


MOREHEAD  STA  TEACH  COL 
OLIVE  HILL  1  NW 
OWENSBORO  DAM  46 
PADUCAH  CAA 
PADUCAH  SCS  NURSERY 
PIKEVILLE 
RUMSEY  LOCK  2 
SADIEVILLE  WATER  WORKS 
ST  MARYS  COLLEGE 
SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET  HIWAY  DEPT 
STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 
UNIONTOWN  DAM  49 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


.05      .03       .02; 


.04      .98      .61 


.03      .04 

.15      .07      .02 


-12th- 


ADOLPHUS    I    N 

BARBOURVILLE    WATER    WKS 

BAXTER   HARLAN  WATER   WKS 

BENTON    1    SW 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANT INE 

CORBIN   CAA 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FORDS    FERRY   DAM    50 

FLEMINGSBURG    POST    OFF 

FRANKLIN    WATER    WORKS 

GEST   LOCK   3 

HALEYS   MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG    LOCK    14 

HERN DON 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

JENKINS 

KENTUCKY    DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA  LOCK  3 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MUNFORDVILLE 

olive  hill  1  nw 
owensboro  dam  46 
paducah  caa 
paducah  scs  nursery 
pikeville 
rumsey  lock  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 
ST  MARYS  COLLEGE 
SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET  HIWAY  DEPT 
STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 
TOMPKINSVILLE 
UNIONTOWN  DAM  49 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


BARBOURVILLE  WATER  WKS 

DAVELLA 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

SALYERSVILLE 

STEARNS 


BARBOURVILLE   WATER   WKS 
BAXTER   HARLAN    WATER    WKS 
BEREA    COLLEGE 
BOKLING   GREEN   WB   AP 


.51   .23,   .05   .23 


.02   .05   .05   .07 


.05 

*02 

.03 

.05 

.07 

.13 

.13 

.02» 

.37 
.05 

.05 

03 

.01 

02 

04 

.04 

.02 

.14 

.07 
.03 
.06 

06 

.01   . 
.01 

.02   .02,   .02   .01 


. 10   .02   .06   . 03 

.11   .06   .04   .07 


.07 

.01 

.01 

.02 

.11 
.04 

*ot 

.25 

03 

.10 
.031 

!oi 

!oi   .03 

.02 

.03 

.07 

.01 

.04 

.04 

.02 

.16 

.19 

.08 

.01 

.02 

.06 

.01 

.20 

.10   .06 

.04 

.04 

.01 

.02 

.08 

.02 

.04 

09 

04 

.02 

.03 

.03 

.01 

.03 

.01 

.24 

.  19 

.28 

.07 

.08   .01 

.18   .03   .01 


.02 

02 

.03 

.02 

.02 

.14 

12 

.06 

.04 

04 
.35 

.01   . 

.03 

.03 

04 

.04 

.02 

.03 

.01 

.01 

04 

.  19 

.22 

.15 

.03   . 

.05 

.58 

.60 

.09 

.  36 

.05 
.03 

.01 

.OT 

.03 

.03 

.05 

.05 

07 

.06 

.04 

.01 

.01 

.08   .13 

.01   .02 


-13th- 


-14th- 


HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK 
HODGENVILLE  NAT 
JENKINS 
LIBERTY 


•d 

10 

05 

.03 

.03 

.01 

01 

1 

09 

13 

or 

.02 

.04 

.06 

04 

.081 

07 

01 

.02 

(11 

01 

04 

.21 

.07 

.04 

.01 

01 

.02 

.03 

,09| 

06 

15 

04 

.33 

.28 

10 

.14   1 

02 

05 

06 

.02 

.02 

.02 

.01 

01 

.01 

15 

22 

I! 

.10 

.02 

09 

.11 

.09 

09 

04 

01 

.01 

iHatMd 

HOURLY  PRECIPITATION 

I 

nrmcn 

M     IW.O 

A   M    Hour  ending 

P  m  H Uag 

1 

1 

2 

3 

4 

a 

■ 

e 

9 

10 

11 

ia 

1 

2 

< 

4 

» 

8         7 

9 

to 

11 

ia 

"         1 

1TT11    HICKMAN    LOCK    B 

ooi.  nt  i  s 

0M  DON    3    SW 
)UISA    LOCK    3 

// 

.02 

.12      .22 

.05 
.02 

.01       .01 
.02      .05 
.02      .10 

.04 
15 

.01 

„, 

.07 
13 
.85 

.02 

01      .01 

.01 

.02       .04 

04 

Oh 

oa 

.05 

.04           34 
.05 

.02         .52 
.07 

.03           13 

I DDLESBORO  RR   STA 
ILLKRSBURG 

ivt    HILL    1    NW 
IKKVILLE 
Al.TKRSVIl.l.K 
DMERSKT   HIWAY    DEPT 

.03 

.08 

.07      .08 

oa 

.03      .04 
.01      .01 
.02 

.17 

.oa 

.02 

02 

02 

.02 

" 

( 

, 

, 

. 

.04 
.  10 

10      .08 

.12      .08 

.25 

,  03       1 4 

il7 

in, 
.07 

.05 

.23 

.08         .41 
22      1 11 

r  EARNS 

.01 

.04 

.13      .27 

oa 

)       .01 

.01      .04 

1  1 

.12         10 

.03 

01 

18 

1LF    CREEK    PAR 

.01 

!oi 

oa 

.02      .80 

.13 

.99 

-15th- 

IRBOIIRVILLE   WATER  WIS 

.03 

.01 

.01 

.05 
.18 
.58 
.09 
.03 
.66 
.19 
.41 

.oa 

.50 
1         3a 

IXTER   HARLAN   WATER    WKS 

.04 

.01 

.01 

.01 

oi       oi 

VVELLA 

09 

.  12 

.13 

.04 

.07 

.08       .02 

.01 

ZARD 

// 

.01 

.07 

KIDEL8FRG   LOCK    14 

// 

.02 

SNKINS 

.09 

.02 

.03 

.  08;     .  06 

.07 

.0 

.01 

DNDON    3    SW 
30 ISA   LOCK   3 

.01 

.14 

.11 

.05 

.05 

.03 

.0 

13 

.04 

.01 

.01 

DDLESBORO   RR    STA 

.01 

JRKHEAD   STA  TEACH  COL 

.50 

-IVE    HILL    1    Nil 
IDUCAH   CAA 

6 

.03 

.03 

.02 

.02 

.01 

.04 

.14 

.01 

.01 

SEVILLE 

.14 

.06 

.12 

.01 

.02      .07 

.07 

ILYERSVILLE 
rEARMS 

// 

07 

.02 

.06 

.03 

89 

.01 

.01 

.05 

.05 

.88 
.11 

-16 

th- 

ZARD 

// 

.02 

.04 
.02 

DDLESBORO    RR    STA 

DUCAH    CAA 

6 

.03 

KEVILLE 

.01 

.01 

-17th- 

)DISON   DAM    45 

// 

.01 

.01       .04 

REA   COLLEGE 
RROLLTON   LOCK   1 
NTRAL  CITY 

// 

.01 

.01 

.05 
.19 

.  17 
.01 
.01 
.23 

!l5 

.02 

.03 

.12 
.47 
.22 

NSTANTINE 
JBONTON 
ST   LOCK   3 

.  15 
32 

.76 

.01      .01 
.23 

.19 

.06 

.01 

.04 
1.16 
.49 

LEYS    MILL 

.35 

ZARD 

// 

.01 

47 

.32 

.01 

.82 

IDELBERG    LOCK    14 

DGENVILLE    NAT    PARK 

XINGTON    WB   AIRPORT 

BERTY 

TTLE   HICKMAN    LOCK    8 

CLICK    1    S 

NDON  3    SW 

UISVILLE   BOWMAN   FLD 

OISVILLE    STAN   W    B  AP 

UISVILLE   WB   CITY 

// 

.01 

.10 

.03 

.08 

.01 

.04 
.05 

.02 
.06 

.03 
.32 

.01 

OS 

.09 

.02 

.03 

.01 
.14 
.52 

// 

.02 

.15 
.01 

.  15 

.30 
.04 
.02 

.05 
.01 
.02 

.03 
.18 
.11 
.03 

.03 
.18 
.03 

.17 

06 
.01 

.02 

.03; 
.01 

.13 
.01 

.01 

.01 

!54 
.45 
.15 
.31 
.33 
.49 

REREAD   STA    TEACH   COL 

.08 

.20 

INFORDVILLE 

.15 

.23      .29 

.22 

.01 

.08 
.90 

fENSBORO    DAM    46 

• 

« 

KEVILLE 

.01 

.04 

.04 

DIEVILLE    WATER   WORKS 

.03 

.01      .02 

.22 

.01 

MARYS    COLLEGE 
ITHFIELD  4   S 
BERSET    HIWAY    DEPT 
EARNS 

.09 

.17 

.02 

% 

09 

.15 

* 

.01 

.01 
.18 
.18 

.02 

.02 

.25 
.47 

THAM    SPRINGS 
MPKINSVILLE 

.01 

.  55 

.09 

.01 

.01 

.01 

.07 

.07 
.68 

IONTOWN    DAM    49 

.05 

LF   CREEK   DAM 

54 

.01 

.69 

ODBURY  LOCK   4 

-18 

th- 

.  16 

.  11 

.01 

.20 

DISON   DAM   45 

NTRAL   CITY 

.01 

.01 

.02 

NDEE   BARRETTS    FORD   BR 

.05 

ST    LOCK    3 

.06 

LEYS   HILL 

.01 

.02 

IDELBERG    LOCK    14 

// 

.01 

!oi 

.02 

RNDON 
GLICK   1    S 

.01 

.02 

.04 

.03 

NDON  3   SW 

.01 

.04 

DISONVILLE    1    SE 

.01 

NFORDVILLE 

.02 

EARNS 

.02 

.02 

MPKINSVILLE 

.01 

.02 

ODBURY    LOCK    4 

.01 

.02 

-19th- 

RDS    FERRY    DAM    50 

RNDON 

NTUCKY    DAM 

.10 

.15      .15 

.16 
.05 

.14 

.03 

.01 

.02      .02; 

.01 

.08 

.10 
.01 

.03 

.93 
.08 
.07 

CAS 

.32 

DISONVILLE    1    SE 

.01 

.01 

.02 

YSVILLE    DAM    33 

// 

DUCAH   CAA 

6 

.  17 
.02 

»           .13 

DUCAH    SCS    NURSERY 

.04 

.04 

.01 

*03 

.18 

.01 

.33 

-21st- 

DISON    DAM    45 
NTON    1    SW 

// 

.01 

03    1 

.35      .05 

.99 

17 

.01 

.01 

2.62 

WLING   GREEN   WB  AP 

.04 

RROLLTON   LOCK  1 

// 

21 

.21 

NTRAL  CITY 

02 

.33 

NSTANTINE 

06 

.03 

.09 

VINGTON    W    B   AIRPORT 

6 

NDEE   BARRETTS    FORD   BR 

RDS    FERRY    DAM    50 

47 

.18 

01 

.72 

ANKLIN    WATER    WORKS 

01 

.06 

ST  LOCK  3 

08 

.08 

06 

04 

.  10 

s"  """ 

"»  ■"" 

>«'"£  ««K>»  '->"■ 

-   7 

9  - 

HOURLY  PRECIPITATION 


Table  4-Continued 


HALETS   MILL 
HAZARD 
HERNDON 
KENTUCKY  DAM 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 
LONDON   3    SW 
LOUISVILLE  BOWMAN   FLD 
LOUISVILLE    STAN  I    BAP 
LOUISVILLE    WB   CITT 
MADISONVILLE    1    SE 
MC    KINNEYSBDRG 
MILLERSBURG 
MUNFORDVILLE 
OWENSBORO   DAM  46 
RUMSEY   LOCK   2 
SADIEVILLE  WATER  WORKS 
ST   MARYS    COLLEGE 
SMITHTIELD  4    S 
TATHAM    SPRINGS 
UNIONTOWN   DAM   49 
WOODBURY   LOCK   4 


ADDISON  DAM  45 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

BAXTER   HARLAN  WATER  WKS 

BEREA    COLLEGE 

BOWLING   GREEN   WB   AP 

CARROLLTON   LOCK   1 

CENTRAL  CITY 

CORBIN  CAA   6 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG   POST   OFF 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST   LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

JENKINS 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA  LOCK  3 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MC  KINNEYSBURG 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PIKEVILLE 

SADIEVILLE    WATER   WORKS 
ST    MARYS    COLLEGE 
SALYERSVILLE 
SMITHFIELD  4   S 
STEARNS 

TATHAM   SPRINGS 
TOMPKINSVILLE 
UNIONTOWN    DAM    49 
WOLF    CREEK    DAM 
WOODBURY   LOCK   4 


BARBOURVILLE  WATER  WKS 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

CORBIN  CAA 

DAVELLA 

GEST   LOCK   3 

HEIDELBERG    LOCK   14 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

JENKINS 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

PIKEVILLE 

ST   MARYS  COLLEGE 

SALYERSVILLE 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

WOLF  CREEK  DAM 


BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

CORBIN  CAA  6 

COVINGTON  W  B 

DAVELLA 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

HEIDELBERG  LOCK  14 

JENKINS 

LOUISA  LOCK  3 

MAYSVILLE  DAM  33 


10        11        12 


P.  M.  Hour  ending 


10       11       12 


-22d- 


.24      .02      .02 


.17      .19      .02 


.18      .02      .09 


.01      .01      .01 


-23d- 


.01      .01      .02      .04 


MR  PORT 


-24th- 


„M.  i-QooOBIMd 


HOURLY  PRECIPITATION 


A  M    11..,..  ending 

1     M    II.. u,  -„.!,,,, 

Station 

3 

1 

2 

3 

4 

s 

e 

7         8         9 

IO 

11 

12 

' 

2 

3 

4 

'I 

'. 

7 

8 

■' 

10 

11 

l.l 

5 

M.IVI  BILL  1   mi 

.01 

.01 

.05      .20      .02 

.01 

.01 

.01 

n  Hi  v 

.01 

.0 

.01 

.01 

SALTERSV  1 1.1  > 

// 

.01 

.28 

.01 

10 

-25th- 

DDISON    DAM    4  5 

// 

.0! 

.02 

.44 

49 

1AXTKR   HARLAN   WATER   WIS 

.01 

.01 

,02 

ONSTANTINK 

.09 

,09 

)UNDKE    BARRETTS    FORD   BR 

.06 

.19 

.01 

26 

trrrwi  lock  u 

// 

.01 

.01 

J3UISVILLE   BOWMAN    ELD 

.06 

.06 

WITHE  I  ELD   4    S 

.Of 

.08 

-26th- 

IARBODRVILLE  WATER  WIS 

IIL 

.03      .01 

.06 

ORBIN   CAA 

6 

•           .18 

OVINGTON    W    B   AIRPORT 

6 

1AVELLA 

.2! 

.23 

EST   LOCK   3 

// 

.12 

.12 

E NX  INS 

.02 

.03 

.01 

.01 

.07 

.ONDON   3   SW 

.08 

.60 

.08 

.76 

-OOISVILLE    STAN   W    B   AP 

.06 

.06 

.ODISVILLE  WB  CITY 

.11 

IAYSVILLE    DAM    33 

// 

IDDLESBORO   RR    STA 

.05 

OREHEAD  STA  TEACH  COL 

.09 

.OS 

.  15 

>LIVE   HILL    1    HW 

.03 

.39 

.02 

1    o.= 

!03 

1.52 

IKEVILLE 

.02 

.07 

.03 

.01 

.13 

ALYERSVILLE 

// 

:i8 

.09 

.47 

MITHFIELD   4    S 

.14 

.14 

-27th- 

DDISON    DAM   43 

// 

1 .  49      .22 

.12 

.01 

05 

.01 

1.90 

DOLPHDS    1    N 

// 

.03 

.04 

Of 

.09      .10 

o 

.35 

IARBODRVILLE   WATER   WKS 

.05      .06 

04 

.15 

1AXTER  HARLAN  WATER   WKS 

.01 

.01 

.03 

.20 

.01 

.  26 

ENTON   1    SW 

XREA  COLLEGE 

.02 

OWL1NG    GREEN   WB   AP 

.42 

.35 

.02 

.14 

.51 

I' 

.22      .04 

1.81 

ARROLLTON   LOCK   1 

// 

.02 

.12 

.01 

.26 

ENTRAL   CITY 

.12 

.16 

.01      .05 

.02 

.57 

LINTON 

.16 

ONSTANTINE 

.25 

.01 

.01 

!03 

!o4 

.35 

ORBIN   CAA 

6 

•           .98 

OVINGTON    W    B    AIRPORT 

6 

.02 

tniDEE   BARRETTS    FORD   BR 

.02 

.10 

.01 

DMONTON 

04 

!oi 

.04      .01 

.01 

.01 

.02 

LEMINGSBURG   POST    OFF 

.08 

08 

ORDS   FERRY   DAM    50 

.10 

.05 

LALEYS    MILL 

.01 

1AZARD 

// 

.OS 

.14 

02 

.25 

[EIDELBERG    LOCK    14 

// 

.23 

.10 

.03 

.01 

.01 

.38 

B3RNDON 

.01 

.  10 

ODGENVILLE   NAT    PARK 

.03 

.05 

.14 

.07 

.02 

!31 

IENKINS 

.01 

.03 

.09 

.13 

.ENTDCKY    DAM 

.20 

.10 

.10 

.80 

IBERTY 

// 

.13 

.12 

.25 

ITTLE   HICKMAN   LOCK    8 

// 

.01 

.03      .03 

03 

OGLICK    1    S 

.06 

01 

.25 

ONDON    3    SW 

87 

.09 

.96 

.OUISVILLE    BOWMAN    FLD 

.14 

.07 

.01 

.22 

.ODISVILLE    STAN   W   B  AP 

.46 

.06 

.01 

.53 

■ODISVILLE  WB  CITY 

.07      .18 

IADISONVILLE    1    SE 

C  KINXEYSBDRG 

IDDLESBORO   RR    STA 

.02 

.Ob 

.01 

.02      .04 

.01 

.21 

DNFORDVILLE 

.28 

.01 

.04      .01 

.01 

.41 

LIVE   HILL   1    NW 

.04      .24 

.25 

.18 

.01 

.72 

WENSBORO   DAM   46 

ADDCAH   CAA 

6 

ADUCAH    SCS    NURSERY 

.03 

.01 

.03 

.02 

.01 

.21 

DMSEY  LOCK  2 

1.29 

.01 

.05 

.01 

.04 

1.60 

ADIEVILLE  WATER  WORKS 

.01 

.01 

.03 

T   MARYS   COLLEGE 

.01 

.04 

.02 

.01 

.08 

ALYERSVILLE 

// 

.02 

.02 

MITHFIELD   4    S 

.02 

.01 

.09 

OMERSET  HIWAY  DEPT 

.01 

?76 

.47 

.01 

l!25 

TEARNS 

.01 

.02 

OMPKINSVILLK 

.03 

19 

!l4 

.36 

WIONTOWN   DAM  49 

// 

02 

.12 

.05 

06 

.15      .04 

.01 

.01 

.47 

OLF   CREEK   DAM 

.06 

OODBURY  LOCK  4 

-28 

th- 

.40 

.08 

.02 

.01       .01 

.01 

.01 

'54 

DOLPHUS   1    N 

// 

.02 

.02 

.51 

IARBODRVILLE  WATER  WKS 

.47 

.04 

EREA   COLLEGE 

.02 

.01 

.08 

.09 

.18      .02 

.41 

IOWLING  GREEN  WB  AP 

.01 

.01       .01      .01 

.04 
.02 

EHTRAL   CITY 

.01       .01 

.01 

.02 

.28 

.33 

ORBIN  CAA   6 

»           .01 

»           .02 

<           .63 

OVINGTON  W   B  AIRPORT 

6           i     *           .29 

1AVELLA 

.10 

,08 

.01 

.01      .05 

.  25 

DMONTON 

.01      .01 

.02 
.04 
.28 

LEMINGSBDRG   POST   OFF 

01 

.03 

EST   LOCK  3 

.07 

.01 

.18 

.01 

IZARD 

.01 

.03 

.34 

.01 

.45      .14 

1.00 

[EIDELBERG   LOCK  14 

.01      .01 

.01 

.09 

.01 

.07 

.01      .01 

ODGENVILLE    NAT    PARK 

.01                  .02 

.01 

!o4 

rENKINS 

!      .03 

.01      .02      .08 

.06 

.33 

.18 

.99 

.EXINGTON   WB   AIRPORT 

.02! 

.06 

.03 

.24 

.09 

.02 

.46 

IBERTY 

// 

.17 

.01 

13 

.31 

ITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

.02 

.01 

38 

1.47      .01 

1.89 

.OGLICK   1    S 

.02J      .01 

.05 

.ONDON    3    SW 

46 

OUISA    LOCK   3 

.02 

.01      .01 

.01 

.03 

.08 

.ODISVILLE   BOWMAN   FLD 

.04 

•OOISVILLE    STAN   W    B   AP 

.01 

.ODISVILLE   WB   CITY 

.07 

]  07 

WAS 

.84 

.22 

.01 

02 

. 

IADISONVILLE    1    SE 

.60 

.  60 
.34 

C   KINNEYSBDRG 

// 

.16 

09 

.01      .07 

.01 

Table  4-Conbnued 


HOURLY  PRECIPITATION 


A.  M.  Hour  ending 

P.  M 

Hour  ending 

I 

Station 

1 

1 

1 

1 

1 

| 

1 

12 

1 

3 

4|     S 

6 

7 

8 

9 

10    1 

11 

12 

1 

2| 

3 

4I 

5| 

6 

M 

e 

9 

10 

11 

12 

MIDDLESBORO  RS   STA 

.01      .01 

.01 

.28 

.01 

.32 

MILLERSBURG 

.05 

18 

.27 

.01 

.55 

MOREHEAD    STA    TEACH  COL 

.01 

.01                  .01 

.01 

.04 

OLIVE    HILL   1    NW 

.01      .01 

.01      .01 

.02 

.01 

.01      .04 

.01 

.14 

PADDCAH  CAA 

6                .01 

PIKEVILLE 

.01 

.01 

.09 

01 

.03 

.14 

.30 

SADIEVILLE    HATER   WORKS 

.01 

.02 

ST    MARYS   COLLEGE 

.01      .01 

.02 

SALYERSVILLE 

// 

.01 

.01 

.03 

.07 

.12 

SMITHFIELD  4    S 

.07 

.08 

SOMERSET    HIWAY    DEPT 

.01      .01      .01 

.02      .01 

.03 

.09 

STEARNS 

.08 

01 

.01 

.  02 

.  13 

TATHAM    SPRINGS 

.01 

.01 

.43 

TOHPKINSVILLE 

.01 

.01 

WOLF   CREEK   DAM 

.01      .01 

WOODBURY    LOCK    4 

.01 

.06 

.05 

.12 

-29th- 

ADOLPHUS   1    N 

// 

.02 

.01 

.03 
.06 

BAXTER   HARLAN  WATER    WKS 

.06 

BENTON    1    SW 

05 

.08      .01 

BEREA    COLLEGE 

.02 

.01 

BOWLING   GREEN    WB  AP 
CENTRAL  CITY 

.0* 

.  02 

.01 

.01 

.10 
.05 

CLINTON 

.  14 

08 

.  06 

.01 

.29 

CONSTANTINE 

13 

01 

.01 

.01 

.  15 

CORBIN   CAA 

6 

COVINGTON    W    B    AIRPORT 

6 

.15 

.38 
.16 
.03 
.21 
.47 

DUNDEE    BARRETTS    FORD   BR 

.01      .02 

.20 

.  12 

01 

EDMONTON 

.01 

.  15 

FORDS    FERRY    DAM    50 

02 

.01 

FRANKLIN   WATER   WORKS 

.19 

.02 

GEST    LOCK   3 

46 

.01 

HALEYS   MILL 

02 

.  14 

.01 

03 
.16 
.09 
.30 
.06 
.04 
09 
.18 
.05 
.37 
1.41 
.09 
.02 
.23 
.06 
.15 
.15 
.06 

HAZARD 

// 

.01 

HEIDELBERG    LOCK    14 

// 

.01 

.01 

.01      .01 

.10 

.02 

.05 

.04 

HODGENVILLE    NAT   PARK 

.20 
.04 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON   WB  AIRPORT 
LIBERTY 

,/ 

.02 

.02 

.02 

LITTLE   HICKMAN  LOCK   8 

.08 

.01 

LOGLICK    1    S 

LONDON    3    SW 
LOUISA    LOCK    3 

. 

.    .    . 

(        t 

.25 

.01 

.04 

.01 

.36 

.07 

MADISONVILLE  1    SE 

.02 
.01 

.08      .01 

MIDDLESBORO    RR    STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD    STA   TEACH   COL 

.01 

.15 

.03 

.02 
04 

.01 
.01 

.07 
.01 

.01 

MUNFORDVILLE 
OLIVE  HILL   1    NW 

!o5 
.07 

.01 

OWENSBORO    DAM    46 
PADUCAH  CAA 
PADUCAH    SCS    NURSERY 

6 

* 

.16 

.05 

^20 
.26 

.28 
.28 

PIKEVILLE 

.02 

.02 

RUMSEY   LOCK   2 

.17 

.01 

.18 

SADIEVILLE   WATER   WORKS 
SALYERSVILLE 

// 

.01 

.01 

.34 

.11 

.01 

.49 

SMITHFIELD  4    S 

.01 

.01 

.02 

STEARNS 
TATHAM    SPRINGS 

.08 

.36 

.06 

.03 

.01 

24 

.50 
.04 

TOMPKINSVILLE 

.15 

.39 

UNIONTOWN    DAM    49 

// 

.01 

.33 

.01 

.01 

.36 

WOLF    CREEK    DAM 

.01 

WOODBURY  LOCK  4 

.01 

-30 

th~ 

ADDISON   DAM   45 

// 

.16 

.04 

.08 

.06 
.61 

.02 

.03 

.01 

01 

.40 
.63 

ADOLPHUS    1    N 
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KENTUCKY  -  JUNE  1950 

0.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 

WEATHER  SUMMARY 

The  warm  moist  weather  of  May  was  followed  by  a  cool  and  wet  June.   Temperatures  averaged  below  normal 
but  precipitation  was  again  well  above  the  monthly  average.   June  was  the  third  wettest  month  of  that 
name  on  record.   Severe  lightning  and  rainstorms  again  took  their  toll.   Frequent  rains  that  were  in 
many  places  torrential  did  quite  a  bit  of  damage  to  crops. 

Day  to  day  variations  in  temperature  were  generally  not  great  and  cool  days  were  usually  followed  by 
warmer  periods.   However,  weekly  averages  were  generally  below  or  near  the  seasonal  levels  through- 
out the  month.   The  single  exception  to  this  was  the  week  of  the  20th  through  the  27th.   This  was  the 
warmest  period  of  the  month  and  the  average  temperature  was  about  3  degrees  above  the  normal.   The 
highest  temperatures  for  the  month  were  generally  on  the  25th,  26th  or  27th,  throughout  the  State. 
The  lowest  readings  occurred  on  the  4th  or  5th  in  all  parts  of  the  Commonwealth.   Practically  all 
sections  of  the  State  had  negative  departures  from  the  normal.   The  mean  temperature  for  the  State 
was  72.1°,  which  is  1.8°  below  normal.   The  monthly  mean  temperature  ranged  from  75.0°  at  Paducah 
and  Russellville  to  69.0°  at  Mammoth  Cave  Park.   The  highest  temperature  recorded  in  the  State  was 
96°  at  Owensboro  and  Russellville  on  the  26th  and  at  Shepherdsville  on  the  24th.   The  lowest  was  32° 
at  Mammoth  Cave  Park  on  the  5th. 

Precipitation  again  was  above  normal.  The  distribution  of  rainfall  was  very  irregular  and  stations 
located  in  the  same  general  area  received  widely  varying  amounts.  Often  the  showers  were  accompanied 
by  severe  thunderstorm  activity  and  strong  winds.  Damage  to  crops  and  industry  resulted  from  these 
storms.  Only  a  few  stations  in  the  western  sections  received  less  than  their  normal  for  the  month. 
The  average  precipitation  for  the  State  was  6.60  inches,  which  is  2.39  inches  above  normal,  making 
this  the  third  wettest  June  on  record  (since  1889).  The  total  amounts  recorded  at  the  various  sta- 
tions ranged  from  14.08  inches  at  St.  Mary  to  2.65  at  Owensboro.  The  heaviest  rainfall  reported  in 
any  one  day  was  6.48  inches  at  St.  Mary  on  the  14th. 

The  frequent  and  often  heavy  rains  in  June  washed  out  or  "mudded  over"  considerable  corn  and  tobacco 
and  damaged  hay.   However,  many  farmers  have  done  considerable  replanting  and  by  the  end  of  the  month 
had  made  rapid  progress  toward  getting  grass  and  weeds  cleaned  from  row  crops.   However,  bottom  lands 
were  still  too  wet  for  this  activity.   Tobacco  setting  was  mostly  finished,  but  the  heavy  rains  of 
the  month  have  forced  considerable  resetting  on  washed  out  slopes  or  where  mudded  over  in  low  spots. 
Corn  was  in  various  stages  of  development.   Some  had  just  been  planted  due  to  wet  weather  in  May  and 
June,  while  many  fields  that  were  planted  earlier  are  tasseling.   Small  grains  were  good  during  the 
month,  but  considerable  lodging  occurred  before  harvesting  could  be  completed.   The  moist  weather  of 
the  month  has  made  pastures  excellent  in  nearly  all  sections.   The  strawberry  season  was  finished 
during  the  month  and  tomato  picking  in  small  quantities  began  in  western  counties. 

Storms  during  the  month  were  recorded  in  Louisville,  Boyd  County,  Fort  Knox,  West  Morehead  and  in 
several  cities  in  Central  Kentucky.   One  fatality  attributable  to  a  flash  flood  occurred  in  Boyd 
County.   Two  people  were  injured  by  lightning  in  Louisville.   About  $10,000  damage  to  building  mater- 
ial was  caused  by  a  wind  and  rainstorm  at  Fort  Knox.   Showers  along  the  Green  River  on  the  20th  and 
21st  resulted  in  flood  stages  for  a  short  period  at  Munfordville  and  Woodbury.   Damage,  if  any,  was 
very  small.   Heavy  rain  on  the  19th,  20th  and  21st  caused  the  Licking  River  to  rise  above  flood  stages 
at  Falmouth  and  near  flood  stages  at  Cynthiana  and  Farmers.   Damage  again  caused  by  the  floods  was 
negligible. W.S. 
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.58 

.02 

6.53 

BAZARD 

Z 

03 

03 

.36 

.46 

.05 

.02 

.06 

.29 

.15 

25 

.71 

.52 

1    78 

.59 

.03 

.03 

6.67 

BAZARD   WATER  WORKS 

R 

.34 

.05 

.69 

.13 

.11 

1  .  15 

.21 

.18 

.24 

.70 

.86 

1.87 

.67 

.05 

.02 

7.07 

BZIDELBKRG   LOCK    14 

Z 

.20 

.31 

'    21 

.10 

.05 

1.25 

.05 

.85 

.16 

1.03 

.22 

.63 

T 

T 

.38 

6.44 

HENDERSON    4    SW 

T 

1.54 

.05 

T 

T 

.OB 

1  .  10 

.25 

.31 

1.35 

.10 

.09 

4.87 

BERNDON 

R 

65 

.01 

1  .22 

5o 

3    4  2 

10 

.93 

7,29 

BICKSYILLE 

.46 

1.67 

.17 

.54 

1.18 

BIGB   BRIDGE   LOCI  7 

.02 

.22 

1     24 

.05 

T 

.79 

.15 

.15 

.95 

l'67 

1    03 

.05 

6.-2 

BINDBAN   SETTLKBENT   SC 

.24 

.  10 1     .70 

.85 

.27 

1.10 

.06 

.16 

.47 

.33 

95 

1.73 

.47 

.02 

.11 

7,56 

BODGENVILLE   HAT   PARK 

R 

.98       .06 

2.22 

.02 

.20 

.82 

.62 

59 

5.61 

BOPKINSVILLE    2   E 

.50 

.28 

.33 

80 

3.53 

8     86 

BYBEN 

.96 

,33 

IRVINGTON 

.05 

1.86 

.33 

.10 

.70 

.25 

.83 

.31 

23 

.15 

.97 

S'«9 

JENKINS 

R 

. 

.62 

.39 

.23 

.40 

.28 

.89 

1     20 

.53 

44 

■  .12 

.20 

.03 

.01 

5  34 

JENKINS  WATER   WORKS 

.12 

.06 

.  19 

.55 

1.27J1.87 

.08 

21 

1  .  20 

.50 

.12 

.65 

.651     .59 

KENTUCKY   DAB 

z 

.12 

1     15 

.17 

89 

.78      .61 

1.40 

.16 

5  '.  58 

LANCASTER    ICE    PLANT 

1    12 

.12 

.90 

.19 

.54 

.20 

.68    1.32 

5.07 

LAURA 

.08 

60 

30 

1  .  30 

.12 

.62 

1.00       .42 

LBITCHFIELD 

.36 

.05 

.64 

1.87 

.25 

.15    1.43 

.60 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

Z 

.06 

1.04 

.02 

.78 

.09 

T 

.05 

.12 

1.35 

.57       .01 

T 

l'l7 

LIBERTY 

z 

.05 

.30 

1.77 

.27 

.09 

.22 

.42 

.41 

.27 

.19    2 . 85    1 . 76 

.16 

.04 

8.80 

LITTLE  HICKMAN   LOCK   8 

z 

T 

.18 

1.39 

.05 

.85 

.01 

.07 

.88 

1.12  1     .85 

.02 

.01 

T 

5    4  1 

LOCKPORT  LOCK   2 

.34 

J  .  24 

05 

.46 

.02 

.62 

06 

'1  .  02 

.42       .68 

!32 

.08 

9.45 

LOGUCK    1    S                         / 

.94 

.28 

.24 

.01 

.75 

.04 

.93 

1  .  SO 

.20 

6    62 

It 

.78 

.09 

.16 

.49 

.02 

.29 

.08 

.02 

4.64 

LOUISA    LOCK   3 

z 

.05 

.30 

1  .  70 

.20 

.96 

T 

.28 

l'.2S 

!70 

.52 

.15 

.10 

7.21 

LOUISVILLE    BOWMAN   FLD 

s 

1    72 

.03 

.02 

1.56 

1.72 

1.23 

.05 

LOUISVILLE    STAN    W    B  A 

z 

.02 

1.75 

04 

.01 

1.58 

1  .  29 

.85 

29 

LOUISVILLE   UPPER  GAGE 

.05 

1.20 

.02 

T 

.87 

20 

02 

T 

1  '.6'.' 

.97 

.04 

LOUISVILLE   WB  CITY 

.05 

1    68 

.50 

.90 

1    59 

l's7 

.91 

T 

LOVELACEVILLB 

g 

25 
.05 

1.42 
1.00 

...19 

.18 

40 
1.28 

02 

1    36 
.01 

.55 

.27 

.22 

.86 
1.85 

.88 

.11 

.38 
1.65 

5.13 

.20 

46 

.41 

MAMMOTH  CAVE   PARK 

.03 

.05 

85 

.15 

.73 

.16 

.01 

1  '66 

OS 

'.A3 

T 

T 

.46 

.64 

1.52 

1.03 

.96 

.69 

MAYFIELD   SUBSTA 

.69 

1.43 

.19 

1.03 

.80 

2.99 

!  10 

7.63 

BAYFIELD    2    S 

2.47 

.28 

.21 

.40 

2.58 

1     91 

.53 

8    38 

MAYSVILLE  DAM   33 

z 

.16 

.03 

1.40 

.06 

.46 

5    80 

MC  KINNEYSBDRG                  / 

MIDDLE SBORO 

/R 

1.72 

.12 

.06 

1    06 

T 

.23 

09 

.10 

3.03 

-38 

30 

50 

BIDDLESBORO   RR   STA 

R 

.06 

.99 

.24 

.07 

.0'< 

.61 

.1.3 

2,06 

'70 

!49 

12 

.01 

.02 

MIDWAY    2    S 

.07 

.97 

.35 

OS 

25 

.20 

2    4  0 

1     (5 

.15 

5   59 

MILLERSBUSG   MLTRY    INST 

/R 

.22 

.95 

06 

!o5 

:76 

:73 

".59 

4.20 

1     7il 

20 

01 

09 

9    47 

BILLERSTOWN 

.27 

.68 

1.36 

.30 

MONTICELLO 

.12 

.33 

1  .05 

.11 

.16 

1.10 

.20 

.05 

9  2 

i!si 

!20 

^34 

7^30 

MOREHEAD   STA   TEACH  CO 

R 

.01 

.45 

2.01 

.03 

.77 

1.10 

.02 

50 

.02 

1.20 

5    14 

92 

02 

07 

12   26 

BTJNFORDVILLE 

Z 

.06 

.17 
1.  11 

1.50 
.65 
03 

.01 

T 

01 

.26 
T 

.93 

.63 

.44 
.18 

!«a 

76 
.07 

!27 

1.28 

.35 

.33 
.52 

.26 

>J1 

03 
26 

.21 

5.98 
2.9  2 

19 

.21 

1.12 

.19 

.17 

.01 

.37 

2 '40 

.39 

.01 

7'  14 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  ol  month 

1 

1 

2 

3    J   4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18      19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

OUR 

.25 

.80 

33 

1  55 

96 

6   02 

0N10HTA   DaM   35 

.01    1.51 

.25 

.01 

.13 

.10 

.28 

.20 

1.70 

!78 

.62 

.28 

OWENSBORO 

.48,     .86 

.06 

.33 

.28 

.04 

OWENSBORO    DAM    46 

Z 

.13    1.23 

.43 

.40 

.06 

,  19 

.35 

.04 

.02 

PADUCAH   CAA 

05 

1.39 

.31 

.25 

1.96 

.15 

.27 

.20 

T 

T 

4!58 

PADUCAH 

.24 

1.20 

.12 

1  .06 

.35 

.70 

.50 

4.17 

PADUCAB    SCS    NURSERY 

.02 

1.40 

1.00 

1.02 

4!  56 

PAINTSVILLE 

.05 

.06;     .96 

.04 

.03 

T 

1    52 

.85 

!20 

.43 

7.20 

PIKEVILLE 

z 

.12 

.26       .30 

.01 

.01 

.62 

T 

T 

.13 

.07 

.20 

.21 

.04 

.06 

PINEVILLE 

.17 

.11    1.09 

.10 

.02 

.70 

.02 

T 

.45 

.09 

2 '.68 

.26 

.02 

.65 

7^06 

PRINCETON""1^    2    S 

3'96   31° 

.38 

.36 

2.25 

1  ,80 

.49 

'.at 

1.74 

8.13 
7.24 

.28 

.79 

.75 

.08 

1.06 

.55 

.46 

28 

5.72 

RICHMOND   TEACHERS   COL 

.03 

.02 

1.02 

.86 

.95 

1.90 

8.10 

RUMSEY    LOCK   2 

z 

.15 

2.22 

.80 

.52 

.04 

.70 

1.12 

i55 

.45 

RUSSELLVILLE 

31 

.91 

.18 

1.12 

.45 

2.76 

2.73 

.65 

9.13 

RUSSELLVILLE    SUBSTA 

.35 

1 

2.49 

3.10 

.65 

.03 

.03 

.01 

ST    JOHN    BETHLEHEM    ACA 

2.90 

.76 

23 

.22 

.32 

1.44 

T 

T 

6.87 

ST   KABY 

.01 

1  .72 

.03 

.09 

.02 

2.  25 

.20 

!02 

1.77 

1.45 

.04 

SALVISA    LOCK   6 

.01 

.23 

1.23 

.13 

.03 

.52 

T 

2.  IS 

1.31 

.23 

.04 

T 

T 

5.91 

.31 

.6! 

.26 

.60 

1  .  53 

.46 

.12 

.10 

1.42 

.58 

.30 

.03 

.85 

1.68 

.23 

.20 

.25 

.70 

1.45 

1.51 

.04 

1.03 

.15 

1.13 

.16 

.33 

SHELBYV1LLE    2    W 

.01 

.10 

2.74 
2 .  34 

.02 

.03 
.18 

.70 

.15 

1.75 

.17 

3.24 
1.18 

1.55 
.48 

1  .  30 
.82 

.02 

.02 

.10 

9.10 

R 

2.33 

.15 

.29 

!77 

2.34 

1.80 

.02 

.23 

.16 

9.    8 

SOMERSET   BIWAY   DEPT 

R 

:02 

.05 

i  se 

.06 
1.37 

" 

.99 

2.29 

iTlS 

:" 

.88 

5 

.07 

1.93 

.88 
2.87 
1.39 

.01 

.48 

.17 

T 

9.70 
6.58 

STEARHS 

R 

.30 

.76      .09 

.11 

.14 

1.56 

.02 

.39 

.12 

.05 

.20 

.98 

.23 

.60 

5.55 

SUMMER    SHADE    SUBSTA 

.36    1.37 

1.03 

.OS 

.73 

.20 

1.80 

.03 

1.51 

7.    1 

.04 

.05 

.32 

.58 

.68 

.81 

.22 

4.38 

.20 

1.72 

.23 

1.16 

1.64 

.98 

.08 

7.80 

TOMPKINSVILLE 

R 

.23 

2.02|     .04] 

1.41 

.04 

.21 

.09 

3.21 

2.62 

9.87 

TURKEY  CREEK   SCBOOL 

.06 

.40 

.42 

.10 

.93 

.72 

1.49 

.65 

4.79 

.06 

1.03 

.76 

.12 

.06 

.02 

.28 

1.95 

!80 

5.13 

UNIONTOWN    DAM    49 

.04 

.43 

1  .05 

.13 

1  .  ;s 

.06 

.01 

4.66 

1.45 

.04 

1.08 

.90 

1.19    1.20 

T 

T 

.42 

8.19 

VANCEBURG   DA»   32 

.16 

.03 

1.82 

.10 

.46 

T 

T 

.05 

.22 

I    23 

.64|l.32 

.06 

.42 

.53 

.02 

7.06 

WAYKT.SBURG   6   E 

.88 

1.12 

.05 

.30 

.63 

.16 

.13 

l.ssli.si 

.09 

6.30 

WEST   LIBERTY   WATER  UK 

u 

.23 

.60 

.95 

l!o4    l!22 

.13 

.20 

.13 

WILLIAMSBURG 

.25 

.75 

|2.15 

.30 

.37 

5.18 

WILLIAMSTOWN 

.06 

.06 

.14 

.02 

.06 

1.82 

1.05i     .17 

.02 

.09 

6.26 

WILLOW   LOCK    13 

.18 

1.82 

* 

1.15 

.15 

.45 

1.02J     .351     .65 

.28 

.05 

.20 

6.30 

WOLF   CREEK   DAM 

z 

.17 

.35 

1.29 

2.15 

.70 

l.OO 

.05 

ll.45J2.15 

.01 

.87 

: 10.19 

WOODBURY   LOCK   4 

z 

1.16 

.63 

.10 

1.04 

.45 

.60 

j 1.60    1.50 

.15 

.85 

I    8.08 

i  r 

CiVrf 

11    1 

LrtJ 

i\  n 

N 

M    Hi 

A 

in   vuding 

F   M    Hum  .ndlng 

SUtton 

1 

J 

J 

1 

5 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

i 

3 

4 

5 

a 

1 

9 

11 

a 

2 

-2d- 

// 

.01 

in 

03 

01 

01 

07 

BKRKA   COI 

.06         .06 

HI  s   WB   Al> 

'.    LOCK    1 

// 

.01 

01 

02 

CENTRAL   CITY 

01 

.0! 

.06 

C0NSTANT1NK 
CORBIN  CAA 

6 

01 

le 

15 

.01 

01 

EDMONTON 

.03 

.01 

04 

FORDS    FERRY    BAR    50 

01 

.01 

.03 

FRANKLIN    WATER    WORKS 

.02 

01 

.01 

05 

GgST  LOCK  3 

.02 

.02 

04 

BALEYS   MILL 

.02 

.01 

.03 

HAZARD 

.03 

.03 

BEIDELBERG   LOCK   14 

// 

.10 

12 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

114 

.02 

.06 

LIBERTY 

// 

.08 

.01 

.16 

LITTLE   HICKMAN   LOCK   8 

// 

.04 

.01 

.01 

06 

LOGLICK   1    S 

.05 

.05 

LONDON   3   SW 

oi 

.01 

.01 

.07 

10 

LOUISA    LOCK   3 

.04 

.04 

LOUISVILLE   STAN   W   B  AP 

.02 

02 

LOUISVILLE   KB  CITY 

.05 

.05 

LUCAS 

.03 

.02 

.05 

MAYSVILLE    DAM   33 

// 

.02 

MIDDLESBORO   RR    STA 

.04 

.01 

.01 

.06 

MILLERSBURG 

10 

.  11 

.01 

22 

MOREHEAD   STA   TEACH   COL 

.01 

MUNFORDVILLE 

.02 

02 

OLIVE    HILL    I    NW 
PADUCAH  CAA 

.28 

.31 

PADUCAH   SCS   NURSERY 

SADIEVILLE    WATER    WORKS 

.03 

ST  MARYS   COLLEGE 

.01 

!oi 

SA1.YERSVILLE 

// 

01 

.01 

.26 

.01 

.01 

.31 

SOMERSET   HIWAY    DKPT 

.01 

01 

.02 

.01 

STEARNS 

01 

TATHAM    SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

.02 

16 

.04 

UMIONTOWN    DAM    49 

// 

01 

.01           02 

WOLF   CREEK    DAM 

.01 

.06 

WOODBURY   LOCK  4 

.03 

.15 

-3 

d" 

'1S 

ADDISON   DAM  45 

.10 

.05 

.12 

.04 

12 

.06 

.08 

.30 

.72 

.07 

04 

11 

.06 

.05 

.03 

.03 

2.14 

ADOLPHUS    1    N 

// 

.02 

.01 

.03 

01 

04 

.13 

.03 

.27 

.03 

02 

.01           90 

BARBOURVILLE    WATER   WKS 

.01       .02 

.03 

49 

.15 

.12 

.11 

.07      1    09 

BAXTER   HARLAN   WATER    WKS 

.04 

.02 

02 

.01 

.01 

.09 

.17 

20         .70 

.35 

.60 

.01 

.01 

BEREA   COLLEGE 

.01 

.02 

.07 

17 

.03 

.05 

.17 

.08 

.09 

.06 

.32 

04 

02      1.39 

BOWLING   GREEN    WB   AP 

.01        03 

01 

Of. 

03 

.01 

01 

.02 

.14 

.01 

.01 

.08 

.13 

05 

05 

.02            72 

CARROLLTON    LOCK    1 

.03 

.19 

04 

.05 

02 

.07 

02 

13 

.13 

20 

.12 

02 

01      1.26 

CENTRAL  CITY 

.01 

.01 

.04 

.06 

.05 

.14 

.02 

.05 

.01 

.20 

07 

.01 

01 

.20 

02 

01 

1.17 

CLINTON 

.02 

.05 

03 

04 

.12 

41 

.19 

.04 

.06 

.01 

.03 

.27 

1     03 

12 

01 

01 

2.44 

CONSTANT I NE 

02 

.03 

11 

08 

12 

.09 

.10 

01 

06 

56 

.01 

.01 

.02 

.55 

.24 

CORBIN   CAA 

6 

.15 

04 

COVINGTON   W    B   AIRPORT 

6 

DAVELLA 

.01 

01 

.01 

.01 

.04 

02 

01 

.02 

02 

.05 

.08 

DUNDEE  BARRETTS   FORD  BR 

.07 

!03 

.22 

.03 

.12 

.73 

09 

.01 

17 

.57 

42 

.07 

EDMONTON 

.01 

.01 

.02 

.01 

.36 

.07 

!l2 

.17 

11 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

.01 

01 

.28 

.01 

.18 

.08 

14 

.14 

.05 

.09      1.44 

FORDS   FERRY   DAM   50 

.01 

.14 

11 

.13 

.05 

19 

.01 

.27 

.10 

18 

!o2 

.17 

01 

2-09 

FRANKLIN   WATER   WORKS 

.02        03 

.13 

03 

.21 

02 

06 

.10 

.08 

07 

.01 

.01      1    00 

GEST  LOCK  3 

01 

.01 

.01 

.04 

.08 

.53 

.22 

21 

.01 

04 

.08 

55 

01      2   48 

BALEYS    MILL 

.01 

01 

.05 

.01 

03 

.13 

.01 

.01 

.05 

.06 

38 

.12 

.05 

.01 

HAZARD 

.03 

.01 

01 

.05 

.04 

10 

.09           36 

HEIDELBERG    LOCK    14 

03 

.10 

.05 

02 

.06 

.22 

.01 

.09 

02 

05 

.09 

.17 

.10 

06       1    29 

HERN DON 

OS 

.07 

03 

.11 

08 

.06 

.13 

.04 

01 

.01 

02 

BODGENVILLE    NAT    PARK 

.01 

.01 

03 

.07 

05 

.02 

02 

.03 

.01 

.07 

02 

.02 

.03 

03 

.36 

05 

.98 

JENKINS 

.01 

.01 

.05 

.02 

KENTUCKY    DAM 

.10 

20 

.35 

25 

.02 

.38 

.20 

LEXINGTON    WB   AIRPORT 

.03 

.04 

02 

.26 

02 

.27 

.01 

09 

.04 

.03 

.03 

04 

LIBERTY 

// 

02 

.02 

03 

08 

06 

.27 

16 

.05 

49 

.04 

17 

.10 

LITTLE  HICKMAN   LOCK  8 

// 

.01 

06 

02 

04 

.18 

.03 

.01 

.17 

.01 

01 

06 

08 

24 

32 

1.29 

LOGLICK   1   S 

.01 

.11 

.01 

!l3 

.05 

28 

.01 

02 

05 

18 

.94 

LONDON  3    SW 

01 

.04 

.01 

.03 

.02 

02 

04 

.03 

.11 

17 

.12 

05 

05 

LOUISA   LOCK  3 

.02       .01 

.01 

.02 

06 

.01 

.02 

.08 

LOUISVILLE    BOWMAN   FLD 

03 

09 

11 

.10 

.03 

.04 

.18 

15 

.21 

.05 

.32 

.07 

01 

LOUISVILLE    STAN    W   B   AP 

.07 

.11 

02 

.24 

26 

25 

11 

.23 

.09 

.05 

01 

LOUISVILLE    WB   CITY 

.01 

.09 

11 

.12 

]02 

03 

12 

.11 

05 

.58 

.06 

LUCAS 

.01      .03 

.09 

01 

.02 

12 

02 

.  14 

18 

08 

iADISONVILLE    1    SE 

.01      .02 

02 

01 

.16 

.18 

.18 

.02 

.07 

.54 

lb 

04 

.23 

51 

06 

13 

2.36 

HAYSVILLE    DAM   33 

.02 

.02 

01 

.03 

.01 

.01 

13 

.02 

05 

«C    KINNEYSBURG 

.01 

.06 

.06 

.07 

.09 

.11 

36 

39 

18 

IIDDLES80R0   RR    STA 

.01 

.01 

04 

.13 

01 

.05 

.02 

.01 

16 

05 

09 

.22 

.99 

1ILLERSBURG 

.01 

.03 

.02 

.02 

.28 

.04 

.15 

.01 

.95 

IOREHEAD   STA   TEACH   COL 

.01 

.02 

.02 

.03 

.06 

02 

.04 

04 

.15 

01 

.25 

.07 

.03 

14 

1BHFORDVILLE 

.01 

.01 

05 

04 

02 

01 

.01 

05 

.02 

03 

.11 

.20 

01 

01 

.09 

3LIVE  HILL   1    NW 
3WENSBORO    DAM   46 
?ADUCAH   CAA 

.05      » 

04 
.17 

.07 

.02 

.01 

.06 

.16 

.01 

19 

.01 

50 
.02 

.03 

.24 

1    3  5 

16 

08 

1^35 
1.35 

PADUCAH    SCS    NURSERY 

PIKEVILLE 

IUMSEY    LOCK    2 

.01 

01 

.05 
.01 

.04 

.01 

.01 
03 

.07 
.04 

.52 
.09 

.15 

.09 

]26 

06 

.04 

20 

'23 
.74 

.03 

07 

.01 
.07 

.01 
.01 

.16 
.09 

.03 

.  15 

.06 

.02 

04 

06 

1   40 

.22 

SADIEVILLE    WATER   WORKS 
ST   MARYS    COLLEGE 

.01 

01 

.02 

.01 

13 

.05 

.09 

.15 

OK 

20 

.08 

1.43 

01 

.01 

.02 

.01 

01 

.08 

01 

01 

08 

51 

.51 

.25 

07 

1   72 

3ALYERSVILLE 

01 

02 

.07 

.01 

.08 

.02 

01 

01 

04 

.11 

08 

.13 

.62 

3MITHFIELD  4    S 

01 

.01 

08 

.14 

.04 

.10 

08 

.07 

38 

.30 

.20 

.10 

09 

.06 

.39 

17 

09 

SOMERSET    HIWAY    DEPT 

STEARNS 

rATBAM    SPRINGS 

.01        01 

.22 

01 

.12 

.07 

01 

17 
.06 

.24 

.01 

.01 
.08 

.08 
.05 

.10 

.02 

04 

.03 

28 

.10 

.06 

.10 

33 

.25 

.15 

.11 

.17 

08 

02 

1   66 
.76 

POMPKINSVILLE 

.02 

.06 

.07 

(19 

35 

06 

15 

.30 

.25 

03 

JNIONTOWN    DAM   49 

// 

.01 

05 

.03 

.03 

.17 

.34 

.21 

.20 

.13 

.01 

.01 

.12 

02 

1.49 
1.40 

IOLF   CREEK    DAM 

02 

04 

.06 

.06 

.35 

.06 

rOODBURY    LOCK   4 

.02 

02 

.02 

13 

.03 

.09 

.04 

.01 

.05 

.04 

.22 

.01 

.02 

01 

01 

02 

01 

03 

.04 

.01 

-4t 

h~ 

DOLPHUS    1    N 

// 

02 

.02 
.23 
.41 
2.78 
.20 

1ARBOURVILLE    WATER   WKS 

.01      .05 

.06 

.01 

.05 

IAXTER   HARLAN    WATER   WKS 

.14      .05 

.06 

.04 

'05 

05 

.01 

.01 

SENTON    1    SW 

.30 

1EREA    COLLEGE 

.02 

.12 

*oai 

02 

.01 
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HOURLY  PRECIPITATION 


P.  M.  Hour  ending 


BOWLING  GREEN  WB  AP 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANTINE 

CORBIN  CAA 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 


EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA  LOCK  3 

MAYSV1LLE    DAM    33 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARYS  COLLEGE 

SALYERSVILLE 

SOMERSET  HI  WAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

WOLF  CREEK  DAM 


SADIEVILLE  WATER  WORKS 


WOODBURY  LOCK 


ADOLPHUS  1  N 

CORBIN  CAA 

DAVELLA 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

MUNFORDVILLE 

PIKEVILLE 

ST  MARYS  COLLEGE 

SALYERSVILLE 

STEARNS 

WOODBURY    LOCK   4 


ADOLPHUS  1  N 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

BENTON  1  S» 

BEREA  COLLEGE 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CORBIN  CAA 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAM  50 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HEIDELBERG  LOCK  14 

BERNDON 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA  LOCK  3 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

MAYSVILLE  DAM  33 


MIDDLESBORO  RR  STA 
MILLERSBURG 
MOREHEAD  STA  TEACH  COL 
OLIVE  HILL  1  NW 
OWENSBORO  DAM  46 
PADUCAH  CAA 
PADUCAH  SCS  NURSERY 
ST  MARYS  COLLEGE 


SVJ 


SOMERSET  HI  WAY 
STEARNS 
TATHAM  SPRINGS 


>MT 


03   .11   .04] 


01 
02 
08   .05   .01 

01    01   .01 
01       .01 

01    01 


01   .01 

02 

01    02   .05; 


-6th- 

I 

I 

-7th- 

-8th- 


-9th- 


.01   .04 
.01   .01 


01   .02   .05   .01 


HOURLY  PRECIPITATION 


-10th- 


.03       .01       .03 


CARROLLTON  LOCI  1 
CKNTR.M.  CHI 

CONSTANT  I NE 

CORB1N  CAA 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE    BARRETTS    FORD   BR 

EDMONTON 

FLKMINGSBURG  POST  OFF 

FORDS  FERRY  DAI  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

BALETS  HILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

KENTUCKY  DAH 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE   HICKMAN   LOCK   8 

LOGLICK   1    S 

LONDON  3   SW 

LOUISA  LOCK  3 

LOUISVILLE   STAN   W    B   AP 

LUCAS 

HADISONVILLE  1  SE 
HAYSVILLE  DAM  33 

HC  KINNEYSBURG 

HI  DOLES BORO  RR  STA 

HILLERSBURG 

HOREBEAD  STA  TEACH  COL 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

ST  MARYS  COLLEGE 

SALYERSVILLE 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHtM    SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN    DAM   49 

WOLF  CREEK   DAM 

WOODBURY    LOCK  4 


.10        46 

14    1 


.20   1   07      .24 


.01       .73        22 


.50      .07      .01 


OS      .09      .05 


.03    1.57      .21 


.23      .16       .0* 
.22      .09      .01 


1.31 

1  29 
1.22 
2.22 


.21      .35      .04 
.01       .01       .01 


2.25 
1.53 
2.29 


ADOLPHUS    1   N 

CONSTANTINE 

DAVELLA 

HAZARD 

HEIDELBERG   LOCK   14 

HODGENVILLE   NAT  PARK 

LOGLICK  1   S 

LOUISA    LOCK   3 

LUCAS 

IIC    KINNEYSBURG 

IOREHEAD  STA  TEACH  COL 

STEARNS 

rOMPKINSVILLE 

WOODBURY  LOCK  4 


-11th- 


-13th- 


j0wl1ng  green  wb  ap 
:arrollton  lock  i 
:ehtral  city 
:linton 
xwstantine 
30vingt0n  w  b  airport 
wndee  barretts  ford  br 
tords  ferry  dam  50 
wanklin  water  works 

■EST   LOCK   3 

1ALEYS    MILL 

IERNDON 

10DGENVILLE    NAT    PARK 

CEHTUCKY   DAM 

.EXINGTON   WB   AIRPORT 

.IBERTY 

/JBISVILLE    STAN   W    B   AP 

.OUISVILLE    WB   CITY 

.DCAS 

IADISONVILLE    1    SE 

IDKFORDVILLE 

IWENSBORO    DAM    46 

'ADUCAH  CAA 

'ADUCAH  SCS   NURSERY 

1DMSEY   LOCK   2 

IT  MARYS  COLLEGE 

IMITHFIELD  4  S 

iOMERSET  HIWAY  DEPT 

'ATRAU  SPRINGS 

IH10NT0WN  DAM  49 

I00DBURY  LOCK  4 


Table  4-Contmued 


HOURLY  PRECIPITATION 


10   11    12 


ADDISON  DAM  45 
ADOLPBUS  1  N 
BENTON  1  SW 
BOWLING  GREEN  WB  AP 
CLINTON 
CONSTANT I NE 
CORBIN  CAA 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 
DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 
EDMONTON 

FRANKLIN  WATER  WORKS 
HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 
HODGENVILLE  NAT  PARK 
LIBERTY 
LITTLE  HI 
LOUISVILL 
LOUISVILL 
LUCAS 

MUUFORDVILLE 
OWENSBORO  DAM  46 
ST  MARYS  COLLEGE 
SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET  HIWAY  DEPT 
STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 
TOMPKINSVILLE 
WOLF  CREEK  DAM 
LOCK  4 


MAN  LOCK  8 
STAN  W  B  AP 
WB  CITY 


BOWLING  GREEN  WB  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CORBIN  CAA 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

GEST  LOCK  3 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LOGL1CK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LUCAS 

MAYSVILLE  DAM  33 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

MUNFORDVILLE 

OLIVE  HILL  1  HW 

OWENSBORO  DAM  46 

ST  MARYS  COLLEGE 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TOMPKINSVILLE 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


BARBOURVILLE  WATER  WKS 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

CARROLLTON  LOCK  1 

CORBIN  CAA 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

GEST  LOCK  3 

JENKINS 
LOGLICK  1  S 
LONDON  3  SW 
LOUISA  LOCK  3 
LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 
MAYSVILLE  DAM  33 


MOREHEAD  STA  TEACH  COL 
OLIVE  HILL  1  SW 
PIKEVILLE 
SALYERSVILLE 
SMITHFIELD  4  S 


BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

JENKINS 

LOUISA  LOCK  3 

LOUISVILLE    BOWMAN    FLD 

MC  KINNEYSBURG 

OLIVE  HILL  1  NW 

PIKEVILLE 


ADDISON  DAM  45 

BEREA  COLLEGE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CONSTANTINE 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

GEST  LOCK  3 

HAZARD 


-14th- 


.04   06   .01 


29  .12  .56 

.11  .14  .23 

.01  .01 

.65  1.55  93 


.02    10   .05 


.05   .01   .01 


.79   .05   .01 


.58   .84   .63 


.29   .17   .07 


-15th- 


.01   .01 

,01   .01   .01 


.18   .01 
.03   .02 
.01   .01 


40   .01   .04 


-16th- 


04   .02   .01        .01 


.02   .02   .01 


.01   .02 


-17th- 


-18th- 


HOURLY  PRECIPITATION 


A   M    Hour  ending 

P  M    H.. 

"0 

SI..I 

I 

1 

3 

3 

4 

5 

a 

7 

B 

9 

10 

11 

13 

1 

2 

3 

4 

S 

e 

7 

- 

10 

II 

»- 

IIMOlluolu;   LOCI    It 

II 

19 

.51 

01 

Ml 

.28 

.28 

PON    WB    AIRPORT 

oa 

05 

04 

.01 

12 

1.1BKRTY 

II 

ll 

11 

LITTLE    HICKMAN    LOOK    8 

II 

01 

.40 

01 

86 

LOGLICK    1    S 

.  19 

o.-, 

34 

LOCI   3 

.02 

Ol 

02 

07 

LOUISVILLE    KOWMAN    FLD 

.03 

01 

35 

41 

.86 

1.56 

LOUISVILLE    STAN    «    B   AP 

.02 

01 

2  1 

.10 

4:, 

1    29 

LOU1SVU.LK   WB  CITY 

.  10 

.64 

01 

.32 

16 

13! 

1.59 

QAM   33 

II 

.01 

.02 

oa 

.22 

MC    KINNEYSBURG 

II 

BLLUSBURG 

.03 

OH 

.  or, 

l  1 

10 

'59 

MOREHKAl)   STA    TKACH   COL 

Dl 

.0', 

04 

21 

,81 

1    20 

01  [71     Hill     1     NW 

.01 

01 

.03 

OS 

.30 

OIKNSBORO    DAM    46 

.04 

.01 

'os 

pi  Seville 

21 

.21 

SALYKRSVILLE 

II 

.01 

.07 

02 

.10 

SM1THFIELP   4    S 

.02 

.38 

.12 

1.02 

.08 

72 

2.34 

STEARNS 

OS 

.05 

TATHAM   SPRINGS 

.05 

09 

01 

.08 

.07 

28 

.58 

-19th- 

ADOLPHUS    1    N 

II 

.02 

.02 

BARBOURVILLE   WATER   WES 

.06 

01 

.07 

BAXTER    HARLAN    HATER    WIS 

.02 

.03 

.01 

01 

.05 

01 

.01 

.03 

.32 

07 

07 

OS 

1.12 

BENTON   1   SW 

45 

.01 

07 

.17 

01 

.71 

BEREA   COLLEGE 

13 

.01 

19 

63 

BOWLING  GREEN   WB  AP 

.50 

.17 

.02 

or. 

.04 

.81 

CARROLLTON    LOCK    1 

II 

.32 

.23 

.08 

.24 

.08 

.02 

.35 

.02 

05 

.01 

.02 

1.42 

CENTRAL  CITY 

.13 

.01 

03 

.17 

CLINTON 

.01 

.04 

.01 

.01 

01 

.22 

CONSTANT I NE 

.04 

.07 

.05 

.01 

01 

.18 

CORBIN   CAA 

6 

COVINGTON    W    B   AIRPORT 

.46 

.05 

DAVELLA 

.01 

.29 

52 

.27 

.15 

.01      .14        02 

01 

01 

.01 

DUNDEE   BARRETTS    FORD   BR 

.01 

04 

.05 

EDMONTON 

.05 

.02 

.09 

FLEMINGS BURG  POST  OFF 

.64 

14 

S3 

.31 

03 

19 

.09 

.15 

.01 

1.89 

FORDS    FERRT    DAM    SO 

13 

.11 

.24 

FRANKLIN  WATER   WORKS 

•>4 

.28 

01 

1.33 

GEST   LOCK  3 

B3 

.33 

.08 

01 

.01 

46 

.01       .01       .01 

.01 

.22 

01 

01 

.08 

01 

2.10 

B A LEYS    MILL 

14 

01 

.20 

.08 

.02 

Ol 

.03 

.49 

HAZARD 

// 

.01 

01 

.01 

.28 

01 

.04 

06 

.03 

0  2 

02 

.03 

.52 

HEIDELBERG   LOCK   14 

II 

13 

08 

.01 

.01|                 .03 

02 

.02 

.01 

.01 

01 

.34 

HERN DON 

.03 

02 

01 

.40 

HODGENVILLE   NAT   PARK 

.20 

05 

.14 

.23 

.62 

JENKINS 

01 

.0^ 

.41 

39 

.02 

.  01 

.89 

KENTUCKY    DAM 

.30 

.  10 

.10 

.02 

.82 

LEXINGTON    WB   AIRPORT 

.30 

.20 

43 

02 

1.35 

LIBERTY 

II 

.05 

.80 

.65 

.20 

.89 

.02 

2.61 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

II 

.19 

.48 

.37 

.04 

.01 

1.09 

LOGLICK   1   S 

.01 

.23 

.01 

27      .11 

.30 

.93 

LONDON  3   SW 

.02 

01 

.18 

01 

09 

.12 

04 

.47 

LOUISA   LOCK  3 

10 

1.03 

.15 

.22 

.06 

.47 

.0 

05 

.03       .01                   .10 

.01 

.01 

21 

or. 

04 

2.82 

LOUISVILLE   BOWMAN  FLD 

.02 

04 

,04 

.01 

02 

.25 

.35 

84 

1.72 

LOUISVILLE    STAN    W   B   AP 

.05 

02 

.23 

38 

16 

.01 

.85 

LOUISVILLE   WB  CITY 

.13 

.13 

.21 

.01 

.08 

.80 

08 

.01 

.42 

1.87 

LUCAS 

.06 

.01 

.01 

01 

.02 

.10 

01 

.22 

MADISONYILLE    1    SE 

01 

.33 

.34 

MAYSVILLE    DAM    33 

II 

.26 

.18 

29 

.32 

06 

.09 

.36 

.19 

.02 

1.87 

MC   KINNEYSBURG 

II 

.12 

.92 

.53 

15 

.01 

19 

.52 

28 

24 

3.03 

MILLERS BURG 

93 

30 

.92 

.04 

.01 

01 

16      .01       .01 

.24 

l   on 

05 

.01 

4.20 

MOREHEAD   STA    TEACH   COL 

16 

66 

37 

60 

.07 

.03 

.01 

15        53   1.37 

1  .09 

06 

.04 

5.14 

MUNFORDVILLE 

.13 

.17 

OLIVK   HILL   1    NW 

.35 

.42 

18 

52 

10 

11 

.10 

.01 

.48      .02      .01 

.05 

.04 

01 

OWENSBORO    DAM   46 

01 

PADUCAB   CAA 

6 

PADUCAH   SCS   NURSERY 

.26 

07 

10 

.43 

PIKEVILLE 

.25 

.30 

.23 

.04      .02 

.06 

.20 

04 

.02 

01 

1.17 

RUMSEY   LOCK  2 

03 

30 

.33 

ST   MARYS    COLLEGE 

1    19 

.50 

08 

1.77 

SALYERSVILLE 

.20 

20 

10 

34      .21 

.01 

.02 

.01 

22 

.04 

04 

01 

02 

1.42 

SMITHFIELD   4    S 

.35 

.08 

03 

.01 

.02 

50 

.03 

.03 

.52 

.08 

06 

.01 

.01 

.01 

1.80 

SOMERSET   HIWAY    DEPT 

.01 

.01 

01 

.03 

.01 

72 

.35 

.40 

.39 

1.93 

STEARNS 

.12 

.06 

.01 

.01 

20 

TATHAM    SPRINGS 

01 

.19 

.03 

.45 

.68 

WOLF   CREEK    DAM 

.22 

.12 

08 

42 

WOODBURY    LOCK   4 

-20 

th~ 

02 

" 

.09 

.20 

.05 

25 

67 

.01 

1.43 

ADDISON   DAM  45 

II 

.06 

.10 

.02 

.27 

,05 

01 

.01 

.01 

.53 

II 

18 

.09 

.01 

.32 

BARBOURVILLE    WATER    WKS 

.18 

01 

03 

.28 

.01 

01 

!33 

.36 

.01 

1.31 

BAXTER    HARLAN    WATER    WKS 

.01 

.02 

BENTON    1    SW 

09 

03 

.01 

01 

.12 

.02 

02 

01 

Oi 

.69 

.04 

.05 

01 

05 

.01 

1.17 

BEREA    COLLEGE 

.05 

.11 

.22 

53 

BOWLING  GREEN   WB  AP 

.01 

01 

.22 

.34 

01 

.01 

40 

06 

02 

:Si 

1.10 

CARROLLTON    LOCK    1 

.02 

.10 

.12 

CENTRAL   CITY 

.03 

.01 

05 

.01 

.24 

01 

08 

11 

.12 

.01 

.97 

CLINTON 

.02 

01 

01 

.10 

■  JO 

.7© 

.35 

01 

58 

04 

01 

08 

CONSTANTINE 

.64 

.61 

04 

01 

1^32 

CORBIN    CAA 

6 

26 

.50 

.03 

COVINGTON    W    B   AIRPORT 

6 

.10 

DUNDEE    BARRETTS    FORD   BR 

.02 

.12 

01 

.09 

09 

01 

EDMONTON 

01 

.27 

12 

.05 

.02      .50 

2    01 

FLEMINGSBURG    POST   OFF 

.02 

.01 

.03 

0  4 

.65 

25 

06 

01 

1.07 

FORDS    FERRY    DAM    50 

.01 

35      .44 

02 

,07 

.01 

.02 

.01 

01 

.97 

FRANKLIN    WATER   WORKS 

.01 

.01 

.04 

.11 

.22 

GEST  LOCK   3 

.13 

,08 

01 

01 

04 

.01 

.33 

HALEYS    MILL 

.13 

.03 

.25 

.03 

01 

.01 

.05 

04 

.12 

.  04 

02 

.78 

HAZARD 

II 

1.78 

HEIDELBERG    LOCK    14 

II 

.01 

01 

01 

oe 

08 

.10 

01 

02 

.19 

.08 

01 

.70 

HERNDON 

.01 

.01 

01 

03 

03 

38 

1,90 

ill 

!oi 

.51 

.17 

.07 

3.42 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

.02 

.06 

07 

01 

.02 

.03      .04       .01 

.01 

02 

.13 

.09 

.01 

.59 

JENKINS 

.02 

.01 

04 

.13 

.01 

.51 

.18 

19 

11 

1.20 

KENTUCKY   DAM 

OS 

.10 

20 

10 

09 

01 

.58 

LEXINGTON    WB   AIRPORT 

.11 

.09 

.13 

.04 

.57 

LIBERTY 

09 

.04 

02 

07 

.01 

.81 

.19 

.10 

19 

21 

.02 

.04 

.01 

1.90 

LITTLE   HICKMAN    LOCK   8 

II 

03 

.01 

01 

.03 

.10 

34 

.02 

14 

03 

.02 

.76 

LOGLICK    1    S 

02 

.02 

.03 

.01 

.17 

.34 

.10 

79 

02 

1.50 

LONDON   3    SW 

.03 

.01 

.01 

.39 

.13 

.01 

.01 

.01 

06 

.02 

1.23 

LOUISA   LOCK  3 

04 

01 

01 

.02 

.01 

.01 

.01 

04 

.06 

.02 

.10 

.01 

.34 

LOUISVILLE    BOWMAN    FLD 

08 

1.13 

01 

.01 

1.23 

HOURLY  PRECIPITATION 


Table  4-Continued 

KENTUCKY 

IE  1950 

A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Station 

1 

1 

1 

: 

1 

1 

2 

3 

4| 

5 

6 

?l 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

41 

5 

6 

7    8    9 

1C 

11 

12 

H 

LOUISVILLE  STAN  1  B  IP 

.01 

05 

.87 

.01 

.94 

LOUISVILLE  KB  CITY 

86 

.05 

.91 

LUCAS 

.01 

.13 

01 

.03 

11 

.06 

17 

.58 

61 

05 

05   .01 

1.85 

MADISONVILLE  1  SE 

09 

.02 

15 

.05 

.10   .05 

.61 

MAYSVILLE  DAM  33 

// 

.03 

.05 

01 

07 

22 

.01   .08 

MC  KINNEYSBURG 

// 

18 

03 

.01 

.01 

04 

11 

.38 

MIDDLESBORO  RR  STA 

.06 

02 

.03 

.01 

.02 

.98 

.39 

.07 

.04 

.06   .30 

.06   .01 

2.06 

MILLERSBURG 

.01 

.05 

.01 

1  'j  9 

.02 

01 

.01 

1.70 

MUNFORDVILLE 

07 

01 

.01 

01 

01 

.03 

01 

.01 

0  9 

.23 

04 

05 

.01 

.88 

OLIVE  HILL  1  NW 

01 

.01 

01 

.01 

.02 

.25 

04 

.01       .01 

.37 

OWENSBORO  DAM  46 

05 

.07 

.02 

.18 

05 

.01   .04 

.01 

.46 

PADUCAH  CAA 

15 

.05 

.09   »     * 

PADUCAB  SCS  NURSERY 

.01 

.23 

01 

68 

.02   .05 

1.02 

PIKEVILLE 

.01 

01 

01 

05 

49 

02 

01   .02   .11 

.08       .01 

.82 

.07 

49 

.39 

.01 

01 

.01 

1.30 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

.51 

.01       .01 

ST  MARYS  COLLEGE 

.21 

.03 

.12 

.01 

,02 

.01 

.50 

36 

.03 

.09   .06 

1.45 

SALYERSVILLE 

// 

.02 

.13 

.05 

01 

.05   .09   .11 

.58 

SMITHFIELD  4  S 

.01 

02 

.02 

83 

.08 

.96 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

01 

.01 

.01 

.02 

12 

01 

.01 

.19 

05 

03 

.23 

.13   .06 

.88 

STEARNS 

,03 

.01 

.46 

.19   .19   .10 

.98 

TATHA1I  SPRINGS 

.02 

.10 

.13 

.01 

.01 

32 

04 

.13 

.01 

.01 

.01 

.81 

TOMPKINSVILLE 

.12 

.01 

.35 

01 

.02 

.01 

01 

!  20 

47 

.01 

3.21 

UHIONTOWN  DAM  49 

// 

.08 

.03 

01 

.01 

.64 

52 

.02 

.01       .08 

WOLF  CREEK  DAM 

.02 

.43 

.55 

.06 

.13 

.60 

.47 

.18   .01 

2.87 

WOODBURY  LOCK  4 

.01 

IB 

.10 

.02 

.81 

.06 

24 

.01 

.13   .07 

1.61 

-21st- 

ADDISON  DAM  45 

// 

.15 

.15 

ADOLPHUS  1  N 

// 

.10 

.01 

.15 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

06 

.63 

07 

.12 

01 

.90 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

.47 

.51 

BENTON  1  SW 

.02 

.03 

BEREA  COLLEGE 

.01 

.01 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

.04 

.03 

01 

.01 

|   .09 

CARROLLTON  LOCK  1 

// 

03 

.03 

CENTRAL  CITY 

,02 

.01 

01 

.04 

CLINTON 

.01 

.02 

.01 

.02 

.02 

.08 

CONSTANTINE 

.01 

.02 

CORBIN  CAA 

6 

32 

DAVELLA 

.90 

.02 

14 

03 

.01 

.01 

2.55 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

.01 

02 

.03 

EDMONTON 

.01 

.03 

.01 

.05 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

02 

.01 

.10 

.01 

.14 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

.06 

.26 

GEST  LOCK  3 

.01 

.01 

.05 

BALEYS  MILL 

.01 

.03 

02 

.06 

HAZARD 

// 

.01 

.21 

.12 

.24 

.01 

.59 

HEIDELBERG  LOCK  14 

.01 

02 

.05 

HERNCON 

.02 

.02 

.0) 

.02   .01 

.10 

JENKINS 

38 

.07 

.01 

.53 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

// 

.01 

01 

13 

.01 

.17 

LOGLICK  1  S 

.09 

.06 

05 

.20 

LONDON  3  SW 

.01 

.25 

.02 

.01 

.29 

LOUISA  LOCK  3 

.02 

09 

.05 

04 

.01 

.03 

.03 

01 

.08 

.36 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

.02 

01 

.02 

.05 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

.01 

19 

.09 

.29 

LUCAS 

.06 

.01 

.11 

MADISONVILLE  1  SE 

.03 

MAYSVILLE  DAM  33 

// 

.01 

.62 

.04 

.81 

MC  KINNEYSBURG 

// 

.12 

.05 

02 

.30 

MIDDLESBORO  RR  STA 

01 

.01 

02 

.01 

.63 

.01 

01 

.70 

UILLERSBURG 

02 

01 

.01 

.05 

01 

.01 

.12 

MUNFORDVILLE 

.01 

.01 

01 

.01 

.01 

.05 

OLIVE  HILL  1  NW 

.06 

.01 

19 

02 

.02 

.02 

.02 

.39 

OWENSBORO  DAM  46 

.02 

.01 

.04 

PADUCAH  CAA 

6 

PIKEVILLE 

.01 

.36 

.07 

02 

.01 

02 

21 

.81 

RUMSEY  LOCK  2 

.01 

.02 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

.02 

.01 

.03 

SALYERSVILLE 

.02 

.05 

.05 

.30 

SMITHFIELD  4  S 

.01 

.02 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

.01 

.01 

STEARNS 

.01 

.10 

02 

.01 

.01 

.01 

.23 

UNIONTOWN  DAM  49 

// 

.04 

01 

.01 

.01 

.08 

WOLF  CREEK  DAM 

.09 

.20 

WOODBURY  LOCK  4 

.01 

.02 

02 

.01 

-22 

Id- 

.06 

ADOLPHUS  1  N 

// 

.02 

.02 

.11 

.25 

.01 

.  18 

.59 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

.01 

02 

.01 

01 

.01 

02 

.02 

.11 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

.04 

15 

.05 

01 

.01 

.27 

BENTON  1  SW 

.01 

02 

.03 

14 

69 

20 

.04 

,02 

.01 

1.41 

BEREA  COLLEGE 

.01 

.01 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

.02 

.03 

0  8 

.20 

.01 

.01 

95 

01 

1.34 

CENTRAL  CITY 

.05 

.01 

.08 

.27 

23 

.17 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.91 

CLINTON 

01 

.01 

08 

.13 

.07 

01 

.04 

.05 

.40 

CONSTANTINK 

.01 

0) 

.45 

.02 

CORBIN  CAA 

6 

06 

»     .08 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

6 

•     .04 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

.09 

.23 

.12 

.01 

.45 

EDMONTON 

.01 

.01 

.02 

.03 

.10 

.14 

10 

.11 

19 

.01 

.02 

.74 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

.10 

.10 

FORDS  FERRY  DAM  50 

.35 

19 

.10 

.11 

.01 

.76 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

04 

SO 

34 

.12 

.01 

.01 

22 

,01 

1.35 

GEST  LOCK  3 

.02 

02 

01 

01 

.01 

.08 

HA LEYS  MILL 

.02 

.01 

.27 

.43 

.14 

03 

.01 

01 

HERNDON 

.01 

.02 

.02 

oe 

27 

46 

.01 

.01 

.02 

.04 

.01 

.93 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

02 

.03 

.05 

10 

JENKINS 

3  5 

.08 

.01 

.44 

KENTUCKY  DAM 

.29 

30 

.50 

36 

.02 

02 

.09 

1.60 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

// 

.12 

.01 

,01 

.14 

LONDON  3  SW 

.03 

.04 

01 

.08 

LOUISA  LOCK  3 

OP 

.08 

LUCAS 

09 

,45 

.14 

.01 

.83 

12 

.01 

1.65 

MADISONVILLE  1  SE 

03 

23 

01 

13 

24 

.11 

.82 

MAYSVILLE  DAM  33 

// 

09 

02 

.11 

MIDDLESBORO  RR  STA 

,01 

06 

.01 

01 

.49 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

.01 

21 

L9 

.06 

31 

.11 

MUNF0RIJV1LI.K 

.08 

.06 

02 

.01 

.01 

01 

.01 

.23 

OLIVE  HILL  1  NW 

,05 

PADUCAB  CAA 

6 

* 

* 

* 

* 

* 

.20 

HOURLY  PRECIPITATION 


A   M    II. 

P    M    II 

Station 

■ 

2 

4 

5 

8 

; 

B 

9 

10 

11 

12 

1 

3 

•I 

6 

7 

e 

■< 

in 

11 

12 

SURSKRY 

H 

.03        05 

02      • 

16 

09 

.01 

<0 

.06        07 

)l 

<>:• 

411 

IADIITILLE    1ATHK    DORKS 

.03 

.01 

in 

01 

01 

04 

// 

.01 

02 

oa 

SMITllflKl  D  4   a 

11 

09 

.02 

01 

SOMERSET    HIWAY    DEPT 

.05      .05 

.03 

03 

in 

17 

01 

.01 

0  1 

05        04 

(1!, 

.23 

01 

Qg 

.02 

.01 

.02       .01 

02 

,17 

1.32        30 

.40 

36 

2    82 

ORIOirrORN    11AM   49 

.01 

01 

01        01 

.01 

1  ■     [1AM 

.02 

.07      .26 

.40 

.02 

.07 

.01 

WOODBURY    LOCK   4 

.01 

.02 

.03 

26      .17 

91 

.18 

.01 

- 

-23d- 

BAXTKK    BARLAN    WATER    WKS 

.01 

.01 
.08 

DUNDEE    BARRETTS    FORD   BR 

.01 

01 

.01 

.01                   .01 

EDMONTON 

.01 

.01 

HAZARD 

// 

.02 

.01 

JENKINS 

.09      .02 

.01 

MOREHBAD   STA    TEACB   COL 

.01 

.01 

^02 

-24th- 

COVINGTON    W    B   AIRPORT 

6 

FLEMINGS BURG   POST  OFF 

JENKINS 

.04 

.03 

.01       .02      .08 

.02 

20 

-25th- 

BKREA   COLLEGE 

.03 

15 

.02 

20 

CARROLLTON    LOCK    1 

// 

.05 

05 

COVINGTON   W   B  AIRPORT 

DA V  ELLA 

.31       .01 

32 

GEST   LOCK   3 

.07 

HAZARD 

// 

.02      .01 

.03 

HEIDELBERG    LOCK    14 

// 

.01 

.35 
.03 

JENKINS 

oa 

.01 

LONDON   3    SO 

.01 

.01 

02 
16 
19 
.12 
09 
07 

LOUISA   LOCK   3 

.13 

.03 

MAYSVILLE   DAM   33 

// 

.18 

MIDDLESBORO   RR   STA 

.11       .01 

M1LLERSBURG 

1)1 

01 

01 

MOREBEAD   STA   TEACH   COL 

05 

.01 

OLIVE    BILL    1    NTT 

.01 

PIKEV1LLE 

.03      .01 

.01        01 

!06 
01 

.16 
.22 

SADIEVILLE    WATER    WORKS 

SALYERSVILLE 

// 

.01       .06 

.03      .01 

SMITBFIELD  4   S 

.13       .03 

TATBAM    SPRINGS 

.07 

.09 

Ofi 

-26 

h~ 

BAXTER    HARLAN    WATER    WKS 

.01 

01 

.02 
.03 
.01 

BEIDELBERG  LOCK   14 

// 

.01 

.01 

MIDDLKSBORO  RR   STA 

.01 

-271 

h- 

MIDDLESBORO   RR   STA 

j      ,01       .01 

.02 

COVINGTON  W   B  AIRPORT 

6 

-28 

h- 

. 

»           .           . 

COVINGTON  W   B  AIRPORT 

6 

•           .01 

-29 

h- 

JEHKI NS 

.01 

LOUISA   LOCK  3 

PIKEVILLE 

.13 

.01 

!l4 

-30th- 

FLEMINGSBURG   POST  OFF 

!  -   -    - 

"           " 

~ 

"     -  I" 

MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


July  1949     to    June    1950 

JUNE    1950 

Station 

July 

Auou,, 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Season 

ADDISON    DAM    45 

T 

T 

T 

ADOLPHUS    1    N 

ALLEN 

T 

T 

T 

0.5 

1.0 

ANCHORAGE 

T 
T 

0.3 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

0.3 

ASHLAND  DAM  29 

. 

. 

T 

3.6 

0.5 

0.5 

T 

BARDSTOWN 

T 

BAXTER-HARLAN   WTR   WKS 

0.2 

BEAVER   DAM 

T 

T 

T 

BENHAM 

T 

5.0 

1.5 

T 

T 

4.8 

T 

- 

BEREA    COLLEGE 

T 

T 

_ 

T 

0.3 

T 

BEREA    WATER   WKS 

T 

BOSTON    2    S» 

T 

T 

T 

BOWLING    GREEN 

T 

BOWLING  GREEN   SUBSTA 

T 

- 

- 

- 

BOWLING  GREEN    WB   AP 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BRENT   DAM   36 

T 

T 

3.0 

0.5 

T 

3.5 

BROWNSVILLE    LOCK   6 

BURGIN    DIX    DAM 

T 

BURNS  IDE 

T 

T 

- 

T 

T 

1 

CADIZ    LOCK   E 

_ 

. 

T 

. 

. 

. 

CAMPBELLSVILLE 

T 

T 

T 

T 

CARROLLTON   LOCK   1 

T 

1.0 

COLLEGE    HILL   LOCK    11 

T 

COLUMBIA   LAW  COLLEGE 

T 

T 

- 

T 

T 

T 

- 

CORBIN    CAA 

T 

T 

T 

T 

T 

0.1 

T 

T 

0.1 

CORBIN    WATER   WORKS 

T 

1.0 

COVINGTON    WB   AP 

0.2 

1.3 

1.7 

T 

T 

6.1 

CYNTHIANA 

T 

l!6 

0.3 

T 

DANVILLE 

2.4 

T 

T 

T 

T 

2.4 

DELPHIA 

T 

_ 

. 

T 

_ 

. 

. 

DELPHIA    1    E 

4.6 

2.5 

DEMA 

T 

T 

DUNDEE    BARRETTS    FRD  BR 

T 

T 

0.3 

T 

T 

DUNMOR 

T 

- 

- 

- 

- 

DUNNVILLE 

T 

_ 

_ 

. 

. 

T 

. 

EDDYVILLE    LOCK    F 

1.5 

ELIZABETHTOWN 

T 

1.5 

FALMOUTH 

T 

T 

2.7 

T 

T 

2.7 

FARMERS 

0.4 

0.2 

0.7 

- 

T 

- 

FLEMINGSBURG 

0.7 

1.0 

. 

2.0 

T 

. 

FORD   LOCK  1 

T 

T 

T 

T 

FORDS    FERRY   DAM    5 

T 

T 

1.0 

T 

T 

0.1 

1.1 

FRANKFORT    LOCK   4 

T 

T 

T 

T 

T 

FRANKLIN   WATER  WORKS 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FRENQHBURG    1    SW 

. 

- 

. 

. 

. 

. 

GEORGETOWN   WATER   WORKS 

GEST   LOCK   3 

: 

T 

T 

0.3 

T 
0.3 

: 

GRANT    DAM   38 

T 

1.0 

- 

3.0 

0.1 

T 

- 

GRAYSON 

0.4 

0.3 

. 

2.0 

0.7 

_ 

. 

GREENSBURG 

GREENSBURG    HIWAY   61    BR 

T 

0.4 

GREENUP   DAM    30 

T 

1.5 

3.0 

0.7 

0.2 

5.4 

GREENVILLE    2    W 

" 

- 

- 

- 

" 

HARTFORD    6    N 

2.0 

T 

. 

. 

. 

HAZARD 

T 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEADQUARTERS 

T 

T 

T 

HEIDELBERG    LOCK    14 

T 

- 

- 

T 

- 

HENDERSON   4    SW 

T 

0.5 

T 

T 

T 

T 

0.5 

HICKSVILLE 

HIGH   BRIDGE    LOCK    7 

T 

T 

T 

HINDMAN    SETTLEMENT    SCH 

T 

T 

T 

HOPK1NSVILLE    2    E 

- 

- 

T 

" 

HYDEN 

T 

T 

T 

T 

. 

IRVINGTON 

T 

1.3 

T 

T 

T 

1.3 

JACKSON 

JENKINS    WATER   WORKS 

3.5 

JEREMIAH 

1.1 

" 

T 

5.3 

T 

" 

KEENE    2    N 

T 

T 

T 

T 

T 

- 

KENTUCKY  DAM 

LANCASTER    ICE   PLANT 

LAURA 

T 

1.0 

T 

T 

°:1 

°:1 

0.6 

- 

LEXINGTON    WB   AP 

T 

0.6 

0.4 

T 

T 

1.0 

0.3 

2.3 

LIBERTY 

LITTLE   HICKMAN   LOCK  8 

0.5 

1.0 

LOCKPORT    LOCK    2 

T 

LOUISA   LOCK  3 

- 

2.0 

1.0 

T 

" 

LOUISVILLE    STAN   WB   AP 

T 

1.4 

T 

T 

0.1 

T 

T 

1.5 

LOUISVILLE    UPPER  GAGE 

T 

T 

LOUISVILLE   WB   CITY 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

LOVELACEVILLE 

T 

2.0 

T 

T 

2.0 

MADISONVILLE    1    SE 

T 

T 

T 

MAMMOTH   CAVE    PARK 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

MANCHESTER 
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KENTUCKY  -  JULY  1950 

O.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 

WEATHER  SUMMARY 

The  cool  wet  weather  of  June  continued  through  July.  Temperatures  were  considerably  below  normal, 
making  this  the  third  coldest  July  on  record.  Precipitation  again  was  much  above  normal  with  the 
average  for  the  State  being  exceeded  but  three  times  in  the  period  in  which  July  records  are  avail- 
able. Frequent  rains,  often  accompanied  by  thunderstorms,  took  their  toll  in  crop  damage  and  caused 
one  fatality. 

Cool  days  and  nights  were  intermingled  with  warm  humid  periods  with  the  weekly  average  temperatures 
consistently  below  normal  throughout  the  month.  The  passage  of  a  succession  of  cool  air  masses  ac- 
companied by  below  normal  percentage  of  sunshine  and  above  normal  cloud  cover  were  contributing  fac- 
tors to  making  this  month  so  cool.  The  lowest  readings  for  the  month  occurred  generally  either  on 
the  1st,  8th  or  14th,  with  near  record  low  temperatures  reported  during  the  month.  The  highest  tem- 
peratures for  the  period  were  recorded  on  various  days  in  different  parts  of  the  State.  All  sec- 
tions of  the  State  had  negative  departures  from  the  normal.  The  aean  temperature  for  the  State  was 
73.4°  which  is  3.6°  below  normal,  making  this  the  third  coldest  July  on  record  (since  1889).  The 
monthly  mean  temperature  ranged  from  75.8°  at  Russellville  and  Wolf  Creek  Dam  to  70.4°  at  Mammoth 
Cave  Park.  The  highest  temperature  recorded  in  the  State  was  93°  at  Paducah  and  Pikeville  on  the 
3rd,  at  Owensboro  on  the  11th  and  Berea  College  on  the  19th.  The  lowest  was  40°  at  Mammoth  Cave 
Park  on  the  7th. 

Precipitation  for  the  third  straight  month  has  been  above  normal.  The  distribution  of  rainfall  was 
again  very  irregular  with  almost  all  sections  reporting  above  normal  amounts,  with  the  east  central 
portion  recording  the  largest  falls.  The  lightest  amounts  were  in  the  extreme  north.  A  few  sta- 
tions in  this  area  reported  normal  or  below  normal  amounts.  The  average  precipitation  for  the  State 
was  6.66  inches,  which  xs  2.47  inches  above  normal,  making  this  the  fourth  wettest  July  on  record 
(since  1889).  The  total  rainfall  in  the  State  for  this  year  through  July  hac  been  44.43  inches. 
Thus,    in  the  first   seven  months,   Kentucky  has   had  almost   its  normal  annual   total   of   45.17   inches. 

The  total  amounts  recorded  at    the  various  stations  ranged   from  12.21   inches  at   West   Liberty  Water 
Works  to  2.94  inches  at   Sadieville  Water  Works.      The  heaviest   rainfall   reported  in  any  one  day  was 
3.40   inches  at  Henderson  on  the  31st. 

Most  crops  apparently  made  good  growth  despite  the  frequent  rains  aud  cool  days.  The  few  periods  of 
warm  humid  weather  favored  this  growth.  However,  the  weather  was  generally  unfavorable  for  haying 
and  cultivating  late  row  crops.  Despite  irregular  growth  at  the  beginning  of  the  period,  tobacco 
showed  good  improvement  with  many  reports  of  topping.  The  emergence  of  some  wet  weather  diseases 
was  reported  to  this  crop.  The  corn  crop  was  good  where  planted  on  rolling  land,  but  wet  weather 
adversely  affected  lowlands.  Early  corn  was  well  tasselled  and  shoots  formed,  but  late  corn  was 
still  in  the  cultivating  stage.  Soybeans  made  good  growth,  but  because  of  difference  in  time  of 
planting  they  varied  greatly  in  size.  By  the  end  of  the  month  both  corn  and  soybeans  were  advanc- 
ing rapidly.  Small  grains  have  been  threshed  for  the  most  part  with  some  loss  from  sprouting  in  the 
shock  or  from  lodging  before  combining  could  be  done.  Adequate  moisture  was  available  to  keep  pas- 
tures in  good  condition  and  to  add  growth  to  hay  crops.  Frequent  rains  kept  hay  harvesting  to  a 
minimum  and  much  cut  hay  was  damaged.  Fruit  growers  were  beginning  their  harvest  of  peaches  and 
apples  by  the  end  of  th  e  month. 

Electrical  storms  during  the  month,   accompanied  by  heavy  rain,   caused  some    damage   in  Jefferson   Coun- 
ty and  one  fatality  in  Winchester.     Heavy  rains  and  winds  at   the   end  of    the  month  resulted  in   about 
$100,000  worth  of    damage  to   crops  in  Henderson  County.— W.S, 


In  addition  to  the  climatologleal  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and  coope- 
rative weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hydrocllma- 
tlc  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrologlc  Bulletin 
Series.  The  Hydrocltmatic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gogee--mostly  of 
the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation.  It  was 
established  In  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department  cf  the 
Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide  records 

related  works  by  the  Corps  of  Engineers.   This  Network,  now  numbering  about 
2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  rcnintnt'nod  by  the 
Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the  weather  Bureau 
by  the  Corps  of  Engineers.   Tb<?se  transfers  averaged  about  $250,000  por  year  be- 
tween 1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date.   For  the  years  1940-42, 
the  Department  of  Agriculture  transferred  about  3100,000  per  year  to  provide 
data  required  In  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  trans- 
ferred about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs  of  their  program  in 


of  this  bulletin  series,  data  from  Hydrocliaatlc 
ed  in  bulletins  (Hydrologlc  Bulletins)  which 
of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 
«8  established  to  meet  the  internal  require- 
referred  to  above,  no  provision  was  made  for 


mentc  of  the  Federal  agendo 
public  dissemination  of  the 

agencies  and  to  certain  public  repositories.   A  list  of  locations  where  ref- 
erence copies  of  the  Hydrologlc  Bulletin  Series  are  available  for  inspection 
may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington 
25,  D.C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available 
through  the  cooperation  of  various  rubllc  offices,  private  agencies,  and 
individuals  as  Hated  in  the  Station  Index. 
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01 

20 

06 

.23      .42 

.02 

.05      .45 

.16 

.16 
.58 
.34 

62 

04 
.01 

.01 
.05 
26 

.67 

:82 

1   02 
1.59 
.15 
.93 
.81 
.89 
.89 
.01 
.05 
1.37 

LOGLICK  1    S 
LONDON  3   SW 
LOUISA   LOCK  3 

■! 

28 

.03 

,40 

01      .08 

02 

.  35 
.  10 
.04 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

.01 

.01 

.02 

59 
.49 

.73 

.08      .01 

06 

LOUISVILLE   STAN  W  B  AP 

\\ 

01 

LOUISVILLE  WB  CITY 
LUCAS 

MADISONVILLE   1    SE 
MAYSVILLE  DAM   33 

// 

.09 

0! 

.04 

02 

02 

03 

J  2 

.07 

0  2 

02 

.01 

1.07 

.01 
.11 

.01 

MC   KINNEYSBURG 

0  5 

05 

.15 

.01 

.01 

08 

.51      .04 

MIDDLESBORO  RR  STA 

.01 

.01 
.50 
1.50 
.57 
.63 

MILLERSBURG 

01 

03 

05 

.03 

.14 

.01 
.01 

MOREBTAD  STA  TEACH  COL 
MUNFORDYILLE 
OLIVE  BILL  1    NW 
OWTNSBORO  DAM   48 

05 

37 
17 

.01 

03 

.07 
.01 
02 

.01 

02 

.23 
53 

.24 

.75 

.01 
.16 

.02 

.02 

PADUCAB  CAA 

6 

PADUCAB  SCS   NURSERY 
RUMSEY  LOCK  2 

.10      .03 
.10 

.44      .06 

.63 
.10 
1.03 
.98 
.08 
.93 
.76 
.05 
.42 
.02 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

.04 

12 

20 

.02 

.03      .01 

.46      .18 

ST  MARYS  COLLEGE 

.13 

07 

.01 

.02 

01 

SALYEBSVILLE 

// 

07 

.01 

SMITHFIELD  4  S 

.17 

.01 

.02 

.01 

.13 

.  55 

TATHAM   SPRINGS 
TOMPKXNSVILLE 

'l5 

.01 

.01 

.01 

.01 

01 

.01 

■J  5 

UMONTOWN  DAM   49 

// 

01 

.01 

01 

.01 

.01 

.36 

WOODBURY  LOCK  4 

.01 

.01 

-201 

h- 

ADDISON  DAM  45 

// 

10 

01 

.  02 

.13 
.11 
.81 
.75 

ADOLPHUS   1    N 
BARBOURVILLE  WATER  WKS 

// 

.13 

.03 

.  21 

.08 

.02      .17 

.03 

03 

11 

BAXTER  HARLAN  WATER  WES 

.43 

.02 

.01 

.01 

.05 

.16      .01 

.01 

.04 

.01 

BENTON  1    SW 

.01 

01 

.03 

.01 

.07 

.03 

.01 

.  15 

- 

. 

BEREA  COLLEGE 

01 

.04 

.03 

lo2 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

01 

01 

CENTRAL   CITY 

01 

01 

.01 

CI 

.01 

CLINTON 
CONSTANTINE 
CORBIN  CAA 

6 

.01 

.04 

01 

.21      .06 

.09 

.01 

.01 

.06 

.01 
.01 

01 

01 

!47 
.08 

COVINGTON  W   B  AIRPORT 

6 

.04 

DAVELLA 

DUNDEE   BARRETTS  FORD  BR 

01 

05 

01 

09 

.16 

.02 

.06 

.01 

.06 

11 

.43 
.16 
.25 

.04 

FLEMINGSBURG   POST  OFF 

.01 

.22      .01 

FORDS  FERRY  DAM   50 

1 

.04 

Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


A.  M.  Hour  ending 


4    5    6    7    8    9    10   11    12 


FRANKLIN  WATER  WORKS 
HALEYS  MILL 
HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 
HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 
JENKINS 
KENTUCKY  DAM 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOGLICK  1  S 
LONDON  3  SW 
LOl'ISA  LOCK  3 
LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 
LOUISVILLE  STAN  W  0  AP 
LOUISVILLE  WB  CITY 
LUCAS 

HADISCNVILLE  1  3E 
MAYSVILLE  DAM  33 
MC  KINNEYSBURG 
MIDDLESBORO  RR  STA 
MILLFRSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 
VILLE 


.01    01   .01 
07   .04 


01. !  V 


irt. 


OWENSB0R0  DAM  46 
PADUCAH  CAA 
PADUCAH  SCS  NURSERY 
PIKEVILLE 
RUMSFY  LOCK  2 
SADIEVILLE  WATER  WORKS 
ST  MARYS  COLLEGE 
SALYFRSVILLE 
SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET  HIWAY  DEPT 
STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 
TOMPKINSVILLE 
UNIONTOWN  DAM  49 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


BARBOURVILLE  WATER  WKS 

BAXTER  HARLAN    HATER   WKS 

CORBIN  CAA 

JENKINS 

MIDDLES3CR0  RR  STA 

PIKEVILLE 

STEARNS 


CONSTANTINE 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

FRANKLIN  WATER  WORKS 


: 


BARBOURVILLE  WATER  WKS 
BAXTER  HARLAN 
BENTON  1  SW 
BEREA  COLLEGE 
BOWLING  GREEN  WB  AP 
CARROLLTON  LOCK  1 
CENTRAL  CITY 
CLINTON 

CONSTANT  I NE 

CORBIN  CAA 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DUNDEF    BARRETTS    FORD  B: 

EDMONTON 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 


LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 
LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 
LOUISVILLE  WB  CITY 
LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 
MC  KINNEYSBURG 
MIDDLESBORO  RR  STA 
MI.'NfORDVILLE 
OLIVE  HILL  1  NW 
OWENSBORO  DAM  46 
PADUCAH  CAA 
PADUCAH  SCS  NURSERY 
RUMSEY  LOCK  2 
SADIEVILLE  WATER  WORKS 
ST  MARYS  COLLEGE 
SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET  HIWAY  DEPT 
STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 
TOMPKINSVILLE 
UNIONTOWN  DAM  49 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


ADDISON  DAM  45 
ADOLPHUS  1  N 
BARBOURVILLE  WATER  WKS 


.03    01   .01   .01 
.01   .01   .35   .01 
.01   .04   .12   .01 


.01   .01    13 


21st- 


-22d- 


-23d- 


.01       .02 


.08   .03 
.26 

.02   .02 


-24th- 


r.M.  4-Coattnu.d 


HOURLY  PRECIPITATION 


BAXTER  HARLAN  WATFR  W^ 

CENTRAL  CITY 

CONSTANT 1NE 

CORBIN  CAA  6 

COVINGTON   W    B    A1HTOIIT 

DinSU    IIUIKKTTS    FORD    BH 

EDMONTON 

FORDS    FKRRY    DAM    50 

FRANKLIN    WATER    WORKS 

JBIDtLBUtG  uxk  u 

HODGFNVILLE    NAT    PARK 

JENKINS 

LIBERTY 

LITTl.F    HICKMAN    LOCK    8 

LOGLICK   1    S 

LONDON   3    SW 

LOUISVILLE    BOWMAN    FLD 

LOUISVILLE   WB   CITY 

LUCAS 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

MUNFORDVILI.F 

OLIVE  HILL  1  NW 

OWENSBORO  RAM  46 

PADUCAH  CAA 

RUMSEY  LOCK  2 

ST  MARYS  COLLEGE 

SALYERSV1LLE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 

T0MPK1NSVILLE 

WOLF  CREEK  MM 

WOODBURY   LOCK  4 


ADDISON    DAM    45 

ADOLPHUS   1    N 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

BENTON  1  SW 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING   GREEN   WB   AP 

CENTRAL   CITY 

CLINTON 

DUNDEE   BARRETTS    FORD   BR 

EDMONTON 

FORDS   FERRY  DAM    50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

HALEYS   MILL 

BERNDON 

KENTUCKY  DAM 

LIBERTY 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MIDDLESBORO  RR  STA 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 


UXIONTOWN  DAM  4 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY   LOCK  4 


ADOLPHUS   1    N 
BARBOURVILLE   WATER   WKS 
BAXTER   HARLAN   WATER   WKS 
BENTON  1    SW 
BEREA    COLLEGE 
BOWLING   GREEN  WB  AP 
CARROLLTON  LOCK   1 


CLINTON 

CONSTANT  I NE 

CORBIN   CAA 

COVINGTON   W    B   AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE   BARRETTS    FORD   BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG    POST   OFF 

FORDS    FERRY    DAM    50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST   LOCK   3 

HALEYS   MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG   LOCK   14 

BERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JENKINS 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA  LOCK  3 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE   1   SE 

■AYSVILLE    DAM    33 

■C   KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO   RR    STA 

MLLERSBURG 

HOREHEAD   STA   TEACH   COL 

MUNFORDVILLE 

OLIVE   HILL   1    NW 

DWENSBORO    DAM   46 

PADUCAH  CAA 


A   M    Huui  •iidinu 


II 


.03  .10 


-25th- 


-26th- 


.071       02      .01        34 


. 12|       25      .27        01 


20      .10      .13      .61 


.41      .18      .03 


.01      .01      .03        01 


14      .05      .02 


.08      .15      .02 


.03        22        13      .07 


01        05,        46        16 


.05      .05      .02 


02      .01        01       .  18| 


HOURLY  PRECIPITATION 
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PIKEVILLE 
RUMSEY   LOCK   2 
SADIEVILLE  WATER   WORKS 
ST  MARYS  COLLEGE 
SALYERSVILLE 
SMITHFIELD  4   S 
SOMERSET    HIWAY    DEFT 
ST EARNS 

TATHAM   SPRINGS 
TOMPK1HSVILLE 
UNIONTOWN    DAM    49 
WOLF   CREEK  DAM 
WOODBURY   LOCK   4 


ADOLPHUS   1    N 
GEST   LOCK   3 
HAZARD 
JENKINS 

LOUISVILLE  BOW 
SALYERSVILLE 
STEARNS 
TOMPKINSVILLE 
TOLF   CREEK    DAM 


BEREA   COLLEGE 

COVINGTON  K   B  AIRPORT 

DAVEL1.A 

FLEMINGSB'JRG  POST  OFF 

LOUISA  LOCK  3 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 


BENTON    1    SW 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

FORDS  FERRY  DAM  50 

HA  LEYS  WILL 

HAZARD 

HERMDON 

JENKINS 

LOUISA  LOCK  3 

MADISONVJ.LLE  1  SE 

OLIVE  HILL  t   NW 

OWENSBORO  DAM  46 

PALUCA8  CAA  6 

PADUCAB  SCS  NURSERY 

RUMSEY  LOCK  2 

WOLF    CREEK    DAM 


Mil'T 


45 


ADOLPBUS   1    N 

BAHBOURVILLE    WATER   WKS 

BAXTER    HARLAN   WATER    WKS 

BENTON    1    SW 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  W3  AP 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY 

CLINTON 

CONSTANTINE 

CORBIN  CAA  6 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 


DUNDEE  BARRETTS  FORD  B 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG  POST  OFF 

EORI-S  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

BEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HFIDELBEKG  LOCK  14 


HODGENVILLE  NAT  PARK 
JENKINS 
KENTUCKY  DAM 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOGLICK  1  S 
LONDON  3  SW 
LOUISA  LOCK  3 
LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 
LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 
LOUISVILLE  WB  CITY 
LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 
MAYSVILLE  DAM  33 
MC  KINNEYSBURG 
MIDDLESBORO  RR  STA 
MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 
IV  II.LE 

OLIVE  HILL  1  N» 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA 

PADUCAH   SCS   NURSERY 

MKEVILLE 

RUMSEY   LOCK   2 

IATBB  WORKS 

ST   MARYE      i 

SALYERSVILLE 

SMITHFIE1. 

SOMERSET  HIWAY   DETT 

STEARNS 


9  10         11         12 


I     3      .4     I 


9        10        11        12 


-27th- 


-28th- 


-29th- 


-30th- 


-31st- 


42      .05      .041 


: 


.12        03      .011       02 


.02      .05 
.01      .01 


T«hU  4-Contlnu«d 


HOURLY  PRECIPITATION 


A  M   Houi  .odlag 

P  M  Houi  .,  .!,...; 

2 

1 

a 

3 

4 

B 

n 

7 

8 

9 

10 

11 

u 

l| 

a 

3 

4 

9 

« 

7 

8 

9 

10 

U 

ia 

TATHAM    SPMMOa 

rOKPCIHSVIU.1 

16 

11 

.36 

21 

.24 

91 

2.20 

UmOHTOMN    11AM    49 

n 

01        04 

02 

.  13 

i    01 

.64 

1      IB 

.70 

.01 

3   76 

IOLF   CREKK    DAM 

31 

01 

U 

03 

01 

«H 

.04 

1.14 

(OODBURY    UXl   4 

.06 

01 

01 

29        30 

13 

.61 

01 

01 

1.43 

oltol«  St.tloo  Iad.1. 


DAILY  TEMPERATURES 


ANCHORAGE 

ASHLAND  DAM  2 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

BOS LING  GREEN  WB  AP 

BURG IN  DIX  DAN 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON 

CORBIN  CAA 

COVINGTON  *  B  AIRPORT 

DANVILLE 

FARMERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  4 


GREENVILLE  2  W 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HENDERSON  4  SW 
HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
HOPKINSVILLE  2  F. 
IRVINGTON 
LEITCHF1ELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LOUISVILLE  STAN  I  B  IP 
LOUISVILLE  WB  CITY 
LOVELACEV1LLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER 
MAYFIELD  2  S 
MAYSVILLE  DAM  33 
MIDDLESBORO 
MILLERSBURG  MLTRY  INST 
MOUNT  STERLING 
MURRAY 
OWENSBORO 


MAX,  871  89 
MIN   58  64 


MINj  57 |  61 

MAX]  85   881  90 
MIN   55   63  |  65 


68 
81 

61 

78 

69 

6b 

SS 

67 

ai 

BS 

68 

64 

56 

80 

77 

78 

70 

64 

51 

82 

78 

79 

MAX   80  86   88  j  90 

MIN  I  56  |  59  I  63  j  64 


62  ■   64  I   66   68   63 


MAX  ,  83  i  87  j  88  |  80 


AX 
11 

87 
55 

AX 

IN 

82 
50 

IAX 

87 
60 

JAX 
UN 

86 
57 

iin 

86 
57 

[AX 

UN 

84 
55 

UN 

62 

U  x 
IIIH 

63 

llAX 

89 
58 

MAX 
KIN 

88 
62 

MAX 
MIN 

85 

10   11   12   13  14   IS  i  16   17   18   19  20  i  21  22 


69   69 
66  :  67 


89 
61 

65 

65 

62 

60 

88 
66 

80 

68 

82 
68 

79 
61 

78 
56 

90 

66 

82 

68 

86 

S8 

80 

63 

82 
59 

89 
70 

79 
69 

82 
69 

80 
86 

81   8 
62 

88 

62 

69 

85 
68 

65 

81 

60 

90 

83 
62 

86 

84 
64 

83 
57 

88 
59 

84 
67 

35 
67 

83 
55 

79 
40 

90 

85 

80 

82 

83 

89 
63 

85 
63 

88 

66 

81 
64 

80 

60 

60 

HO 
64 

80 
66 

80 
63 

79 

54 

90 
57 

86 

68 

81 
65 

82 
69 

83 

55 

89 
64 

67 

84 
67 

64 

78 

56 

89 
65 

85 
66 

80 
67 

81 

81 
56 

61 

62 

70 

60 

88   90 
61   65 

78 
69 

83 
60 

87   86 
54   60 

80 
6  7 

82 
62 

86  !  81 
59:  64 

80 
69 

79 

61 

88   83 
63   66 

81 

68 

84 
66 

88   87 
59   63 

S3 
69 

59 

90   85 
62   65 

81 
68 

82 

61 

84   78 
60   64 

81 
68 

74 

65 

87 
60 

87 
65 

75 
62 

78 
55 

87 
61 

88 
6  5 

80 
69 

80 
60 

84 
53 

83 

58 

84 
55 

J79 
56 

90 

62 

88 
71 

82 
72 

82 
56 

59  64 

89  j  89 

60  63 


62  l  64 

86   86 
59   64 


87  79   82,  78!  88 

69  62   62   66  j  67 

84j  78 

69  61 


67   62   58   61 i  68 


27  28  29  30  31 


80  1  82  1  85 
63  ]  60 

85  I  77 


68   68  1  64 i  65 


88   80   81 


64   67   65 

88  I  86  |  77 
69   70   68 


85   88   88   80  I  85 

55   57  I  62  ]  66   68   64 


86  '   87  I  89  i  87   84   84 

60   59  '  M   64   62  |  57 


82 
64 

81 

65 

87 
60 

83 
61 

76 
63 

79 
62 

83 
60 

85 
57 

82 
63 

78 

64 

82 

64 

83 

64 

80 
57 

81 
61 

87 
69 

83 
67 

75  80 
63   59 

67 

82 
64 

75  82 
62   57 

78 
70 

88 

67 

78  !  75 
60   59 

84 
65 

84 
64 

82  80 
56   58 

90 
71 

83 

70 

77  81 
64  ,  63 

?2 

90 
71 

83  !  78 
63  i  61 

67   62   62 


82  :  86  i  88   89 


86   81   84  :  88   92 

63   64   60  64   62 

85  |  74  1  80  84  I  84 


87  85   71   88 
61  !  59  !  55   58 


86  ;  87   74   84 


63   60   57   65 


67 

70 

MO 
68 

87 
71 

69 

85 

69 

92 
65 

85 
69 

82 
57 

57 

84 
57 

83 
60 

61 

86 
52 

57 

88 

65 

85 
66 

82 
68 

81 
57 

85 

55 

65 
57 

85 

61 

80 
65 

87 

59 

87 

65 

66 

58 

87 
58 

89 

87 
65 

81 
70 

89 
59 

9. 
58 

93 
63 

92 
66 

86 
72 

67 

68 

85 
68 

86 
69 

88 
69 

87 
72 

86 
70 

86 
74 

88 
70 

68 

81   86   86   79 


61  I  67  I  68  I  64 


88 
65 

63 
64 

74 

63 

80 
62 

82 
70 

76 
60 

80 
62 

81 
65 

80 
69 

77 

32 

81 
59 

76 : 

67 

88  !  80   72  '  79   75 
68  64   61   60  65 

83   77  I  84  |  76 
67  [  64  I  62   68 

82   75   82   76 
70  67  I  65   71 


82 

59 

83 
66 

87 
67 

83 

68 

86 
71 

86 
70 

86 

64 

36 
68 

35 
64 

83 

67 

88 
68 

86 
68 

87 
70 

88 

70 

86 
68 

88 

66 

88 
70 

81 
67 

67 

88 

83 
69 

HA 
70 

89 
67 

88 
67 

75 

60 

60 

89 

65 

88 
55 

50 

82 
56 

90 

67 

86 
66 

79 
64 

63 

88 
66 

84 
65 

75 
57 

82 

58 

83 
69 

87 
67 

83 

75 

59 

87 
64 

87 

as 

67 

85 

64 

87 
69 

86 
83 

77 
60 

79 
60 

90 

69 

67 

78 
60 

80 

62 

90 
70 

85 
69 

75 
60 

61 

70 

83 
70 

79 

54 

87 
62 

89 
71 

81 

63 

74 
60 

81 
62 

84 
69 

90 

70 
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KENTUCKY    -   AUGUST   1950 

0.    K.    Anderson,    Section  Director    -   Louisville 

WEATHER   SUMMARY 

Cool  wet  weather  continued  through  August.  Temperatures  again  were  considerably  below  normal, 
making  this  the  fifth  coldest  August  on  record.  Precipitation  again  was  above  normal.  The 
great  number  of  days  with  rain  and  excessive  humidity  created  a  problem  for  the  farmers  in  the 
caring   of    their   crops.      Damages    attributable   to   the  weather  were   great. 

Daily  averages  in  temperatures  were  consistently  below  normal  except  for  a  few  days  in  the 
middle  of  the  month.  Excessive  cloudiness  during  daylight  hours  contributed  to  the  low  read- 
ings throughout  the  month.  The  lowest  temperature  in  the  state  was  the  second  lowest  ever  re- 
corded in  August.  The  highest  temperature  for  the  month  set  a  record  in  that  it  was  the  lowest 
maximum  ever  recorded  in  August.  Temperatures  of  90  degrees  or  slightly  above  were  recorded  at 
many  stations  but  were  only  reported  on  1  to  5  days  at  the  various  places.  All  sections  of  the 
state  had  negative  departures  from  the  normal.  The  mean  temperature  for  the  state  was  71.9° 
which  is  3.9°  below  normal.  The  monthly  mean  temperature  ranged  from  74.8°  at  Wolf  Creek  Dam 
to  68.7°  at  Mammoth  Cave  Park.  The  highest  temperature  recorded  in  the  state  was  93°  at  Wolf 
Creek  Dam  and  Ashland  (Dam  29)  on  the  18th.  The  lowest  was  37°  at  Mammoth  Cave  Park  on  the 
4th. 

Precipitation  again  was  above  normal  and  irregular,  as  determined  by  the  frequency  and  in- 
tensity of  the  local  showers.  Amounts  varied  widely  from  over  10  inches  in  the  southwest  to 
a  little  over  1  inch  in  the  extreme  north.  Generally  the  western  division  had  an  excessive 
amount,  the  central  above  normal  and  the  eastern  below  normal,  with  the  extreme  north  showing 
the  greatest  negative  departure.  The  average  precipitation  for  the  state  was  4.78  inches, 
which  is  1.06  inches  above  normal.  The  total  rainfall  so  far  this  year  is  49.21  inches 
against  a  normal  annual  total  of  45.17  inches.  The  total  amounts  recorded  this  month  at  the 
various  stations  ranged  from  10.77  at  Murray  to  1.19  at  Mckinneysburg.  The  heaviest  rainfall 
reported   in   any   one   day  was   5.85   inches    at   Addison    (Dam  45)    on   the   1st. 

Weather  in  this  month  was  generally  unfavorable  for  farm  activities.  Diseases  favored  by 
the  weather  did  considerable  damage.  Cutting  of  tobacco  was  slowed  and  general  reports  oi 
houseburn  were  received.  The  great  number  of  days  with  high  humidity  created  a  problem  11 
the  curing  of  the  crop.  The  corn  crop  was  generally  excellent  on  uplands  or  well-drained 
land  but  rain  and  cool  temperatures  damaged  bottomland  corn.  The  crop  matured  slowly  anc 
was  still  far  from  being  ripe  at  the  end  of  the  month.  Although  rains  provided  farm  live- 
stock with  an  abundance  of  pastures,  at  the  same  time  late  hays  were  spoiled  or  were  consider- 
ably damaged  before  farmers  could  put  them  into  proper  storage.  The  cool  wet  weather  causec 
an  excessive  amount  of  stem  and  leaf  growth  on  soy  beans  and  this  may  affect  the  final  yields. 
Drier  weather  is  needed  before  fall  plowing  can  be  completed,  and  to  ripen  those  crops  that 
have   matured   in   growth,    but    are   remaining   too   green   for   harvest. 

The  only  storms  of  consequence  during  the  month  were  those  at  Shelbyville  on  the  29th  when  ai 
electrical  storm  killed  one  person  and  injured  two,  and  the  heavy  rainstorm  at  Henderson  oi 
the   30-31  where  an  estimated  damage  of  $100,000  was   reported. 
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GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  4  SW 
HICKMAN 

HOPKINSVILLB  2  E 
LOVELACEVILLE 
MAD1SONVILLE  1  SE 
MAYEIELD  2  S 
MURRAY 


PADOCAH  CAA 
PADDCAH 
PRINCETON 
RUSSBLLVILLK 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISIOH 

ANCHORAGE 

BOWLING   GliEBN   »B   AP 

BURGIN    D1X    DAM 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON 

COVINGTON  »   B   AIRPORT 

DANVILLE 

FRANKTOBT  LOCK  4 

GREEKSBURG 

IRV1NGTON 

LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 
LOUISVILLE  »B  CITY 
CAVE  PARK 


ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
SCOTTSVILLE 
SHELBYVILLE  2  W 
SHEPHBRJSVILLE  2  NW 
SOMERSET  1  N 


DIVISION 

EASTERN    DIVISION 

ASHLAND    DAM    29 

BENRAM 

BEREA  COLLEGE 

CORBIN  CAA 

FARMERS 

HEIDELBERG  LOCK  14 
HINDMAN  SETTLEMENT  SCB 
MANCHESTER 
MA7SVILLE  DAM  33 


72  .  7 
72  6 

72.  a 

n  5 


73.5 
72.3 
72.  TM 
71.8 
73.5 


71.2 

72.3 
72.2 

71.  6 


TO.S 

71  3 

71.  S 
71.4 
72.2 

72,  I 
71  .6 
73  1 
73.0 


MI 

MILLERSBURG  MILTRY  INST 

MOUNT  STERLING 

PIKEVILLE 

RICHMOND  TEACHERS  COL 

WEST  LIBERTY  HATER  WKS 

WILLIAMSBURG 


71.3 
71.6 
69.9 
68.9 

71.1 
71.0 
73.  OM 
69.3 
72.6 


72.1 
71.5 


8.81 
6.48 
6.71 


8.21 
7.81 
6.43 


8.44 
6.51 

7.34 


3.13 
4.05 
2.37 


3.04 
3.48 
5.01 


6.25 
2.86 


2.96 
4.10 
2.52 


6.12 
2.99 
3.63 


1.32 
2.07 


Snow,  Sleet,  Hail 


m 


11 


See  reference   notes  following   Stati< 
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11 

1 

J 

1 

1 

o 

R 

» 

1 

i  ei 

1 

1 

a 

) 

id     i 

a 

o 

a 

1    ■ 

14         35      I    11 

i 

• 

a 

0 

'. 

1 

1 

« 

82       4    41 

' 

• 

a 

.7 

5 

OS      2.93 

BE  UO   UK    19 

• 

1      * 

1     1 

o 

a 

I 

a 

■ 

1 

a 

> 

.94 

25      «    28 

BAMKR    BAR] 

II 

• 

1 

a 

1 

] 

1    28 

KB  DAM 

U       i 
11 

: 

o 

" 

.4 

o 

4 

3 

.06      T 

1 

4    98 

•< 

0 

- 

.0 

1 

i  ,i 

1 

9 

i 

1 

' 

" 

1 

a 

1 

T 

2   96 

R 

1 

1 

,0 

.6 

o 

5 

26       .6 

2.70 

1 

o 

0 

.1 

T 

I. 

.0 

.08       . 0 

8 

4    04 

i   M        i 

a 

.1 

0 

0 

1  I 

3 

3  36 

■ 

1 

.5 

.1 

1 

BOWLING    OKI 

.57         1 

,a 

a 

.« 

.1 

.4 

1 

3    67 

HOWL  I  NO    GRF.EN    WB  AP 

'■ 

.0 

T 

T 

.1 

T 

1 

T 

j 

01      ■          |UN  ib  AP 

ic 

IS         1 

."' 

1 

BRENT    [1AM    36 

.11        o 

.- 

T 

.4 

T 

BRilWNn  ill!    LOCK   6 

I.  OS         2 

• 

i 

2 

.0 

.1 

BURC.IN    DII    DAB 

! 

I 

2 

.0 

l   S 

'.4l\      .20      'SS 

4.03 

BURNS IDt 

.78!      .5 

■ 

-• 

.14 

.04 

.0 

.0 

.3 

f 

97 

4    94 

2    07 

H 

IS 

.05 

1.7C 

2 

.8 

o 

.47         OK 

!o 

'29 

7i01 

ESblltoh 

o 

.1 

1 

5 

■ 

1 

11          III         22 

2.37 

'ARROt.l.TON    LOCK    1 

.25.    1.8 

.1 

:•    LI 

.2C 

a 

11 

.35       .20       .05 

6   45 

SARROI.LTON    LOCK    1 

K 

,86 

1     l. 

18        <" 

15       6    20 

ANTRAL    CITY 

R 

2    77        2 

Oi 

!i 

.15 

.04 

7 

.04 

a 

.06 

7 

s 

0 

1    79    12    08 

.OS 

.45 

.96 

1     8 

i     1     LOCK    11 

44 

0 

JOI.UMBIA    L«    COLLEGE 

1    D3         0 

25 

.2! 

1 

i40 

T 

.32 

IB 

.12 

tl 

4    89 

'ONSTANT1NE 

R 

07         o 

.74 

7 

1 

.3 

.0 

.04 

' 

OS 

.75 

3   44 

T 

T 

.0" 

.21 

.3 

.7 

T 

l .  oo     .  o: 

f.7          23 

10 

YSTH1ANA 

.1 

.7 

' 

.58 

.41 

T 

,2F 

T 

.5 

T 

T 

T           .27 

■» 

1.93 

JAKVILLK 

.3 

.0 

T 

5: 

I 

.11 

.0 

l!2 

T 

!52       .12 

08 

3^04 

1AVELLA 
1SLPH1A    1    E 

" 

94 

03 

" 

.50 
.01 

07 

.15 

.47 

.1 

01       ss 

02 

11 

27         81 

27 

3    25 
5.69 

CNDSE    BARRETTS    F,:i-    1! 

R 

I     7 
.2 

.08 

.06 

.21 

.18 
.17 

K2 

.48 

.3( 

.53 

.21 

.0! 

.76 

.05 
.03      .03 

.0' 

24 

!so    !si 

.42      T 

.35      5.19 

3.17 

1.781     3.31 

UNBOR 
UKNVILL6 
J1DYV1LLE    LOCK    F 
DBONTON 

0 
1.6 

1.2 

32 
1.15 

.02 

.05 

.02       .20 
I      .35 
.99 
.10,      .05 

.04 

.03 

.47 
1.00 

28 
.55 

.86 
.39 

.13 
.74 

.5 
2.0C 

02 

^84 
1.5C 

.20 
.10 
.15 

.07      3    41 
6.22 
12      6    56 
.05      4    33 
.19      3.21 

DBONTON 

" 

.05       .07 

.16 

.05 

.36 

!oi| 

.8C 

L1ZABETHTOWN 

29       .15 

.32 

.70 

.11 

.68 

.05 

.21 

.02 

.15 

.37 

.20l 

1.19 

.03       .53 

il 

.36      3.98 

■LEBINGSBURG 

.24;      .03 

.05 

.26 

.03 

0 

.44 

.05 

T,„ 

5  1 

1  ii 

LEMINGSBURG    POST  OFF 

R 

.27 

.09 

1.07 

!oii 

.  11 

!20 

.35 

IORD   LOCK    1 
>ORDS    FERRY   DAM   5 
TODS    FERRY    DAB    5 
RANKFORT    LOCK    4 
BANKLIN   HATER    WORKS 

» 

.03 

4 
1.04 

.50 

.08 

52 

T 

.03 

.07 

'36 

.15 
.32 

01 
.28 

T 

.02 

:" 

57 

1.18 
.34 
.04 

1      4K 

.24 
.03 

T 

as 

i.ii 

T 

.12 

14 
.09 

.36 
,15       .12 

o: 

1' 

.26 
1.65 
1    11 

.38 

.86      2.86 
.28!     8.81 

2.26      9.90 
.20      3.48 

2.35      6    13 

RANKLIN    WATER   WORKS 

IRENCHBURC 

.BORGETOWN    WATER    WORK 

* 

•" 

.20 
1.07 

.04 

.22 

.15 

.12 

1.05 

!06 
.57 

.45 

.18 

.50 

:S 

.58 

.08 

85 

2!32      t'.ll 

■BST  LOCK   3 
EST  LOCK   3 

B 

.03 
.28 

33 

.18 

^21 

T03 

.04 

!oi 

.20 

.2'. 

s 

•15      2.24 
.16      2.27 

LASGOW 

RANT  DAM   38 

REENSBURG 

REENSBURG    HIWAY    61    B 

1.30 

.57 

2.31 

.15 

02 

.37 

.10 

J! 

T 
.01 

.16 
.20 

T 

.03 

.60 

.02 

!86 
.53 

T 

T 
- 

.78 

T 

.10 

.22 

.21 

1.80 

38 
33 
.36 

15 

.46 

is 

17 

1^59 

5!  01 

REENTTP   DAM   3 

1.22 

.06 

.59 

.04 

.02 

.92 

.80 

03 

21 

.05 

19 

4.13 
6.48 

T 

.15 

.50 

.58 

.33 

.15 

.35 

T 

2   30 

ARTFORD    6    N 

I    01 
117 

.26 

.69 
.05 

.05 

.35 
.05 

1.15 

!*2 

.04 

!37 

.08 

.03 
.04 

.04       '.  25 

64 

.26 

.26 

.01 

.54 

.26 

.45       .82 

.13 

.56 

59 

!oa 

3^91 

AZARD    WATER    WORKS 
KIDELBERG    LOCK    14 
IIDELBERG    LOCK   14 
ENDERSON   4    sw 
ERNDON 

1) 
R 

.26 

02 

06 
.05 

07 

.22 
.05 

T 

16 

19 

T 

.31 

.22 

T 

.03 

'•1 

.31 
,32 

.08 

.25 
.33 

24 

.90 

.30 
04 
.05 
T 

.56 
.  .05 

.09 

!99 
1.41 

58 

34 

III 

.85 

04 

2  .;■ 

3   41 
3.33 
6.71 

ICKSVILLE 

.75 

1.00 

T 

.02 
2.00 

"           " 

.58 

.20 

.72 

.40 

1    B8 

IGH   BRIDGE   LOCK   7 
IHDMAN    SETTLEMENT    SC 
ODGENVILLE    NAT    PARK 

R 

.33 
.30 

.18 

.57 
.09 

15 

.02 

31 

.18 

.36 

.34 

.04 
2.46 

1.15 

.04 
.15 

»:S 

.47 

.03 

.17 
.02 

.23 

.25 

.10 

.15 
!S2 

.29 

5^47 
6.68 

OPKISSVILLE    2    E 
YDEN 

T 
.88 

.68 
.33 

.09 

T 

T 

1.10 
.38 

1    32 

.04 

.34 

62 
.20 

.30 

T 

.94 

.85 

1    55 

.20 
1     17 

.06 

T 
.02 

.41 

1     16 

.21 
.12 

;; 

4    25 
4.60 

SNKINS 

» 

.03 

.05 

11 

1.68 

■05 

;    19 

.22 

.85 

.09 

-., 

4.29 

EREMIAH 
EENE    2    N 
ENTOCKY    DAB 
EKTUCKY   DAM 
ASCASTER    ICE    PLANT 

R 

12 
1     11 

1     74 

.68 

.04 

1    62 

.04 

.50 

49 

09 

.29 
.01 

.18 
.02 

.B7 

55 

.16 

15 
14 

1     IS 

.31 
1.20 
.53 

60 
.44 

.05 

1     OK 
1     09 

1.50 
1.33 

X 

02 

T 

11 

.02 

36 

71 
22 

.79 

30 
.83 

.71 
.44 

.13 

1.03 

55 

J    30 

45 

5.25 
4.03 
7.43 

0   23 

AURA 

B1TCHF1ELD 
BXINGTON    WB    AIRPORT 
1BERTY 

R 

.09 

2    70 
.03 
)  .  73 

34 
.56 
T 
.07 

.12 

T 

27 
.06 

07 

90 
T 
.21 

!o3 

.37 

T 

T 

.07 

.07 

.47 

12 

.03 

.85 

.12 
.27 

2.10 

T 

07 
.04 

.15 

.03 

63 
.59 

.50 
55 

| 

.201 
.05 
.17 

3.14 
5.66 

6^33 
4.74 

IB1RTY 

" 

.23 

.19 

.12 

.33 

.02 

.07 

14 

2.03 

01 

.08 

.49 

80 

^05 

.15 

ITTLE   HICKMAN    LOCK    8 
ITTLE    HICKBAN    LOCK    8 
OCKPORT  LOCK   2 
OGLICK   IS                         / 
ONDON   3    S» 

* 

13 
20 
02 
.02 
.14 

.09 
.59 

!04 

11 

.13 

!02 
.04 

.03 

.03 

.05 

15 

!io 

.04 

15 
.64 

.82 

K51 

.     40 
.75 

1.50 
.04 

94 

.65 

.81 

.73 

.20 

64 
35 

!o9 
.60 

06 

3.75 
3.26 
3.26 
4.59 
4.85 

jjjlSVILLE    BOWBAN    FLD 
OUISVILLE    WB    CITY 

R 
R 

R 

.38 

30 
.2 

.02 

T 

.03 

' 

.05 
54 
68 
62 

.72 

T28 

.11 

T 

" 

.84 
.10 
.16 
.08 

.14 

.06 

S4 

.13 

1.50 

' 

.08 

.05 

28 

58 

.18 

1    94 

.31 
.18 
.09 

s 

2.25 
2.77 
3.02 
4.75 

OVELACEVILLE 
DCAS 
ADISONVILLE    1    SE 

AIIMOTB  CAVE    PARK 

" 

!7 

1    84 
i2 

!54 
.09 

.20 

.11 
.07 

.04 

48 
.35 

21 

.05 

.53 

34 

.67 

.50 
.61 

"    09 
.81 
.46 
.33 

.11 

T 

.23 

29 
47 

.25 

17 

.35 

r 

.42 

T 

.18 

.10 

.10 
.32 

14 

06 

2    63 

.08 
.05 

>>0o 

.48 

.88 

7.81 
6.43 
5.55 

DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continueri 


MANCHESTER 
MAYTIBLD   SU3STA 
11AYFIELD   2   S 


MILLSRSBURG  //i 

HILLERSBURG   MLTRY    INST 

MILLSRSTOKN 

MONT1CBLLO 

MOREHEAD   STA    TEACH   CO 

MOUNT    STERLIHG 


12       3       4        5       6       7 


.U         44 


ONEONTA   DAM   35 


A  LOCK  12 

ND  TEACHERS  COL 
LOCK  2 


RUMSEY  LOCK  2 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUB3TA 
SAOIEVILLE  WATER  WOR 


I1.LE  2 
DSVILLE 
ITHFIELO  4  S 


SPRINGFIELD 

STEARNS 

SUMMER  SHADE  SUB.'TA 

TATHAM  SPRINGS 

TAYLORSVILLE 

TOMPKINSVILl.E 
TOMPKINSVILLE  TEL  OFF 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 


:S 


10  |  11   I  12  |   13  I   14  I  IB   I  16  I  17    ~~18~|  19  j  20     21      22      23 


.04       .  1<> 


3  II 
1.55 
2   95 


o!  ,44i 


.48       .50, 
.45 
.06 
.04    2. 76 


.221     .36;     .891 


.11  .12  3.51 

21  09 

.32  . 24  5.19 

.08  .17,  2.21 


HOURLY  PRECIPITATION 


1st- 


. 


.1,1    N^T    PARK 


L0U1SV1LLI  BOWMAN  FL1 
LOUISVILLE  STAN  *  B  I 
LOUISVILLE  WB  CITY 


;oKP 


SIA 


LEFT 


MUHFORDVILLE 
OLIVE    HILL    1     NK 
OWENSBORO    DAM    46 
PADUCAH  CAA 

PIKEVILLE 
RUMSEY    LOCH    2 
SADIEVILLE    WATER   WORKS 
ST   MARYS    COLLEGE 
SMITHFU.LD   4    S 
SOMFRSFI'    HIWAY 
STEARNS 

TATHAM    SPRINGS 
JOMPKINSVILLE 
WIONTOWN   DAM   49 
JTOODBURY   LOCK   4 


ADOLPBUS    I    N 

BAXTER   1LARLAV   KATES   »KS 

BENTON    1    S» 

BERFA    COLLEGE 

BOWLING    GREFN    WB    AP 

CENTRAL  CITY 

CONST ANT  I  NT 

CORBIN    CAA 

DUNDEE    BARRETTS    FORD   BR 

EDMONTON 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

BEIDELBERG  LOCK  14 

BERNDON 

BODGENVILLE    NAT    PARK 

LIBERTY 

LONDON   3    SW 

LOUISVILLE    BOWMAN   FLD 

LUCAS 

■adisonville  1  se 
»iddlcsboro  rr  sta 
■dkfordville 
owensboro  dam  46 
paducah  caa 
paducah  scs  nurseky 
Seville 
rumsey  lock  2 
bt  marys  college 
smithfield  4  s 
somerset  hiway  dept 

STEARNS 

ONIONTOWN    DAM    49 
iOLF    CREEK    DAM 
IOODBURY   LOCK   4 

»DDISON    DAM    45 
MWLPBUS    1    N 
BOWLING    GREEN  WB   AP 
EENTRAL   CITY 
EDMONTON 

FORDS   FERRY  DAM   50 
FRANKLIN  WATER   WORKS 
KNTUCKY    DAM 
LUCAS 

KADISONVILLE    1    SE 
OWENSBORO    DAM    46 
PADUCAH    CAA 
BUDUCAB    SCS    NURSERY 
DMIONTOWN    DAM    49 
OODBURY    LOCK    4 


01      .01 
01 

08      .01 


.04   I   .02      .08 


02        15      .04 
.02      .02 


-2d- 


01        01      .03 


18      .17      .02 


-8th- 


.01 

.78 

01 

.06 

Ml 

01 

.04 

.  11 

02       .01  .28 


HOURLY  PRECIPITATION 


ADDISON    DAM    45 

ADOLPHUS    1    N 

BENTON    1    SW 

BERF.A    COLLEGE 

BOWLING    GRFIN   WB   AP 

CARROLLTON    LOCK   1 

CENTRAL   CITY 

CONSTANT  I NE 

COVINGTON  *  B  AIRPORT 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FLEJSINGSBURG    POST    OFF 

FOEDS  FERRY  DAM  50 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

HALEYS  MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA  LOCK  3 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 


1.1,1 


KAYSVILLE  DAM  33 
MC  KINNEYSBURG 
MUNFORDVILLE 
OWFNSBORO  DAM  46 
PADUCAH  CAA 
PADW  AH  bCS  NURSERY 
RUMSEY  LOCK  2 
SADIEVILLE  WATER  WORKS 
ST  MARYS  COLLEGE 
SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET  HIWAY  DEPT 
HTHA«  SPRINGS 
TOMPKINSVILLE 
UNIONTOWN  DAM  49 
WOLF  CREFK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


BARBOURVILLE  WATER  WKS 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

BEREA  COLLEGE 

CARROLLTON  LOCK  1 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

FLEMINGSBURG    POST    OFF 

FORDS  FERRY  DAM  50 

HEIDELBERG  LOCK  14 

JENKINS 

LIBERTY 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA  LOCK  3 

MAYSVILLE  DAM  33 

MIDDLESBORO  RR  STA 

PIKEVILLE 

SALYERSVILLE 

STEARNS 

TOMPKINSVILI.E 

WOODBURY  LOCK  4 


CARROLLTON  LOCK  1 
CENTRAL  CITY 
CONSTANT  I NE 
DAVELLA 

HODGFNVILLE  NAT  PA 
JENKINS 
LIBERTY 
LOGLICK  1  S 
LOUISA  LOCK  3 
MIDDLESBORO  RR  ST/ 
PIKEVILLE 
RUMSEY  LOCK  2 
STEARNS 
UNIONTOWN  DAM  49 


BENTON  1  SW 
CLINTON 

FORDS  FERRY  DAM  50 
KENTUCKY  DAM 
MIDDLESBORO  RR  STA 
PADUCAH  CAA 
PADUCAH  SCS  NURSERY 
DAM  49 


BENTON  1  SW 
CENTRAL  CITY 
CLINTON 

I'RY  DAM  50 
HALEYS  MILL 
HERNDON 
KENTUCKY  DAM 
MADISONVILLE  1  SE 
OWENSBORO  DAM  46 
PADUCAH  CAA 


A.  M.  Horn  ending 


P.  M.  Hour  ending 


-9th- 


.06        01 
03       .03 


04      .09      .05 


-10th- 


-11th- 

.11      .05 


.01  .08 

.02      .03 


.01      .01 

12th- 


-13th- 


HOURLY  PRECIPITATION 


1 


3         4         S        6         7         8         9        10        11        12         1         3 


.02      .02      .01 


8ARB0URVILLE   WATER   WKS 
BAXTER    SARLAN   WATER  KKS 
BENTON    1    SI 
BHilA    -  OU.EGE 

bowling  green  kb  ap 
carrollton  lock  i 
central  city 

CLINTON 

■Sstahtini 

corbin  caa  6 
covington  w  b  airport 
dunf>ef  barretts  ford  bk 
edmonton 

fords  ferry  dam  50 
franklin  water  works 
sest  lock  3 
ialeys  mill 

beidelbfrg  lock  14 

BERNDON 

BODGENVILLE    NAT    PARK 

JENKINS 

EENTUCKY   DAM 

LEXINGTON    WB   AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA  LOCK  3 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

IIADISONVILLE  1  SE 

KIDDLESBORO  RR  STA 

HUNFORDVILLE 

DWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARYS  COLLEGE 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

STEARNS 

rATHAM    SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN   DAM   49 

WOLF    CREEK    DAM 

WOODBURY    LOCK   4 


BENTON   1    SW 

BEREA    COLLEGE 

CENTRAL   CITY 

CORBIN  CAA  6 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  S 

LONDON  3  SW 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MUNFORDVILLE 

PIKEVILLE 

ST  MARYS   COLLEGE 

SALYERSVILLF 

STEARNS 

TATHAM    SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

WOLF    CREEK    DAM 

WOODBURY    LOCK   4 


.34   .02 

,02| 


.01   .01   .01 


BENTON  1  SW 
JENKINS 
PADUCAH  CAA 


-14th- 


-15th- 


.02   .06   .01 


-16th- 


-17th- 
-18th- 


.42   .01   .01 


riU 

JK 

LY 

PK 

E<J 

Lj^r 

M 

u 

*J 

KENTUCKY 
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AUGUST   1950 

Station 

A.  M.  Hour  ending 

p  * 

Hon 

ending 

1 

| 

1 

1 

1 

I            I 

1 

A  2 

3 

\ 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

a 

12 

1 

2 

3 

4     1 

5 

6 

7|s| 

9 

10        11        12 

BARBOURVILLE    WATER    WKS 

.15 

.04 

.01 

.20 

BENTON    1    SW 

.03 

.96 

.01 

.06 

.01 

BEREA    COLLEGE 

.01 

.25 

.29 

.02 

.  01 

.65 

BOWLING    GREEN  WB  AP 

.02      .01 

.02 

.02 

CARROLLTON    LOCK    1 

.17 

.20      .39 

.  23 

1.03 

CENTRAL  CITY 

.02 

.13      .06 

.  Jl 

.  02 

03 

!39 

CONSTANTINE 

.01      .18 

.07      .13 

*  .35 

*  .18 
.05      .11 

CORBIN  CAA 

6 

COVINGTON    W    B    AIRPORT 
UAVELLA 

6 

.35 

.01 

I      -17 

.53 

|      .67 

I'll 

DUNDEE    BARRETTS    FORD   BR 

.02 

.23      .15 

01 

EDMONTON 
FLEMINGSBURG    POST    OFF 

.11        03 

.08 

.03 
.91 

.  43 

07 

.01  j 

.02      .01 

FORDS    FERRY    DAM    50 

.01 

.00 

10 

,     .     .      ;    . 

FRANKLIN    WATER   WORKS 
GEST   LOCK   3 

*05 

'll 

.09 

.16 

.01 

*oi 

.01 

07 

.05 

*oi 

I        57 

i        61 

.26 

.25 

.27 

HALEYS    MILL 

HAZARD 

HEIDELBERG    LOCK   14 

// 

.40      .19 

.01 

.01 

.14 

.02 

.07 

01 

.19 

.07 

HERNDON 

.16 

.01 

.01 

.01 

.01      .02 

.04 

HODGE NVILLF    NAT    PARK 

06 

.13 

.01 

.01 

76 

.01 

.01      .31 

.70 

!o5 
1.09 

JENKINS 
KENTUCKY   DAB 

.78      .19 

.06 

.05 

.01 

.03 

.65      .11 
.50 

l.FXINGTON    WB    AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

LOGLICK    1    S 

LONDON    3    SW 

// 
// 

.01 

.01 

.01 
.05      .01 

.01 

.01 

.01     " 

^20 

82 

50 

!65 

.02 
.25 

.68 

01 
OS 
07 

.21 
.01 

.06 

.05 
.13 

.02 

2.03 
1.51 
1.40 

.75 

LOUISA    LOCK    3 

.03 

.10 

!84 
1.09 
1.15 

.29 

LOUISVILLE    BOWMAN    FLD 

LOUISVILLE    STAN    W    B  AP 

.02 

.05      .02 

.19 

.61 

LOUISVILLE    WB    CITY 
LUCAS 

.10      .08 

.02 

.80 

.07 

.14      .04 

.08 

.10 

01 

MADISONVILLE    1    SE 

.48 
.01 

.58 
.31 
.02 
.82 

MAYSVILLE    DAM   33 
MC   KINNEYSBURG 

// 
// 

.01 

.01 

.09 

.19 

02 

MIDDLFSBORO   RR    STA 
MOREHEAD    STA    TEACH   COL 

.  01 

.01 

.01 

.48 

.26 

.02 

03 

.01 

26 

.77 

.08 

01 

.01 

1.  12 

.07 

MUNFORDVILLE 

OWENSBORO    DAM   46 

PADUCAH    CAA 

.02      « 

PADUCAH    SCS    NURSERY 

.12 

.22 

.06 

.15      .29 

.  55 

PIKFVILLE 

.30 
.43 
.53 

RUMSEY    LOCK    2 
SADIEVILLE    WATER    WORKS 

.03      .11       .14      .01 

.01 

07 
.22      .20 

.32 

.01 

.01 
.01 

.01 

.02 

.05 

04 

ST    MARYS    COLLEGE 

.17 

SALYERSVILLE 

// 

.16 

1.16 

SMITHFIELD   4    S 

.18 

.02 

.20 

SOMERSET    HIWAY    DEPT 

.48 

STEARNS 
TATHAM    SPRINGS 

.06      .04 

.51      .06 

.01 

18 

64 

.01 

2.06 
.20 

TOMPKINSVILLE 
UNIONTOWN    DAM    49 

// 

.30 

.43      . 50        09      .01 

.02 

.04      .52 

44 

1.35 
1.00 

WOLF    CREEK    DAM 
WOODBURY    LOCK    4 

.01 

.02 

.06 

.01 

.01 

.  11 

-19 

fch- 

.28 
.10 

BARBOURVILLE    WATER    WKS 

.03 

.21 

.03      .Oi 
.02       .07 

.01 

BAXTER    HARLAN    WATER   WKS 

.04 

BEREA    COLLEGE 

.01 

.70 

CORBIN    CAA 

6 

.01 

EDMONTON 

.01 

FLEMINGSBURG    POST    OFF 

.01 

*           *        i    '45    . 

.45 

FRANKLIN    WATER    WORKS 

.01 

GEST   LOCK   3 

.01 

.04 

LITTLE    HICKMAN   LOCK   8 
LONDON    3    SW 
LOUISA    LOCK    3 

" 

.01 

.  01 

.01       .02 

.01 
.09 

.03 

.01 

.04 
.13 

MADISONVILLE    1    SE 

.01 

.01 

.04 

MC    KINNEYSBURG 

.01 

.02 

MIDDLESBORO    RR    STA 

.04 

MOREHEAD    STA    TEACH  COL 

.  01 

.02 

.01       .03 

.10 

PIKEV1LLE 

.04 

SALYERSVILLE 

// 

.02 

46 

02 

.50 

STEARNS 

.02 

TOMPKINSVILLE 
WOLF    CREEK    DAM 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01       .01 

.05 

WOODBURY    LOCK   4 

.01      .01 

-24 

th" 

.01      .05 

.06 

ADDISON    DAM    45 

.01      .14 

0  2 

.17 

BENTON    1    SW 

05 

.03 

BOWLING   GREEN    WB   AP 

.10 

.10 

10 

21 

.01      .02 

.01 

'  .04 

.61 

CLINTON 

03 

.03 

CONSTANT  INF 

.01 

(11 

.02 

DUNDEE    BARRETTS    FORD   BR 

.11 

.12 

FORDS   FERRY   DAM   50 

.07 

.08 

MILL 

OS 

.25 

HERNDON 

LOGLICK    1    S 

.18      • 

PADUCAH    CAA 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.09 

PADUCAH    SCS    NURSERY 

.02 

01 

.03 

WOODBURY   LOCK   4 

. 

-25 

th- 

.05 

ADOLPHUS    1    N 

// 

.02      .03 

)     0'. 

.10      .02 

1.  16 

BARBOURVILLE    WATER   WKS 

.25      .09 

.01 

.35 

HARLAN    WATER   WKS 

.  01 
.01       .01 

.06 

BENTON    1    SW 
BOWLING  GREIN  WB  AP 

.01 

.01      .01 

. 07      . 23 

05 

.39 

.06 
.04 

.03 

CITY 
CONSTANT  INI 

.01 

.01 

.01 

'oi 

, 

, 

, 

«           .98 

• 

CORB IN 

BARRETTS    FORD   BR 

.  10 
02       .01 

.01 

.07 

l03 
.45 

.90 

FRANKLIN    WATER    WORKS 
MILL 

42 

.03 

HAZARD 

HEIDELBERG    LOCK    14 

HERNDON 

JENKINS 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

.03      .01      .06 

.28 

.07       .03 

.07      .03 

.01 

.  01 

.03 
1.00      .10 

.01 

.05 

.01 

.04 

1.19 
.04 
.04 

LIBERTY 

It 

HOURLY  PRECIPITATION 


A   M    Kw 

7 

6 

10 

ii 

ia 

' 

2 

.1 

4 

S 

e 

7 

8 

1 

10 

II 

ii 

1)-, 

hi 

Ml 

111!    SI-  \ 

in 

11 

03 

01 

01 

1  1 

| 

oa 

.02 

04 

H 

03 

.  i 

08 

0 

01 

01J    CREEK   DAM 

01                  .06 

23 

OCK  4 

01                       IB 

.04 

-26th- 

IARBOUHV1LI.E   WATER   »KS 

06 

.01 

07 

10 

ExXBR   IL\RI.AN    HATER   «ks 

.08 

.01 

ORB  IN  CAA                                            6 

•           .02 

Wmv.t  barret  rs  ford  br 

OS 

.01 

.,  . 

OS 

03 

.07 

a  :>. 

EIDKLBERG    LOCK    14 

.  04 

01 

08 

02 

I0DGENV1LLE    NAT    PARK 

.01 

.01 

ENK1NS 

.  22 

.03 

.02 

111 

.02 

OH 

ONDON    3    S* 

.0UI8VILI.K    BOVMAN    ELD 

01      .01 

.08 

.01 

.04 

64 

.01 

.01 

r:, 

08 

OS 

DDLBSBORO  RR  STA 

.05 

IILLERSBURG 

.01 

.05 

.  10 

.01 

02 

02 

07 

12 
03 

IBNFORDV1LLE 

HKEVILLE 

.01 

.01 

iOMERStr    HIWAY    DFPT 

.02 

.03 

.02 

!T  EARNS 

.12 

OLF   CREEK    DAM 

.02 

.01 

-27 

th~ 

IDOLPHUS    1    N                                    // 

.01 

13 

14 

HAVELLA 

OS 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

05 

uOUISVILLE    STAN   «    B   IP 

.  10 

OS 

LOUISVILLE   WB  CITY 

.03 

LUCAS 

.17 

.01 

03 

IUNEORDVILLE 

02 

.01 

?IKEVILLE 

.01 

SOMERSET    HIWAY    DEPT 

.01      .01 

.  10 

.01 

13 

rOMPKINSVILLE 

.09  j 

09 

-28th- 

1DDISON    DAM    45                                  // 

.04        01 

.02 

.08 

.06 

.01 

22 

IDOLPHUS    IN                                        // 

.09      .01 

.53 

.01 

.01 

.73 

.06 

59 

SARBOURVILLE    WATER    WK3 

9AXTER    HARLAN    WATER    WKS 

8ENT0N    1    SW 

.01 

oi      oi 

.05 

.06 

.01 

58 

BEREA    COLLEGE 

.  17 

.06 

.10 

.05 

55 

BOWLING    GREEN   WB    AP 

.02 

.02 

.05 

.02 

71 

CARROLLTON   LOCK   1                         // 

2  5 

.09 

CENTRAL   CITY 

.67 

.06 

CLINTON 

.01      .01 

.63 

.01 

66 

CONSTANTINE 

.  12 

.02 

CORBIN  CAA   6 

, 

COVINGTON   *   B  AIRPORT                  6 

DAVELLA 

.30 

.08 

.09 

.20      .01 

.43 

DUNDEE    BARRETTS    FORD   BR 

.01 

.  16 

.  12 

.05 

EDMONTON 

.02 

05 

.01 

51 

.05 

.05 

80 

FLEMING3BURG   POST   OFF 

.07 

03 

10 

FORDS    FERRY    DAM    50 

1.31 

.08 

.  02 

1 

FRANKLIN    WATER    WORKS 

.41 

.06 

BEST    LOCK    3 

.  10 

.08 

.02 

20 

BALEYS  MILL 

.  01 

.02 

.13 

.14 

.02 

.01 

33 

BAZ4RD                                                       // 

09 

13 

BEIDELBERG    LOCK    14 

28 

.02 

04 

35 

BERNDON 

.96 

.39 

.06 

41 

BODGENV1LLE    NAT    PARK 

.01 

.  18 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

2  5 

71 

JENTUCKY    DAM 

.30 

.40 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

.02 

59 

LIBERTY                                                          // 

.26 

.02 

.08 

49 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8                 // 

.04 

.06 

WCLICE  l  s 

LONDON   3    SW 

.11      .01      .01 
.03 

.37 

.09 

.01 

.01 

02 

05 

.19 

.14 
11 

09 

.01 

04 

% 

LOUISA    LOCK   3 

Ob 

.  01 

117 
23 

2* 

LOUISVILLE    BOWMAN   FLD 

.  17 

OS 

LOUISVILLE    STAN    »    B    AP 

LOUISVILLE   WB   CITY 

.  50 

.  05 

03 

LUCAS 

08 

19 

.  72 

.  11 

MADISONVILLE    1     SE 

.54 

51 

.05 

10 

MAYSVII.LE    DAM    33 

05 

.02 

.  01 

MC    KINSEY3BUSG                                  // 

.05 

.30 

.06 

.06 

OS 

MIDDLESBORO   RR    STA 

MLLERSBURG 

.  07 

04 

MOREHEAD    STA    TEACH   COL 

19 

16 

.09 

03 

01 

18 

MUNFORDVILLE 

.  17 

.61 

.02 

OWENSBORO    DAM    46 

28 

95 

.29 

13 

02 

.01 

1 

68 

PADUCAH    CAA                                             6 

.08 

^5 

PADUCAH    SCS    NURSERY 

.21 

01 

.01 

PIKEVILLE 

.20 

B3 

.02 

RUMSEY    LOCK    2 

.51 

.  50 

06 

01 

SADIEVILLE    WATER    WORKS 

16 

.17 

.02 

.01 

3  5 
56 
39 

ST   MARYS    COLLEGE 

.01 

SALYERSVILLE                                        // 

.24 

05 

SMITHEIELD    4    S 

.33 

.03 

SOMERSFT    HIWAY    DEPT 

STEARNS 

TATHAM    SPRINGS 

.05                  .03 

01 

.  28 

.01 

.08 
.40 

.  14 

.  10 

0  5 
.08 
01 

.04 

.03 

.03 

.08 

82 
30 

4  2 

TOMP.ilNSVILLE 

.01 

.26 

3D 

UNIONTO.VN    DAM    49                              '/ 

.07 

.54 

02 

.01 

WOLF    CREEK    DAV 

.  27 

.01 

.35 

.01 

oi     1 

WOODBOTY    LOCK    4 

-29 

.50 
th" 

22 

.01 

ADDISON    DAM    45                                      // 

.01 

.04 

.01 

.,6 

BARBOURVILl  F    WATER    WKS 

.06                     01 

01 

.01 

.  01 

39 

.02 

.02 

.02 

.04 

HOURLY  PRECIPITATION 

KENTUCKY 
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A  M.  Hour  ending 

P   M    Hour  ending 

1 

Station 

|            1 

1            | 

| 

1          2 

3 

4 

5        6         7 

8 

9          10 

11 

12  • 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7     j 

8          9 

10        11        12 

BAXTER   HARLAN    WATER    WKS 

04        01 

.05      .05 

.01 

.20 

.24 

.  11 

.01 

.01 

■  73 

BEREA    COLLEGF 

.01        03                  . 10      . 12 

CARROLLTON    LOCK    1 

.17      .01 

.18 

CORBIN   CAA 

6 

•              40 

»           *          *           .25      » 

.28 

.08 

COVINGTON   W    B   AIRPORT 

6 

«            .02 

DAVELLA 

.  01 

01 

.05  1    .03      .12      .01 

.02 

.27 

EDMONTON 

.01         01 

.65      .02  !    .01 

.70 

FLEHINGSBURG    POST    OFF 

.  13 

.05 

.02 

.2C 

FORDS  FERRY   DAM   50 

.01 

.50 

.33 

GEST   LOCK   3 

HAZARD 

01                              .29      .15 

.05  1    .01 

.5« 

HEIDELBERG    LOCK    14 

// 

.  02 

.20      . 01   ,    .01      .04      .04      .02 

HODGENVILLF    NAT    PARK 

.01 

.01   '    .01                  .01 

.01      .03 

.01 

JFNKISS 

.49 

.03 

.02  |   .16 

.8. 

KENTUCKY    DAM 

.30 

3C 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

.  02 

LIBERTY 

// 

01         01 

26 

32      .15      .02 

.81 

LOGLICK    1    S 

.01 

.01                  .05 

.24 

LONDON    3    SW 

.01 

01        01 

LOUISA    LOCK    3 

.01       .01 

.01        02 

.02       .01 

.  If 

LOUISVILLE    BOWMAN    FLD 

.  10 

.01 

.01 

LOUISVILLE    STAN    H    B    AP 

.01 

.01 

.08 

.02 

LOUISVILLE    WB  CITY 

1.  25 

MADISONVILLE    1    SE 

.03 

.03 

MAYSVILLE    DAM    33 

.12 

.02 

MC    KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO    RR    STA 

01 

.01 

.03      .02 

.01 

.09 

.08 

MOREHEAD    STA    TEACH   COL 

.15 

.05 

.04 

MUNFORDVILLE 

. 08      .01                  .01  j 

.13 

.02 

.01 

.04 

I 

OWENSBORO    DAM    46 

.01  1    . 01      .01 

PADUCAH   CAA 

6 

.03 

.3 

PADUCAH    SCS    NURSERY 

.  10 

.05      ,01 

.01 

SALYERSVILLE 

.10 

.01      .07 

02 

SMITHFIELD   4    S 

.01         01 

.  07 

SOMERSET    HIWAY    DEPT 

.  12 

.  01 

.05      . 20      .80      .15 

.01 

.01 

STEARNS 

.01 

.04 

.12      .01   ■               .01      .01 

.01      .08      .01 

.01 

.07 

.01 

.01 

TATHAM    SPRINGS 

01 

:° 

TOMPKINSVILLE 

.01       .01 

.21                              .01 

UNIONTOWN    DAM    49 

// 

.  01 

.01 

.09      . 64  ,    .  01 

WOLF    CREEK    DAM 

.  11 

.01        02      .  54 

'8 

WOODBURY    LOCK    4 

.01 

■  °2 

.20 

.33 

.  25 

.02 

.01 

.01 

-30th- 

ADDISON    DAM    45 

.09      .02      .03 

1 

ADOLPHUS    1    N 

.  04 

.01 

01      .01      .07 

.07 

.  1 

BARBOURVILLE    WiTER    WKS 

.01 

01 

.01      .07 

.02      .03      .03 

.01 

!05 
.01 

BAXTER    HARLAN    WATER    WKS 

.  01 

.04 

.07 

BENTON    I    SW 
BEREA    COLLEGE 

:  08        04 

. 03         01                      02       .01         12 

.03 

.08 

.06 

.04      .02      .01 

.6 

30WLING   GREEN  WB  AP 

.01 

05        01 

|    .01      .01 

' 

.01 

.0 

.0 

CARROLLTON    LOCK    1 
CENTRAL   CITY 
CLINTON 
CONSTANT  I NE 

" 

.  01        01 
.01 

.02 

.02      .03                              .01      .01 

.02 

.01 

]04 

CORBIN    CAA    6 

» 

* 

*           * 

*            .  10       »            *            *            * 

IK 

t 

.06       * 
.08       .12 
.01 

«           *           « 

COVINGTON    W    B   AIRPORT 

DAVELLA 

EDMONTON 

6 

.01       .02 

!o3      .02 
.04        01 

.01 

.01 

.03 

.01 

!oi 

.45 

.01 

.8 

.3 

FLEMING3BURG    POST    OFF 

FORDS    FERRY    DAM    50 

.01 

.18 

.72 

.13      .01      .01 

]o 

FRANKLIN    WATER    WORKS 

GEST    LOCK    3 

HAZARD 

HEIDELBERG    LOCK    14 

// 

.01 

01 

.06 

.01 

.05      .02 

.12      .01 
.02      .03 

.01      .01 
.04      .01       .01 
.01 

.03       .06 
^01 

.44 

.02 

.08 

.03 

.27 

!09 

.10       .01 

.01 

!c 

HERNDON 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

JENKINS 

:°oi 

.02 

.03 

.  20 
.01 
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DAILY  TEMPERATURES 


ANCHORAGE 


ASHLAND   DAM  2 


BOWLING    GREEK    WB  AP 


BDBGIN   DIX    DAM 


CORBIN   CAA 


COVINGTON   W   B  AIBPORT 


FORDS   FERRY   DAM   50 


FRANKFORT    LOCK 


GREENVILLE    2    W 


HEIDELBERG  LOCK  14 


HENDERSON  4 


HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 


HOPKINSVILLE  2  E 


LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LODISVILLE  STAN  W  B  AP 
LODISVILLE  WB  CITY 
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WEATHER  SUMMARY 

Lower  than  normal  temperatures  continued  through  September  with  the  average  for  the  state  3°  below  normal 
The  trend  of  above  normal  precipitation  was  extended  through  this  month,  making  this  the  fourth  wettesl 
September  on  record.  The  first  light  frost  of  the  season  was  recorded  locally  in  many  places  however 
damage  was  negligible.  The  continued  low  temperatures,  combined  with  the  above  normal  rainfall  put 
farmers  behind  schedule  in  all  phases  of  farm  work.  Storms  and  floods,  especially  in  the  northeasl 
section,  were  contributing  factors  to  the  excessive  damages  suffered  during  the. month. 

Subnormal  temperatures  were  general  throughout  the  month  except  for  three  periods,  at  the  beginning  ii 
the  middle,  and  at  the  end  of  the  month.  The  highest  reading  of  92°  during  the  month  was  the  seconc 
lowest  maximum  temperature  ever  recorded.  Only  a  few  stations  reported  temperatures  of  90°  or  slights 
above  and  these  were  recorded  on  only  one  day  in  each  case.  The  lowest  reading  at  all  stations  occurred 
on  the  25th  or  26th  with  scattered  light  frost  reported  at  several  stations  on  the  morning  of  the  25th 
All  sections  of  the  state  reported  negative  departures  from  the  normal.  The  mean  temperature  for  th< 
state  was  67.2°  which  is  3.0°  below  normal.  The  monthly  mean  temperature  ranged  from  70.5°  at  Woli 
Creek  Dam  to  64.0°  at  Mammoth  Cave  Park.  The  highest  temperature  recorded  in  the  state  was  92°  at  Ben- 
ham  on  the  3rd.   The  lowest  was  33°  at  Mammoth  Cave  Park  and  Shepherds vi lie  2  NW  on  the  25th. 

The  average  precipitation  continued  much  above  normal.  This  month  goes  down  in  Weather  records  as  th< 
wettest  since  1933  and  the  fourth  wettest  since  beginning  of  records  (1889).  Amounts  varied  widely  froi 
over  12-1/2  inches  in  the  northeast  to  less  than  2  inches  in  the  extreme  southeast.  The  smallest  amount! 
were  in  the  extreme  west  and  in  the  southeast  where  a  few  stations  reported  less  than  their  normal, 
The  areas  of  the  greatest  concentration  of  rain  were  the  northeast  and  west  central  sections.  The  aver- 
age precipitation  for  the  state  was  5.01  inches  which  is  2.10  inches  above  normal.  The  total  rainfall 
so  far  this  year  is  54.22  inches  against  a  normal  annual  total  of  45.17  inches.  The  total  amounts  re- 
corded this  month  at  the  various  stations  ranged  from  12.61  inches  at  Morehead  State  College  to  1.9( 
inches  at  Mitldlesboro  RR  Station.  The  heaviest  rainfall  reported  in  any  one  day  was  5  90  inches  al 
West  Liberty  Water  Works  on  21st. 

The  subnormal  temperatures  and  generally  high  humidity  prevailing  during  the  month  was  detrimental  1 
farm  activities  except  for  the  last  few  days.  This  interval  of  above  normal  temperatures  found  farmers 
very  busy,  but  maturing  crops  and  general  progress  of  farm  work  were  behind  schedule  on  October  1.  Th« 
bulk  of  the  tobacco  crop  was  housed  with  very  heavy  losses  due  to  "wildfire"  and  other  field  diseases 
fostered  by  the  frequent  rains  and  high  humidity.  Hill  corn  was  better  than  usual  but  the  increas* 
was  not  sufficient  to  offset  the  poorer  yields  iu  the  bottom  lands.  Some  mechanical  picking  of  earlj 
corn  was  started.  Although  90%  of  the  crop  was  reported  to  be  frost  free,  moisture  content  remainec 
too  high  for  widespread  harvest.  Early  soybeans  were  ripening  up  well.  Combining  was  just  getting 
underway  at  the  end  of  the  month.  Hay  supplies  were  generally  adequate  but  the  continued  rain  and  coo] 
weather  were  unfavorable  for  curing.  Pastures  continued  to  make  lush  grazing  for  livestock.  The  soil 
was  dry  enough  at  the  end  of  the  month  ia  many  localities  to  permit  plowing  and  seeding  of  fall  grains, 
however,  much  low  flatland  continued  to  be  too  moist  for  any  farm  activity. 

All  of  the  creeks  in  northeast  Kentucky  were  out  of  their  banks  during  the  month.  Excessively  heavj 
rains  in  the  headwater  areas  of  the  Licking  River  resulted  in  the  river  passing  flood  stage  at  Farmers 
on  September  21st  and  22nd.  Flooding  also  occurred  along  the  lower  Green  River  during  the  first  weel 
of  the  month.  Damages  totalling  near  one  million  dollars  were  directly  attributable  to  the  heavy  rains 
and  their  results.  The  greatest  portion  of  the  losses  was  suffered  in  the  northeastern  counties.  Two 
fatalities  were  also  attributable  to  the  storms. 
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LOGLICK   1   S 

.04 

.01 

LONDON   3   SW 

.01 

,01 

.08 

.64 

14 

.02 

1.20 

LOUISA   LOCK   3 

.09 

.04 

.04 

.16 

.25 

.06 

.16 

.01 

.15 

.01 

.15 

0  5 

.01 

1.19 

LOUISVILLE    BOWMAN    FLD 

.05 

.04 

.09 

.02 

.02 

.13 

.16 

04 

.09 

.05 

.09 

.05 

.83 

LOUISVILLE  STAN  W   B  AP 

.02 

.04 

.05 

.13 

22 

01 

03 

.12 

09 

.09 

.95 

LOUISVILLE  WB  CITY 

.01 

.04 

.10 

,06 

.07 

.06 

.19 

.22 

.01 

.04 

.10 

.16 

,07 

1.19 

LUCAS 

.63 

.01 

.16 

.01 

10 

.02 

2.12 

MADISONVILLE    1    SE 

.01 

02 

.03 

.01 

14 

.03 

.49 

,71 

.11 

.30 

1.86 

MAYSVILLE   DAM  33 

// 

MC    KINNEYSBUKG 

// 

.01 

.03 

.07 

.03 

.02 

.01 

.01 

.12 

.60 

MIDDLESBORO  RR  STA 

02 

.01 

MILLERSBURG 

05 

,03 

.07 

.08 

.01 

.01 

.01 

.01 

.27 

MOREHEAD    STA    TEACH   COL 

.02 

.01 

08 

.01 

,04 

37 

.20 

.01 

.05 

.70 

MUNFORDVILLE 

.  12 

.01 

.01 

53 

.27 

.02 

01 

.02 

0  5 

.01 

.02 

.28 

OWENSBORO  DAM  46 

.02 

.01 

.03 

.11 

.05 

.11 

.01 

.03 

.13 

.03 

.05 

,01 

.03 

.83 

PADUCAH  CAA 

6 

.03 

PADUCAH  SCS   NURSERY 

.01 

.01 

.01 

.09 

.01 

.01 

.14 

PIKEVILLE 

.01 

02 

.01 

.08 

IS 

.44 

.03 

.05 

.80 

RUMSEY   LOCK   2 

.02 

.04 

.02 

.02 

.02 

.04 

,16 

.01 

.01 

.01 

2S 

.02 

.24 

.07 

,05 

1.06 

SADIEVILLE    WATER   WORKS 

.04 

.16 

.07 

.01 

.01 

.01 

01 

.35 

ST   MARYS   COLLEGE 

.19 

.12 

,05 

.21 

.20 

.  18 

,01 

.01 

.05 

.01 

.02 

.01 

.14   1.06 

2.29 

SALYERSVILLE 

.05 

02 

.03 

.02 

^02 

.01 

.37 

84 

.05 

.06 

.03 

2.50 

SMITHFIELD   4    S 

.01 

.07 

.03 

.06 

.03 

.09 

.03 

01 

.03 

.03 

.03 

.46 

SOMERSET   HIWAY  DEPT 

.01 

.01 

.58 

25 

.30 

3.00 

STEARNS 

.02 

.01 

.03 

TATRAM   SPRINGS 

.17 

.13 

.02 

.04 

.12 

.15 

.12 

.01 

.03 

.01 

.07 

.23 

1.52 

TOMPKINSVILLE 

51 

40 

.07 

.98 

UNIONTOWN    DAM   49 

// 

.17 

.01 

,02 

.01 

.01 

.22 

WOLF  CREEK  DAM 

64 

.01 

.01 

.01 

.54 

.01 

.03 

50 

.29 

2.05 

WOODBURY  LOCK  4 

.04 

.OS 

.05 

.05 

.05 

.35 

-3 

.05 
d- 

.04 

,05 

.25 

.66 

.46 

.04 

2.28 

ADDISON    DAM   45 

// 

.01 

01 

.03 

.01 

.01 

.07 

ADOLPHUS    1    N 

// 

.36 

.20 

.01 

.01 

.05 

.23 

.11 

.02 

01 

1.00 

BARBOURVILLE    WATER   WKS 

.03 

.05 

BAXTER    HARLAN    JfATER   WKS 

.08 

.32 

.40 

BENTON   1    SW 

.55 

.01 

.56 

BOWLING   GREEN   WB   AP 

.01 

.41 

.10 

.06 

.01 

.07 

.03 

.01 

.77 

CARROLLTON   LOCK   1 

// 

.02 

.01 

.01 

.01 

.05 

CENTRAL  CITY 

.02 

.07 

.20 

.13 

.06 

.01 

.01 

CONSTANTINE 

.06 

.01 

.02 

.01 

.01 

.17 

COVINGTON   W    B   AIRPORT 

.03 

.03 

.01 

.04 

DUNDEE    BARRETTS    FORD    BR 

.03 

.01 

.01 

.01 

,06 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.21 

EDMONTON 

.01 

.21 

.03 

.15 

.01 

.54 

FLEMINGS BURG    POST   OFF 

.08 

.03 

FORDS    FERRY   DAM   50 

.01 

.01 

.05 

.07 

FRANKLIN   WATER   WORKS 

.07 

,03 

.05 

.17 

.03 

04 

.14 

.01 

.59 

GEST    LOCK    3 

.01 

.01 

.02 

HALEYS    MILL 

.01 

.05 

.27 

.07 

.01 

.50 

1.15 

HAZARD 

// 

.07 

.03 

.09 

.21 

HEIDELBERG   LOCK    14 

// 

.01 

.01 

.01 

.03 

Table  4-ConHnued 

.nx 

■/unjLi   fi 

tJcuiniA 

11UJ 

<J 

KENTUCKY 

SEPTRMRRR     !C^« 

Station 

A  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

1 

■1° 

3 

'     ' 

6 

,|.|. 

10        11     1    12 

1 

•     • 

^K 

6 

7 

8 

[• 

10 

1" 

12 

HER NOON 

HODGENVILLE  NAT  PAR> 

JENKINS 

.01      .76      .43      .07                                                        o 
.11      .01      .02                   .07      .13      .17      .06 

8                   .01 
.01 

.01        . 

.01 

1.37 
.59 

KENTUCKY  DAM 

.12      .17 

.01      .02 

.01 

.34 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

.13 

.21 

LIBERTY 

// 

'02                   .0 

.43       .0 

.79 

LITTLE  HICKMAN   LOCK  B 

.03 

LOGLICK   1   S 

.03      .0 
.01       .1 

.01      .( 

LOUISA    LOCK   3 
LOUISVILLE   BOWMAN  FLD 

.01                   .01 
.01      .01 

5                  .21      .07      .01      .01 

!o6 
.48 

LOUISVILLE   STAN  W  B   AP 

.02 

.18 

*           •            .25 

.27 

LOUISVILLE  WB  CJTY 

.01 

.02      .02 

.39      .01 

.60 

LUCAS 

.01      .01      .23       .04 

.06 

MADISONVILLE   1    SE 

.01      .05       07       02       m 

.83 

MATSVILLE  DAM   33 

// 

.21 

MC   KINNETSBURG 

// 

.01 

.14       .01      .02      .01 

.18 

MIDDLESBORO   RR    STA 

.02 

MILLERSBURG 

.01                   .01                   .01 

.13        .04       .02 
.32      .01 

.19 

MOREHTU)  STA   TEACH        1 

.37 

MUNFOtt    -ILLE 

.07      .04      .02      .77      .31      .14 

.01      .01 

.01      .01                    "■*                     «' 

.11      .3S 

.01 

1.49 

OWENSBOR      DAM  46 

.05      .01      .0 

.02 

.17 

1.66 

PADUCAH  CAA 

.13 

PADUCAH  SCS   NURSERY 

PIKEVILLE 
RUMSEY  LOCK   2 

.01 

.01       .01       .02 

.01 

.01 

.02 

.01                   .34 

.54 

.92 
.04 

SADIEVILLE   WATER   » 

.01      .01 

.07 

ST  MARYS  COLLEGE 

.08       .01 

.03      .06        06      .01         oi 

.02 

SMITHFIELD  4   S 

.03      .01      .01 

.01      .05 
.22      .05      .03 

.01 

.26 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 
TATHAM  SPRINGS 

.06      .01 

.01      .04 

.01      .01 
.02 

.01 

.12 
.33 

TOMPKINSVILLE 
WOLF  CREEK  DAM 

.38      .07 

.01 

.10      .02 

.01 

.14 
.59 

WOODBURY  LOCK  4 

.03       .22    1.20 

.49      .11       .04 

.02 

.75 

.01 
.09      .01      .01 

.01 
2.97 

-4tb- 

CORBIN  CAA 

6 

*           .03 

FLEMINGSBURG   POST  t 

.01      .01 

HAZARD 

// 

.09      .01 

.02 

JENKINS 

.07 

.04      .01 

.05      .05 

.10 

LEXINGTON   WB  AIRPOI 

.01 

.22 

LIBERTY 

// 

.29      .01      .01 

.01 

LOGLICK  1    S 

.31 

MIDDLESBORO   RR    STA 

.03      .02      .01 
.03 

.12      .01 

.13 

MUNFORDVILLE 

.01      .01 

.01       .01 

.06 

PADUCAH  CAA 

6 

.01 

.07 

-5 

il~ 

OLIVE   HILL  1   NW 

-7 

h- 

" 

ADDISON  DAM  45 
ADOLPHUS   1   N 
BARBOURVILLE  WATER 
BAXTER   HARLAN   WATE!l        IS 
BENTON   I    SW 

// 

.02      .04 
.01      .05      .04 

.05      .01 

.01                   .10 

.05      .05 

.02 
.04      .12      .06 
.05      .02      .01 

.04      .01       .05 

.01      .01       .06 

.34      .08      .14 

.01 

.03      .10 

.11      .11 

.01 

.20 
06 

06 
.01 

.49 
1.13 
.27 
.30 

BEREA  COLLEGE 
BOWLING  GREEN  WB  AP 

.02 

.01 
.01      .02      .05 
.05      .02      .13 

.03       .07 
.02                  .03 

.OS       .11 

.05 

.02 

.05 

.13      .09 

.63 
.17 

CENTRAL  CITY 

.08      .16      .07 

.01      .12 

.10 

,04 

.01 

.79 

CLINTON 

.02 

.02       .10      .09 

.06      .02 

.95 

.'IB 

.15      .20 

.79 

CONSTANTINE 

.01 

.01      .07 

.01 

.03 

.14      .18 

.45 

CORBIN  CAA 

6 

, 

«           »           » 

.03 
*           .27      » 

.01       .03 

.05      .03      .09 

.06      .14 

.22 

04 

.01      .01 

.68 

DUNDEE   BARRETTS   FOBS 

EDMONTON 

FORDS   FERRY  DAM   50 

.04      .03       .07 

.03      ', 14 

.19 

.08 

.03 

.65 

.02      .01 

.04      .14      .11 

.13      .15      .04 

.14      .01 

.01 

.80 

FRANKLIN  WATER  WORKS. 
HALEYS   MILL 

.02      .02      .05 

.08      !l4      !34 

.06      .12 
.11      .22 

.04 

.03 

39 

.05      .09 
.11 

.45 
1.61 

HAZARD 

HEIDELBERG   LOCK   14 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PAPix 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE    HICKMAN    LOCK   1 

LOGLICK   1    S 

LONDON  3   SW 

LOUISVILLE   BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE   STAN  W  B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE   1    SE 

MIDDLESBORO   RR    STA 

// 
// 

// 

// 

.01 
.01       .04 

.02      .01       .08 
.01 

.03 
.02      .01      .08 

.05 

.01      .06      .01 

.04      .04      .03 

.02      .03 

.04      .02 

.01      .03 

.02      .02      .10 

.03      .02 

.04      .06      .04 

.07      .05      .18 

.01                   .02 
.05      .01       .22 
.05      .03       .06 
.10      .11       .03 
.02      .01      .02 
.03      .07      .12 
.02      .01       .02 
.03      .04 
.04      .01 
.01      .01       .07 
.03       .02      .07 
.03      .10 

.04      .03 
.01 
.02 
.10      .03 
.03      .13 
.06      .01 

.06      .01 

.01 

.01 
.01 

!o3 

.01 
.02 
.OS 
.10 

.01 
.04. 
.01 

.12 

lis 

.10 

.01 
.01 

0  1 
.18 

.  OB 

.21      .27 

.17      .15 

20      .13 
.01 

.01 

.09      .06 
.06      .06 
.09      .04 

1.05 
.20 
.18 
.88 
.56 
.84 
.12 
.51 
.13 
.07 
.35 
.29 
.43 
.35 

.02      .02 

.03 
.04      .04       .14 

.04      .11      .09 
.02      .10      .01 

.08      .12 

.02      .06      .07 
.01 

.01      .07 
.07      .03 

.05 
.03 

.04 

.14      .13 

.60 
.59 
.40 
.96 
.58 

MUNFORDVILLE 
OWENSBORO   DAM   46 
PADUCAH  CAA 

6 

.01 

.02      .03      .18 
.01 

.04      .12      .29 
.03      .01      .04 

.21       .04 
.03      .10 
.02      « 
.16      .05 

.02 

.13 

OS 

.10 

.07      .06 

PADUCAH  SCS   NURSERY 
PIKEVILLE 

.01      .01      .01 

.01 

.05 

.06      .04 

.42 

RUMSEY  LOCK  2 
ST  MARYS  COLLEGE 
SMITHFIELD  4   3 
SOMERSET   HIWAY   DEPT 

.06 

.02      .02       .04 

.03      .05 
.12      .07 

.04      .04      .08 
.02      .07      .01 
.03       .01      .02 
.07      .03 

.07      .07 
.10      .14 
.01 

.07 

.03 

.10 
.01 

.03      .06 

.01 

.14      .12 

!56 
.46 
.34 

STEARNS 

.04 

.05      .03      .07 

.12      .02      .01 

.04      .08      .01 

!47 
.28 
.66 
.40 

TATHAM   SPRINGS 
TOMPKINSVILLE 
UNIONTOWN    DAM    49 
WOLF  CREEK   DAM 

// 

.01        04      .01 

.01      .02 
.06      .13      .07 

.04      .04      .02 
.19      .09 

.01 

.01 
.01 
.04      .07 

.10 
.05 

.os 

.02 
.09 

.02 

.09      .05 

.01 

.01      .03      .01 

.16      .10      .09 

.09      .01       .02 

.02      .01 

.56 

WOODBURY  LOCK  4 

1 

-8: 

.01       .02      .06 
h~ 

.04      .09      .07 

.08      .11 

.09 

.08 

.02      .04 

.71 

ADDISON  DAM  45 

// 

.01 

.09  J 

01 

.01 

.01 

.11 
.30 

ADOLPHUS    1    N 

// 

.01      .07 

.06      .04       .08 

.02 

BENTON   1   SW 

.07      .06      .01 

.02 

.01       .04      .02 

.02                  .01 

.02      .04      .03 

.01      .01 

39 

BEREA  COLLEGE 

.03 

.01 

.04 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

.01      .01 

.02      .08 

.11       .01       .05 

.20      .16 

CARROLLTON  LOCK   1 

// 

.01      .21 

.04 

.09      .04 

.03       .09 

.15      .10      .05 

.01 

82 

CENTRAL  CITY 

.06      .02      .03 

.03       .04 

.01       .01 

.01      .09      .06 

.02      .08 

19 

,04 

.02 

71 

CLINTON 

.03      .04      .03 

.05      .05      .02      .0 

.02                  .10 

.05      .04      .03 

.06 

.01 
05      .01 

CONSTANTINE 

.05 

CORBIN  CAA 

6 

COVINGTON  W   B  AIRPORT 

.06 

.81      .18      .04 

.01       .02      .04 

.15      .05      .05 

.10      .05 

56 

DAVELLA 

.05      .01      .10 

.06      .12 

.01 

.3S 
.37 

DUNDEE   BARRETTS   FORD   BR 

1 

1 

06 

.02      . 

16 

.05 

.07 

0l| 

HOURLY  PRECIPITATION 


■Barron 

UHimSBraa  post  orr 

FORPS    FKKRT   DAM    SO 
FRANKLIN    WATKR    WORKS 
BEST   LOCK   :i 
BALKre   HI  1.1. 


KENTUCKY    DAM 

LEXINGTON   wn  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

LOGLICK   1    S 

LONDON   3    SI 

LOUISVILLE   BOIMAN    Fl.P 

LOOISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

lADISONVILLE   1    SK 

KAYSVILLE  DAM  33 

R   KINNEYSBURG 

IIDDLESBORO  RR  STA 

ULLERSBURC 

IOREHEAD   STA    TEACH  COL 

IUNFORDVILLE 

jLIVE   HILL   1    Nil 

jWKNSBORO  DAM  46 

>ADUCAH  CAA 

'ADUCAI1  SCS   NURSERY 

•IKEVII.LE 

1UM.M.Y   LOCK   2 

IADIKYILLE  WATER  WORKS 

IT  MARYS  COLLEGE 

(ALTERS  V  ILLS 

IMITRTIELD  4  S 

IOMERSET  HIWAY  DEPT 

ITEARNS 

fATHAM   SPRINGS 

[OMPKINSVILLE 

INIONTOWN    DAM   49 


lDDISON   DAM  45 

LDOLPEUS   1   N 

IARBOURVILLE  WATER  WKS 

IAXTER   HARLAN   WATER  WKS 

IEHTON  1    SW 

SHEA  COLLEGE 

IOWLING  GREEN  WB  AP 

LUIROLLTON   LOCK  1 

IKNTRAL  CITY 

XINTON 

IONSTANTINE 

ORB IN  CAA 

IOYINGTON  W   B  AIRPORT 

IA  VILLA 

IONDEE  BARRETTS   FORD  BR 

JJMONTON 

XKMINGSBURG   POST  OFF 

■ORDS    FERRY   DAM    50 

ilST  LOCK  3 

IALSYS   MILL 

IAZARD 

[EIDELBERG   LOCK  14 

ERNDON 

lODGENVILLi   NAT  PARK 

ENKINS 

BHTDCKY  DAI! 

SXINGTON  WB  AIRPORT 

■  IBERTY 

JTTLE  HICKMAN  LOCK  8 

OCLICK  1  S 

.OUISA  LOCK  3 

OUISVILLE  BOWMAN  FLD 

OUISVILLE  STAN  W  B  AP 

OUISVILLE  WB  CITY 

.UCAS 

ADISONVILLE   1   SE 

AYSVI1AE  D»-M  33 

C   KINNEYSBURC- 

IIDDLESBORO  RR   STA 

IILLERSBURG 

OREHEAD   STA  TEACH  COL 

BNFORDVILLE 

iLIVE   BILL  1  NT 

iWENSBORO  DAM  46 

'ADUCAH  CAA 

'ADUCAB  SCS   NURSERY 

'IKETILLE 

UMSEY  LOCK  2 

ADIEVILLE  WATER  WORKS 

T  MARYS   COLLEGE 

ALYERSVILLE 

MITHFIELD  4   S 

OMKRSET  HIWAY  DEPT 

TEARNS 

ATHAM  SPRINGS 

OMPKINSVILLE 

HIONTOWN  DAM  49 

OLF  CREEK  DAM 

OODBURY  LOCK  4 


DDISON  PAM  45 

DOLPHUS  1  N 

1ARBOURVILLE  WATER  WKS 

ENTON  1  SW 

SHEA  COLLEGE 

OWLING   GREEN   WB   AP 

ARROLLTON    LOCK    1 

ENTRAL  CITY 

LINTON 

OMSTANTINE 


11       .10      .10 


10      .05      .05 


.02       .02       .01 


.24      .07      .01 


.15 

.07 

.13      . 

01 

.01 

06 

16 

.02 

ON 

01 

.01 

.05 

01 

.02 

10 

.02 

.05 

.15 

.  08 
.12 

.05 

.26 
.Of 

.44 

.03      . 

.01 

07 

..14 

.27 

.01 

.18 

.17 

,29 

.04 

.01 

.01 

.04 

.05 

.01 

.05 

.29 

24 

.23 

.01       . 

.05 

* 

* 

* 

.11 

04 

.16 

.01 

.01      . 
.01 

.25      .21      .08 


-9th- 


-10th- 


.01       .75      .53 


.10      .04      .11 


.02      .01      1.35 


Uovlng   Ststlo 


m£  $ 


Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


CORBIN  CAA 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FORDS  FERRY  DAM  50 

GEST  LOCK  3 

BALETS  MILL 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

KENTUCKY  DAM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MADISONVILLE  1  SE 
MOREHEAD  STA  TEACH  COL 
MUNFORDVILLE 


A.  M.  Hour  ending 


.04   .10   .01   .01 


PADUCAH  CAA 
PADUCAH  SCS  NURSERY 
RUMSEY  LOCK  2 
SADIEVILLE  WATER  WORKS 
ST  MARYS  COLLEGE 
SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET  HIWAY  DEPT 
STEARNS 

TATHAM  SPRINGS 
TOMPKINSVILLE 
UNIONTOWN  DAM  49 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


ADDISON  DAM  45 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

CAJRROLLTON  LOCK  1 

CESTRAL  CITY 

CONSTANTINE 

CORBIN  CAA 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DAVELLA 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

EDMONTON 

FORDS  FERRY  DAM  50 

GEST  LOCK   3 

BALEYS   MILL 

HEIDELBERG    LOCK    14 

HERNDON 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

JEMKINS 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LOGLICK  1  S 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MADISONVILLE  1  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MUNFORDVILLE 

OWENSBORO  DAM  46 

PIKEVILLE 

RUMSEY  LOCK  2 

ST  MARYS  COLLEGE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

UNIONTOWN  DAM  49 

WOLF  CREEK  DAM 


BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 
BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CORBIN  CAA 
COVINGTON  W  B  AIRPORT 


FLEMINGSBURG  POST  OFF 

GEST  LOCK  3 

HAZARD 

HEIDELBERG  LOCK  14 

JENKINS 

LEXINGTON    WB   AIRPORT 

LITTLE   HICKMAN   LOCK  8 

LOGLICK    1    S 

LONDON   3   SW 

LOUISA    LOCK  3 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

OLIVE  HILL  1  NW 

PIKEVILLE 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

ST  MARYS  COLLEGE 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

TATHAM  SPRINGS 

UNIONTOWN  DAM  49 

WOLF  CREEK  DAM 


.07 

.02 

.05 
.05 

.01 

.02 
.02 
.12      . 

.01 

. 

.01 

.05 

05 

.01 

.01      . 

04 

06 

m 

.01 

.01 

01 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.13 

.01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.01   .02 
.01   .01 


SEPTEMBER  1950 


.01   .02   .01 


-11th" 


.01   .04   .01 


.01   .17   .22 


-12th- 


27   .10   .03 


HO 

UK 

I.Y 

PH 

EC! 

IT 

rAT 

km 

^J 

KK»TU<  KT 

nUnusd 

A.  M   Horn  •nding 

Ul  «ndlog 

2 

1 

2 

3 

• 

a 

6 

7 

e 

8 

10 

n 

a 

' 

2 

.1 

4 

9 

e 

7 

8 

<J 

10 

11 

-13th- 

BENTON   1    SW 

.05 

.08 

.02 

KNTUCKY   DAK 

01.1  VK    BILL    1    NW 

m 

.01 

PAIHHAH   CAA 

S 

06 

.03 
.09 

PAIU'CAII    SI'S    NURSERY 

01 

,02 

SALYERSVILLi: 

// 

01 

.03 

02 

02 

-14th- 

BOWLING    GREEK   WB   AP 

01 

,01 

.02 
.07 
.02 
.03 

JINK  INS 
KENTUCKY   DAB 
LUCAS 

.07 

.02 

03 

PADUCAH  CAA 

6 

02 

.01 
.07 

PADUCAH  SCS   NURSERY 

.01 

PI  Kl  VI  1.1  J 

.01 

.05 

,01 

TOMI'KINSVILLE 

« 

.01 

.01 

.02 

-19th- 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

18 

.  i  1 

,01 

.18 

CARROLLTON   LOCK    1 

// 

.1-2 
.'13 

,58 

CORBIN   CAA 

COVINGTON   W   B  AIRPORT 

6 

.03 

,02 

.01 

.01 

.55 

07 

.03 

.09 
1.28 

FLEKINGSBURG   POST   OFF 
HAZARD 

JENKINS 

// 

, 

, 

13 

32 

.07 

,li 

.83 

01 

.12 

.60 
.07 
.96 

!48 

LEXINGTON   WB  AIRPORT 

,03 

.  03 

LITTLE    HICKKAN    LOCK    8 

LOUISA    LOCK    3 

// 

.0". 

.34 

OS 

.01 

.15 

,04 

KAYSVILLE  DAM   33 

// 

,01 

,02 

,01 
.0] 

.04 
.07 

KC    KINNEYSBURG 

// 

MILLERSBURG 

.OS 

.17 

.02 

.24 

MOREHEAD  STA   TEACH  COL 

OLIVE    HILL   1    NW 

.01 

.48 

.21 

,85 

,35 

15 

13 

2.29 

PIKEVILLE 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

69 

!04 
.08 

.05 

.10 

.01 
.01 

.21 

.93 
.10 
.40 

SALYERSVILLE 

// 

TATHA1I   SPRINGS 

,0( 

.05 

.01 

.14 

.08 

WOLF   CREEK   DAK 

.03 

.05 

-20th- 

ADDISON   DAK  45 

// 

.57 

,72 

.06 

.04 

.51 

50 

.03 

.01 

2.44 

BARBOURVILLE   WATER    WKS 

.01 

.01 

BEREA   COLLEGE 

.01 

.04 

.35 

.11 

02 

.53 

.08 

BOWLING   GREEN   WB  AP 

.ul 

07 

CARROLLTON   LOCK   1 

// 

.02 

.01 

.01 

01 

.40       .02 

.03 

!06 

CENTRAL  CITY 

.06 

CLINTON 

03 

CONSTANTINE 

.90 

.33 

.45 

.04 

.01 

.01 

.  51 

,09 

.01 

2.35 

CORBIN  CAA 

COVINGTON  W   B  AIRPORT 

.OS 

.14 

.12 

.49 
.62 

03 

.08 

.01 

.  15 

.03  1    .18 

.02 

.08 

.05 

DUNDEE   BARRETTS   FORD  BR 

EDMONTON 

.25 

.05 

.01 

'- 

04 

.01 

05 

.11 

.60 

TLEHINGSBURG   POST  OFF 

06 

.92 

,83 

.07 

.01 

.21      .10 

.01 

GEST  LOCK  3 

.01 

.01 

.09 

.11 

HALEYS   KILL 

,02 

I? 

HAZARD 

// 

.01 

.01 

HERNDON 

.05 

.04 

.10 

■11 

HODGESVILLB  NAT   PARK 

.07 

,04 

.03 

.01 

.09 

,01 

.02 

.69 

JENKINS 

22 

.03 

.13 

.18 

'.21 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

.16 

.11 

LIBERTY 

// 

.06 

.01 

.  01 

.01 

.02 

15 

?? 

LITTLE  HICKMAN   LOCK  8 

// 

.07 

.01 

.01 

.01 

.01 

.11 

LOGLTCK   1   S 

.04 

.0) 

0rl 

LONDON    3    SW 

.01 

.07 

.01 

.06 

LOUISA   LOCK  3 

.01 

01 

.02 

.11 

.14 

.03 

.04 

.12 

.06 

.01 

.01 

,03 

.42 

1.30 
.37 
.07 
.15 

LOUISVILLE  BOWMAN   FLD 

.02 

.33 

.01 

,01 

LOUISVILLE   STAN   W   B  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

OB 

.01 

.05 

,01 

KAYSVILLE   DAM  33 

// 

.01 

12 

.31 

.37 

.01 

.15 

.16 

.28 

.04 

.04 

MC    KINNEYSBURG 

// 

,01 

.18 

.OS 

.01 

3D 

.12 

.01 

.01 

.01 

.77 

MIDDLESBORO  RR  STA 

* 

.29 
4.37 

KILLERS BURG 

.01 

.01 

1  .05 

21 

.01 

KOREHEAD  STA  TEACJ  COL 

* 

*        1* 

-I    37 

MUNTORDVILLE 

.03 

.04 

,01 

.03 

.18 
2.54 
.07 

OLIVE   HILL    1    NW 

.83 

.16 

.24 

.15 

.10 

.49      .22 

.30 

.02 

.03 

OWENS BORO  DAM  46 

.07 

PADUCAH  CAA 

6 

.  23 

.03 
.94 
.39 
.15 
1.90 
.30 

PADUCAH  SCS   NURSERY 

01 

PIKEVILLE 

.02 

IS 

.CIS 

.15 

.07 

.01 

.01 

.01 

.  39 

.01 

SADIEVILLE  WATER   WORKS 

.01 

.01 

.01   1  .21 

.01 

.03 

ST   MARYS   COLLEGE 

.02 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.05 

SALYERSVILLE 

// 

02 

.  28 

1.31 

.08 

.01 

.  i  e 

.02 

SHITHFIELD   4    S 

.02 

.21 

.05 

.02 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 
STEARNS 

.07 

.22 

.01 

.01 

.05 

03 

.04 

.23 

01 

.10 
.02 

.01 

.02 

.01 

.74 

09 

TATHAM   SPRINGS 

.01 

.01 

.04 

.04 

.09 

.02 

.02 

.01 

.24 
.12 

TOKPKINSVILLE 

06 

06 

WOLF   CREEK   DAK 

.51 

20 

,03 

.Of, 

,59 

.08 

1.45 
.08 

WOODBURY  LOCK  4 

.07 

.01 

-21 

st- 

ADDISON   DAM  45 

// 

.16 

.11 

.04 

.31 
.08 

ADOLPHUS   I    N 

OS 

BARBOURVILLE   WATER   WKS 

.07 

.01 

.03 

.3  5 

BAXTER   HARLAN  WATER  WKS 
BENTON   1    SW 

.02 

.01 

.01 
68 

.42 
.01 

!69 

BEREA   COLLEGE 

.01 

01 

.01 

.02 

.03 

.01 

!25 

BOWLING  GREEN   WB  AP 

.04 

.03 

.03 

.04 

.10 

.01 

CARROLLTON    LOCK    1 

20 

.15 

.01 

.16 

14 

!20 
.14 
.15 

CENTRAL  CITY 
CLINTON 

.03 

.02 

.12 

11 
.01 

01 

CONSTANTINE 

.01 

.13 

CORBIN   CAA 

6 

.01 

* 

1.98 

COVINGTON   W    B   AIRPORT 

28 

.03 

.56 

.30 

.01 

DAVELLA 

.15 

.02 

.01 

06 

.30 

.22 

.01 

.02 

.08 

.01 

.51 

.17 
3.00 
.04 

DUNDEE   BARRETTS   FORD  BR 

• 

( 

„ 

EDMONTON 

.01 

.05 

.01 

.01 

.05 

.05 

.01 

FLEMINGSBURG    POST   OFF 

.27 

.20 

.01 

.57 

.75 

*oi 

.70 

.28 

FORDS   FERRY  DAK   50 

.01 

.02 

Table  4-Contmued 


HOURLY  PRECIPITATION 


SEPTEMBER  1950 

A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Station 

1 

'1 

M 

3 

•1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

=  1 

3 

«|.|. 

7  |  8  |. 

10 

11 

12 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

.33 

.01 

.34 

GEST  LOCK  3 

.05 

.03   .09 

17 

HALEYS  HILL 

01 

.02 

01 

.05 

10 

HAZARD 

.01 

.03 

.03 

01 

.03 

.25 

37 

HEIDELBERG  LOCK  14 

.02 

.21 

.01 

.01 

.01 

.02 

,02 

.44 

.13 

.05   .01 

93 

HERNDON 

.01 

.01 

.07 

09 

HODGEKVILLE  HAT  PARK 

.45 

.22 

.04 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.13 

91 

JERKINS 

.50 

.01 

.02 

.02   .01 

.01 

57 

KENTUCKY  DAM 

.09 

.21   .05 

.02 

37 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

.08 

.49 

.16 

.09 

.10 

.01   .02 

14 

LIBERTY 

// 

.01 

.01 

.01 

.08 

.01 

.10 

.01 

.09 

.07 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

// 

02 

.09 

.48 

.02 

.01 

.04 

.11   .04 

81 

LOGLICK  1  S 

.01 

.05 

.03 

.22 

.25 

.13 

.05 

.10 

84 

LONDON  3  SW 

.06 

.01 

.01 

.41 

.01 

.21   .07 

78 

LOUISA  LOCK  3 

.20 

.05 

.06 

.21 

.17 

.01 

.05 

1.59   .11   .01 

2 

46 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

.01 

.03 

.01 

.38   .01 

53 

LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 

.15   .01 

16 

LOUISVILLE  WB  CITY 

05 

LUCAS 

.01 

.01 

.01 

.01 

.11 

.42 

.02 

59 

MADISONVILLE  1  SE 

.07 

.01 

.18   .01 

27 

MAYSVILLE  DAM  33 

// 

.04 

.02 

.16 

.04 

.01 

.01 

.31 

.74 

.01 

.01 

.05 

.16 

.12 

MC  KINHEYSBURG 

// 

.01 

.15 

.22 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.10 

33 

MILLERSBURG 

.02 

01 

.01 

.02 

.44 

.29 

.43 

.01 

.02 

.06 

41 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

2.56 

.03 

3 

59 

MUNFORDVILLE 

.10 

.58 

.09 

.61 

.01 

.01 

.05 

.01 

.29 

.07 

.01 

.01   .01 

1 

93 

OLIVE  HILL  1  KW 

.01 

.35 

.21 

.01 

.32 

.08 

.40 

.61 

•10 

.06 

.01   .03 

.52 

3 

OWENSBORO  DAM  46 

.01 

.03 

.10 

14 

PADUCAH  CAA 

6 

.09 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

.06 

.03 

.01 

.21   .01 

32 

PIKEVILLE 

.17 

.01 

.02 

.01 

.05 

.06 

.01 

.01 

.04   .03 

.02 

43 

RUMSEY  LOCK  2 

.12 

,15 

.01 

.01 

.01 

31 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

,01 

.09 

05 

.01 

.04   .05   .07 

56 

ST  MARYS  COLLEGE 

.01 

.25 

.04 

.01 

.01 

.05 

.01 

72 

SALYERSVILLE 

// 

.13 

.04 

.01 

.02 

.18 

.04 

.42 

.01 

93 

SMITHFIELD  4  S 

.01 

.02 

.01 

.02   .25 

Jl 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

.01 

.01 

.02 

.01 

.17 

06 

.45   .08   .02 

84 

STEARNS 

.14 

.01   .01 

.06   .10 

32 

TATHAM  SPRINGS 

,03 

.42 

.18 

.01 

.01 

.21 

.01 

.51 

«:o 

TOMPKINSVILLE 

.01 

.01 

.0! 

.01 

.06 

.15 

.14 

.16 

55 

UHIONTOWN  DAM  49 

// 

.05 

.10 

15 

WOLF  CREEK  DAM 

.02 

.39 

.03 

-22d- 

ADOLPHUS  1  N 

// 

,02 

.02 

BARBOURVILLE  WATER  WKS 

.04 

.01 

.12 

.01 

.08 

.04 

30 

BAXTER  HARLAN  WATER  WKS 

.64 

19 

31 

.06 

.01 

.08 

1 

i9 

BENTON  1  SW 

.01 

01 

BEREA  COLLEGE 

.24 

04 

CARROLLTON  LOCK  1 

// 

.03 

.01 

CLINTON 

.02 

.01 

03 

CORBIN  CAA 

6 

.33 

.09 

04 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

.04 

DAVELLA 

.12 

.17 

.02 

.01 

.03 

.01 

04 
17 
11 

08 
02 
18 
10 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

.02 

.01 

.01 

EDMONTON 

.16 

.01 

FLEMIKGSBURG  POST  OFF 

.03 

.01 

GEST  LOCK  3 

!o6 

.01 

.01 

HALEYS  MILL 

.01 

.01 

HAZARD 

// 

.03 

.01 

.01 

.08 

.04 

.01 

HEIDELBERG  LOCK  14 

// 

.01 

.07 

.01 

.01 

.09 

.26 

.01 

.05 

.01 

.01 

.01   .02 

02 
36 
10 
66 
10 
3  a 

04 
89 
32 
61 
20 
56 
28 

KEHTUCKY  DAM 

.02 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

.36 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

// 

.01 

.04 

.03 

.02 

LOGLICK  1  S 

.23 

.42 

.01 

LONDON  3  SW 

.01 

.03 

.06 

LOUISA  LOCK  3 

.14 

.06 

.18 

.01 

LUCAS 

.03 

.01 

MAYSVILLE  DAM  33 

// 

.79 

.07 

.02 

.01 

MC  KINITEYSBURG 

// 

.30 

.02 

.50 

MIDDLESBORO  RR  STA 

MILLERSBURG 

.09 

.01 

.02 

.07 

.01 

MOREHEAD  STA  TEACH  COL 

.40 

OLIVE  HILL  1  NW 

.17 

.07 

.01 

.01 

,01 

.01 

PADUCAH  CAA 

6 

01 
57 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

.01 

PIKEVILLE 

.21 

.03 

.13 

.15 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

01 

RUMSEY  LOCK  2 

05 
14 
67 
05 
18 
03 
12 

SADIEVILLE  WATER  WORKS 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

ST  MARYS  COLLEGE 

.13 

.01 

SALYERSVILLE 

// 

.06 

.03 

.01 

.28 

.22 

.01 

.01 

.01 

.  03 

SOMERSET  HIWAY  DEPT 

.04 

.01 

STEARNS 

.01 

.13 

.01 

.03 

TATHAM  SPRINGS 

.02 

.01 

TOMPKINSVILLE 

.01 

.08 

.02 

.01 

WOLF  CREEK  DAM 

14 

-26th- 

MAYSVILLE  DAM  33 

// 

.01 

.01 

.01  I 

-27th- 

.03 

ADDISON  DAM  45 

// 

.01 

.01 

.01 

.01 

1 

04 

BENTON  1  SW 

.01 

,17 

.19 

.06 

.04 

.22 

.27 

.05 

.01 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

.01 

.01 

.02 

,01 

,01 

.01 

1)3 

CARROLLTON  LOCK  1 

.01 

68 

CLINTON 

.09 

.09 

.06 

.13 

.13 

.02 

.14 

.01 

05 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

.01 

.02 

.01 

.01 

FORDS  FERRY  DAM  50 

.04 

.11 

."2 

.04 

.06 

.11 

.01 

12 
13 

HALEYS  MILL 

.07 

01 

.03 

.01 

HERNDON 

03 

.02 

01 

.02 

02 

.01 

89 

KEKTUCKY  DAM 

.28 

.12 

.08 

.02 

20 

.19 

30 

MADISONVILLE  1  SE 

.01 

,03 

.  17 

.07 

.02 

12 

OWENSBORO  DAM  46 

.02 

.05 

PADUCAH  CAA 

6 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

.01 

,08 

.10 

.08 

.06 

!oi 

.03 

.01 

.01 

15 

RUMSEY  LOCK  2 
UNIONTOWN  DAM  49 

// 

.02 

.06 

.Ob 
02 

06 

.10 

.03 

,03 

.01 

.02 

.08 

.01 

.01 

35 

-28th- 

.34 

.04 

CLINTON 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.11 

.11 

.05 
.01 

.01 

.01  1 

.0l|  .01 
.03 

OWENSBORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA 

6 

.04 

RUMSEY  LOCK  2 

.04 

DAILY  TEMPERATURES 


,„ 


i      18      n 


IB  I  20     31 


24     25     26     27 


28     29     30     31 


ANCHORAGE 
ASHLAND  DAM  2 
BAHDSTOWN  I  J  PRKP 
BEAVER  IUM 


83   61   57   32   4H   SI   S3 


SR   34   39 


MAX   83   80 


MAX   87   78   86 


MIH   71   73 


M1N 

n 

BEREA    rOLLEGE 

,    MAX 

MIN 

so 

BOWLING  GREEN  IB  AP 

MAX 

MIR 

87 

7.: 

M7RGIN    DIX    DAM 

MAX 

MIR 

B8 

67 

:ampbellsville 

MIX 

B7 

69  67  53 

83   93  88  85 

67   70  65  56 

83   81  79  72 


84   85   83   73 

73   70   58   51 


83   84   89   72 
70   68   65   49 


78   83   80   71 


87   84   80 


80   80   80   73 
64   83   58   54 


80   70   78   77 


77   75   78 
67   62   53 


42   39 

74   68 
41   35 


76   79   83   80   79 
41   48   52   S3   58 


79   73   80   79   82 


76   65   76   78   72   78   78   77   73   70 
47   47   58   62   60   62   63   61   58   54 


75   80   82   83   85   86   70 
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KENTUCKY   -  OCTOBER   1950 

O.   K.   Anderson,   Section  Director  -  Louisville 

WEATHER   SUMMARY 

For  the  first  time  since  May  of  this  year  the  average  monthly  temperature  exceeded  the  normal.  There 
are  only  five  months  of  this  name  where  average  temperatures  have  been  higher.  Precipitation  was  below 
normal  for  the  first  time  since  April.  The  generally  dry  weather  with  the  abundance  of  sunny  days  was 
nearly  ideal  for  the  curing  and  harvesting  of  crops.  The  radical  change  in  weather  conditions  from  the 
previous   months   enabled   farmers    to   progress  rapidly  with   their   tasks. 

Temperatures  in  October  were  quite  in  contrast  to  previous  months.  For  the  first  time  in  five  raonths 
the  average  temperature  was  above  normal  and  it  also  was  the  sixth  highest  on  record.  Subnormal  read- 
ings were  recorded  in  only  a  short  interval  beginning  with  the  third  and  ending  with  the  tenth.  Daily 
readings  dur  ing  the  last  week  of  the  month  saw  plus  departures  of  more  than  15°  from  the  normal  with 
record  maximum  temperatures  for  the  day  set  on  the  last  two  days  in  several  locations.  The  highest 
temperatures  throughout  the  state  occurred  either  in  the  middle  or  at  the  end  of  the  month.  The  lowest 
reading  was  recorded  generally  on  the  5th  in  the  western  portion,  on  the  26th  in  the  central,  and  either 
on  the  13th  or  26th  in  the  east.  All  sections  reported  plus  departures  from  the  normal.  The  mean  tem- 
perature for  the  state  was  62.4°  which  is  3.6°  above  normal.  The  monthly  mean  temperature  ranged  from 
66.7°  at  Hickman  to  59.4°  at  Maysville,  Dam  33.  The  highest  temperature  recorded  in  the  state  was  90° 
at  Owensboro  and  Wolf  Creek  Dam  on  the  17th,  and  at  Princeton  on  the  16th.  The  lewest  was  30°  at  Sheo-- 
herdsville  2   NW  on  the  26th. 

A  radical  change  also  took  place  in  the  amount  of  rainfall  in  the  state.  For  the  first  time  in  six 
months,  the  average  precipitation  was  below  normal.  There  was  generally  an  equabi©  distribution  through- 
out the  state  although  there  was  a  marked  difference  in  the  aasounts  received  at  isolated  stations.  All 
sections  reported  negative  departures  from  the  normal  with  only  a  few  locations  receiving  more  than 
their  normal  amounts.  The  average  precipitation  for  the  state  was  1.77  inches  which  is  0.87  inch  below 
normal.  The  total  rainfall  so  far  this  year  is  55.99  inches  against  a  normal  annual  total  of  45.17 
inches.  Comparing  all  the  precipitation  so  far  this  year,  against  annual  amounts  of  previous  years, 
we  find  that  it  is  the  third  wettest  at  the  end  of  October.  The  total  amounts  recorded  this  month  at 
the  various  stations  ranged  from  4.47  inches  at  Edmonton  to  0.59  inch  at  Woodbury  Lock  4.  The  heaviest 
rainfall   reported   in  any   one    day  was   2.80    inches   at    Edmonton   on  the   23rd. 

Because  of  the  generally  dry  warm  days  and  low  relative  humidity,  farmers  were  able  to  see  progress  in 
their  activities  of  curing  and  harvesting  of  crops.  Surface  soils  in  some  spots  were  beginning  to  get 
a  bit  dry  by  the  end  of  the  month,  but  there  were  adequate  supplies  of  subsoil  moisture.  Fail  seedings 
were  well  advanced  and  in  good  condition.  Barley  and  rye  were  up  and  already  covering  the  ground  and 
wheat  growth  was  making  rapid  progress  except  in  a  few  dry  spots.  The  stripping  of  tobacco  progressed 
rather  well  and  much  of  the  crop  will  be  ready  for  sale  when  the  marketing  season  opens,  notwithstand- 
ing the  poor  curing  conditions  earlier  this  fall.  The  yield  of  tobacco  is  not  as  good  as  last  year,  but 
there  was  improvement  over  the  indicated  production  last  month.  By  the  end  of  the  month,  harvesting 
of  corn  was  well  advanced  and  in  spite  of  some  spoiling  in  the  fields,  losses  were  not  running  as  high 
as  anticipated  earlier.  Yields,  although  nearly  a  complete  failure  for  some  individual  farms,  are  gener- 
ally above  the  October  1st  estimate.  Considerable  combining  of  soy  beans  was  taking  place  with  yields 
per  acre  being  better  than  that  indicated  last  month.  Water  supply  was  adequate.  Pastures  were  de- 
teriorating  but   still    generally   in   good   condition.  W.S. 


In  addition  to  the  ollmatologlcal  data  fro*  Bone  i>,000  Weather  Bureau  and  coope- 
rative weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  fro™  Hydroclima 
tic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  In  the  Hyrtrologic  Bulletin 
Series.   The  Hydrccliuatlc  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages — mostly  of 
the  recording  type  vnlch  produce  continuous  records  of  precipitation.   It  was 
established  in  1S39  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineer*,  Department  of  the 
Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide  records 
of  rainfall  intensify  which  were  essential  to  the  planning  of  flood  control  and 
related  works  by  tne  Corps  of  Engineers.   This  Network,  now  numbering  about 
2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  maintained  by  the 
leather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the  Weather  Bureau 
by  the  Corps  of  Engineers.   These  transfers  averaged  about  $250,000  per  year  be- 
tween 1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date.   For  the  years  1940-42 
the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000  per  year  to  provide 
data  required  In  :ts  work,  and  since  1947  the  Bureau  of  acclamation  has  trans- 
ferred about  $25,CO0  per  year  to  meet  the  increasing  needs 
the  Western  State*. 


Previous  to  the  Introduction  of 
Network  stations  w^re  presented 
monthly  for  each  of 


States,  but 
ments  of  the  Federa 
public  dlsseminatlo 
agencies  and  to  certain  public  repositories 
erence  copies  of  the  Hydrologtc  Bulletin  S« 
be  obtained  upon  application  to  Chief, 


'•/' 


2:.. 


c. 


la  from  Hydrocllmatle 
Bulletins)  which 
ng  the  entire  United 
to  meet  the  Internal  requlre- 
ve,  no  provision  was  made  for 
n  being  limited  to  cooperating 
A  list  of  locations  whore  ref- 
e«  are  available  for  Inspection 
Washington 


(Hydrologic 


).  S.  Weather 


Many  other  records  published  xu  thlp  bulletin  have  been  made  available 
through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  an 
s  listed  In  the  Station  Index. 
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"8  5 
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1889 

52.0 

89 

87 

23 
23 

2.33 
2.94 
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1890 

55.7 

1891 

54.8 

92 

21 

0.78 

57.3 

97 

19 

0.51 

1893 

56.4 

90 

19 

4.00 
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1894 

58.6 

92 

25 

1.36 
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L895 

52.2 

89 

1.24 

1896 

55.8 

90 

25 

1.71 

5 

1897 

63.2 

96 

26 

0.0 

4 

1898 

57.1 

93 

21 

4.19 

T 

10 

1899 

61.3 

93 

26 

2.42 

0.0 

5 

L900 

64.5 

94 

29 

2.29 

0.0 

1901 

58.1 

93 

25 

1.57 

0.0 

L902 

60.1 

91 

25 

2.34 

5 

1903 

57.7 

96 

19 

2.22 

T 

5 

1904 

57.2 

93 

20 

0.52 

0.0 

2 

L905 

57.0 

90 

25 

4.95 

0.0 

L906 

56.9 

91 

20 

T 

7 

55.5 

93 

20 

2.97 

T 

1908 

57.1 

92 

20 

0.71 

0.0 

3 

1909 

55.2 

94 

18 

2.11 

T 

6 

1910 

61.4 

96 

17 
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0.1 
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1912 

59.5 

92 

25 

1.42 

0.0 

4 

1913 

56.9 

97 

23 

3.55 

T 

91 

22 

5.10 

0.0 

1915 

60.6 

90 

27 

3.40 

0.0 

6 

1916 

57.6 

97 

24 

2.59 

T 

6 

51.1 

90 

20 

3.18 

0.1 

7 

1918 

62.3 

91 

32 

3.81 

0.0 

10 

1919 

98 

0.0 
0.0 

15 

61.0 

93 

24 

1.64 

4.921 

57.1 

90 

24 

2.31 

0.0 

6 

,922 

60.2 

96 

25 

2.28 

0.0 

6 

1923 

56.5 

39 

19 

1.68 
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5 

192^ 
1925 
1926 

52^9 
59.3 

91 
88 
94 

13 

0.27 

0.0 

11 
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25 

5.96 

T 

1927 

60.7 

92 

27 

2.61 

0.0 
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1928 
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21 
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T 
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95 

24 

0.48 

0.0 
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95 

23 
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6 

1940 
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93 

25 

0.i4 

0.0 
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98 

27 
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2.81 
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11 

88 
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21 
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T 
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Table  3 

OCTOBER  1950 

Temperature 

Precipitation 

I 

1 
1 

a 

| 
1 

s 

& 

1 
J 

No.  of  days 

| 

|a 

i 
1 

1 

Snow 

Sleet,  Hail         No.  ol  days 

Station 

2  S 

S  o 

3 

1  g  3 

1 

I 
I 

0 

a 

i 

ll 

WESTERN  DIVISION 

BEAVER  DAM 
FORDS  FERRY  DAM  5 
GREENVILL-:  2  W 
HENDERSON  4  SW 

63.2 
64.5 
63.5 
63  3 
66. 7M 

4.0 

87 
87 
87 

87 
87 

16 

16 

16+ 
27 

35 
40 
35 
35 
39 

26 
5 

26 
5 
5 

103 
82 
100 
107 

47 

0 

0 

0 

0 
0 

.78 
1.61 
1.10 
2.16 
1.15 

-  1.98 

-  .99 

-  2.23 

-  70 

.37 
.90 
.67 
1.59 
.75 

23 
23 

22 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
3 

2 
3 
2 
2 
2 

0 

0  • 
0 

1 

0 

HOPKiNSVII.LE  2  E 
LOVELACEVILLE 
MADISONYILLE  1  SE 
MAYFIELD  2  S 
MURRAY 

64.7 
64  4 
63.5 
65.0 
64.5 

4.2 
3.7 

3  9 

89 
87 
87 
87 
87 

16 

15+ 
16 
16 

39 
37 
35 
39 
38 

5 
5 
26 
5 
5 

75 
66 
97 
71 
69 

o 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1.62 
1.96 
1.44 
1.73 
1.66 

-  1.22 

-  1.57 

-1,5 

1.16 
.75 

1.03 
.94 

23 
22 
23 
22 
22 

.0 

.0 
.0 

.0 

0 

0 

4 
5 

2 
2 

0 
0 

OWENSBORO 
PADUCAU  CAA  AP 
PADUCAH 
PRINCETON 
RUSSFLLVJLLE 

64.3 

64.7 
64.0 
63  .  4M 
63  3 

5.5 

3.1 
4.0 
4.2 

90 
87 
86 
90 

17 
15+ 
30+ 
16 
16 

37 
37 
40 
37 
37 

5 
5 
5 

5+ 
25 

86 
86 

90 
103 

1 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

1.07 
2.35 
1.91 
1.01 
1.69 

-  2.07 

.99 

-  1.78 

-  .93 

l!l8 
.76 
1  17 

23 
22 
22 
22 

23 

.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

5 
3 
3 

4 
2 

3 

0 

DIVISION 

64  2 

1.55 

CENTRAL  DIVISION 

BaRDSTOWN  S  J  PREP  SCB 
BOWLING  GREEN  WB  AP 
BURGIN  D1X  DAM 
CAMPBELLSVILLE 

61.7 
62.4 
63.0 
62  6 
62.2 

5.0 

2.7 
3.2 

86 
85 

87 
85 
88 

17+ 
17  + 
16 
17 
16 

36 
33 
38 
34 
34 

5+ 
26 

5+ 
26 
13 

127 
106 
101 
102 
112 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

1.67 
1.36 
1.64 
1.89 
2.15 

-  1.03 

-  1.10 

-  .70 

1.24 

.61 
1.13 
.81 

8 
8 
22 
23 

.0 
.0 
.0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

3 

3 
2 

0 

CARROLLTON 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

DANVILLE 

FRANKFORT  LOCK  4 

GREENSBURG 

61.  SM 
60  1 
62.5 

":! 

4.7 
2.9 

85 
86 

86 
84 

31 
17 
18 

17+ 

35 
34 
36 

36 

26 
5 
26 
26  + 
13 

109 

169 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

1.12 
1.86 
1.64 

1.72 
2.29 

-  .72 

-  .77 

-  .60 

1.02 

^74 
1  40 

8 

9 
23 
23 

.0 
.0 
.0 

;S 

0 

0 
0 

0 

6 
4 

4 

3 
2 
2 
3 

0 
0 

iR'.'INGTON 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LOUISVILLE  STAN  W  B  A? 
LOUISVILLE  WB  CITY- 

62.8 
61  5 
62.3 
63.2 

4.0 
4.3 
4.1 
4.8 
3.9 

86 

845 
87 
83 

16  + 
17 
17 
17 
16+ 

36 
38 
37 
35 
42 

26 
26 

105 

105 

115 

102 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

1.10 
1.15 
1.51 
.99 
1.25 

-  1.69 

-  2.01 
1.08 

-  1.66 

.85 
.61 
.76 
.89 

8 
23 

8 
8 

.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

4 

5 

4 

2 
2 
3 

0 

0 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  2  W 

SHEPHIRDSVILLE  2  NW 

60.7 
60.7 

61  .0 

62.0 

3.5 
2.9 

4.9 

85 
84 

84 

31 
17+ 
16 
17 

32 
33 
32 
35 
30 

26 

5 

13+ 
26 

144 
132 
121 

o 

0 

° 

0 

1.77 
1.25 
1.85 
1.49 
1.42 

-  .83 

-  1.67 

-  1.23 

.89 
.69 
1.22 
.89 
.94 

22 
9 

0 
.0 

0 

0 
0 

0 

5 
3 

3 

6 

2 
2 

3 

2 

0 
0 

1 

SOMERSET  1  N 
WILLIA11STOWN 
WOLF  CREEK  DAM 

62.0 
61.0 
64.9 

3.0 

84 
82 
90 

16 
17 

34 
37 
37 

26 
26 
13 

116 
139 

o 

1° 

o 

0 

0 

2.78 
2.05 
2.70 

-   .72 

1.35 

.73 

1.88 

22 

8 
23 

.0 
.0 
.0 

0 

5 

3 
3 
2 

1 

DIVISION 

62  0 

1  68 

0 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BENKAM 

BEREA  COLLEGE 

CORBIN  CAA  AP 

FARMERS 

61^3 
63. 1M 
60.4 
61.  3M 

4  1 

4.7 

87 
86 
84 
84 
82 

31 
17 
17 

16 
17 

37 
34 
34 
31 

13 
13 
26 
13 

26 

109 

99 
154 
121 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

2.46 
2  12 
2.30 
1.25 
2.29 

-  °2 

-  .46 

.93 
.72 
.77 
.45 
1.12 

9 
9 
8 
8 

!o 

.0 
.0 

0 

0 

6 

7 
6 
5 
5 

3 
3 
4 
3 

0 
0 
0 

1 

GRAYSON 

HEIDELBERG  LOCK  14 
HINDMAN  SETTLEMENT  SCB 
VIANCHESTER 
11AYSVILLE  DAM  33 

60.2 
61.2 
59.6 
62.5 
59.4 

1.9 

85 
82 

86 
82 

31 

17 
16+ 
3 

34 
34 
32 

35 

26 
13 
13 

13 
5  + 

135 

105 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

2.05 
2.27 
2.00 
1.63 
1.62 

.60 
-   .90 

.87 
1.24 

^80 
.95 

23 
9 
9 
9 

.0 
.0 

0 
0 

0 

0 

6 
6 
7 
5 
5 

3 
2 
2 
3 
3 

0 

0 

MIDDLESBOPO 

MOUNT  STERLING 

PIKEVILLE 

RICHMOND  E  STATE  COL 

VANCEBURG 

61.9 

60  5 
64.4 

61  2 
62.4 

4.5 
1.8 

79 

86 
81 
85 

18 
22  + 

17+ 
31 

34 

u 

It 

13 
26 
13 
26 
26 

148 
66 

0 
0 
0 

0 
0 

o 

1.30 
2.38 
1.90 
2  79 
2.10 

-  1.19 

-  .79 
.09 

1.00 
.97 
.78 

1.50 

.97 

8 

9 
9 

.0 
.0 

•o 

.0 
.0 

0 

0 
0 

7 

3 
3 

3 
3 

0 
0 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 
WILLIAMSBURG 

61.8 
61  8 

2.5 

84 

83 

22 
29+ 

11 

5 
13 

Z 

o 

0 

0 
0 

3.27 

-1.78 

^ 

:8 

o   ; 

0     i 

5 
4 

2 

2 
0 

DIVISION 

61  .5 

2.04 

■• 

STATE 

62.4 

3.9 

1.77 

-   .87 

•° 

1 

See  reference 
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FRENCHBORG 
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GEST   LOCK   3 

R 
R 
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GRAYSON 

JENKINS 
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.02 

.15 
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.44 

.07 
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.40 
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1  • 

1.05 

.30 

.39 

T 

.71 
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1    ' 

.85 

.73 

.27 

.56 

1      1U 

.87 

.44 

1.33 

.41 
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.68 

.04 

.39      .13 
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'•  S  4 
l  SI 
1.54 
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[  I    .14 


LEXINGTON    KB    AIRPORT 

LIBERTY 

LIBERTY 

LITTLE   BICK11AN   LOCK   8 


.01  :   25 
.61   .54 

1.02 


LOUISA  LOCK 
LOU  I SV ILL! 


LOUISVILLE 


LOVELACEVILLE 
LUCAS 
HADISONVILLE  1 
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Station 

Day  of  month 

I 

1     I' 

3       4        5 

6 

7 

I8 

9 

10 

11 

12      13 

14 

15 

16  1  17 

18      19 

20      21 

22 

23 

24 

25     26  1  27     28 

29 

30      31 

MANCHESTER 

~]~J 

.80       .02 

1 1 1 

UAYT1ELD   SUBSTA 

.20 

MAV71ELD   2   S 

'50     .01 

T 

1.39 

KAYSVILLE   DAK   33 

i      .06 

. 95      . 26 

T 

MAYSVILLI   DAK   33 

R 

04 

.9>5       .  2< 
1.98      .1 

.05, 

.23      !09 

1   62 
lis? 

MC   KINNEYSBDRG 
MIDDLESBORO 

//R 

.0 

.14j      .01 

.30      .05 

1     2.68 

V.111DLESBOR0    RR    STA 
MIDWAY   2    S 

R 

.02 

!92       .03, 
.90      .50! 

|  :S 

.09;      !l4 

1:38 

UILLERSBURG 

//R 

1.07 

.3- 

.26!      .05 

!     1.75 

H1LLERSTOWN 

.9C 

.oe 

051 

MONTICB1.LO 

BOOREHEAD   STATE   roi.l 

oe 

.95 

!(J3 

39        0° 

10I 

MOUNT   STERLING 

T 

.39,      .09 

'i? 

MUNTORDV1LI.F. 

.06 

.77 

!29j     .96 

T 

.01 

2!  08 

1"JNF0RDVILL1 

.06 

.79 

.07 

.27 
.34 

.75      .3" 
94 

1,: 

MURRAY 

.19 

.16 

OS 

OLIVE   BILL    1    N- 

OLKEY 

ONEONTA   DAM  35 

T 

1   ir 

31 

19 
1.45 

.04 

.17 

.oe 

.10 

2!  12 

!     1.26 

3.00 

O.'en'sbo'ro'  DA.   46 

.01 

T 
.01 

2< 
.19 

.02 

.13      .74 

1.07 

OWENSBORO   DAM   46 

.02 

.19 

.0! 

PADUCAH   CAA   AP 

.28 

.31 

.04 

l.ltl 

J     I'll 

PADUCAH 

.28 

.22!     .02 

l.ISi      .21 

T 

PADUCAH   SCS   NURSERY 

r. 

.04 

.14 

! 

1.85 
2.79 
1.90 

PAINTSVILLE 

T           .03 

.90 

.42 

"k"!^ 

R 

.44 

.45 

T      1     .55 
.40;      .18 

.05: 
.02 

.0' 

T 

.01 
.07 

.78 

.03 

PINEVILLE 

.10 

.01 

.77 

.03 

.28 

.02 

i.ii 

PLEASUREVILLE  2    S 

.62 

RAVENNA   LOCK    12 

■H 

.20 

1.10 

15 

.76 

1.01 

RICHMOND   E    STATE   COL 
RU1ISEY   LOCK   2 

1.50 
.02      .14 

.36 

.15 

87 
.60 

2>9 
.91 

RUMSEY    LOCK   2 
RDSSELLVILLE 

K 

"        22 

.05 

.64       .02 

.85 

RUSSLLLVILLE    SUBSTA 

21 
.39 
.08 

98 

SADIEVILLE   WATER   WORK 

12:.      .16 

1^80 
1.25 

ST   JOHN   BETHLEHEM  AC* 

T           .69 

.48 

SALVISA   LOCK   6 

.811     .15 
.35 

.27 

T 

.54 

.40 

.32 
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WEATHER  SUMMARY 

The  weather  during  November  was  remarkably  cold,  cloudy,  wet  and  windy,  and  there  was  a  marked  deficiency  in  sun- 
shine. Precipitation,  either  as  rain  or  snow,  was  frequent  with  the  aggregate  amount  much  above  normal.  Records 
of  extremes,  in  both  the  daily  maximum  and  minimum  temperature,  were  broken  at  several  locations  during  the  month. 
It  goes  down  in  Weather  Bureau  annals  as  the  coldest  November  on  record  for  the  State  as  a  whole.  Snowfall  was 
unusually  frequent  and  the  average  fall  for  the  month  was  the  greatest  on  record.  Losses  due  to  winds,  a  snow 
storm  and  a  cold  wave  were  especially  heavy.  Numerous  fatalities  were  attributable  directly  or  indirectly  to  the 
snow  storm  and  cold  wave.  Farm  activities  were  generally  restricted  due  to  the  cold  weather  and  large  amounts  of 
snow. 

The  month  began  unusually  warm  and  during  the  first  2  days  the  daily  mean  temperature  was  much  above  normal.  It 
was  during  this  period  that  daily  maximum  temperatures  at  several  stations  were  broken.  During  the  following  days, 
until  the  21st,  there  were  alternating  periods  of  warm  and  cold  weather.  On  the  21st  cold  weather  set  in  and  it 
remained  cold  until  the  end  of  the  month.  On  the  24th  and  25th  mean  temperatures  were  as  much  as  30  to  35  degrees 
below  normal.  It  was  during  these  two  days  that  most  locations  reported  below  zero  readings  and  minimum  tempera- 
ture records  were  broken  at  several  stations.  A  severe  cold  wave  swept  over  the  district  on  the  23rd  causing  a 
drop  of  more  than  50  degrees  by  the  morning  of  the  25th.  The  highest  temperature  throughout  the  State  occurred 
generally  on  the  1st  and  the  lowest  on  the  25th.  All  sections  reported  minus  departures  from  the  normal.  The  mean 
temperature  for  the  State  was  41.0°  which  is  5.4°  below  normal,  making- this  the  coldest  November  on  record.  The' 
monthly  mean  temperature  ranged  from  44.1°  at  Somerset  1  N  and  Wolf  Creek  Dam  to  37.8°  at  Covington  WB  Airport. 
The  highest  temperature  reported  in  the  State  was  86°  at  Pa due ah  ,  Wolf  Creek  Dam,  and  Pikeville  on  the  1st.  The 
lowest  was  8°  below  zero  at  Princeton  and  Mammoth  Cave  Park  on  the  25th.  This  is  the  second  coldest  minimum  tem- 
perature ever  recorded  in  November  and  the  lowest  since  1929  when  the  minimum  was  9  below  zero,  which  is  the  lowest 
on   record. 

The  precipitation  was  above  normal  in  all  divisions  of  the  State.  While  amounts  between  different  locations  varied 
quite  a  bit,  the  distribution  over  the  State  as  a  whole  was  equable.  Precipitation  of  various  intensities  occurred 
on  23  days  during  the  month  with  generally  heavy  amounts  on  the  3rd,  4th,  9th,  and  20th.  Considerable  snow  fell 
over  the  State  from  the  23rd  to  the  27th.  The  average  precipitation  for  the  State  was  5.20  inches,  which  is  1.73 
inches  above  normal.  The  total  amount  so  far  this  year  is  61.19  inches  making  this  the  wettest  year  on  record. 
The  total  amounts  recorded  this  month  at  the  various  stations  ranged  from  8.46  inches  at  Willow  Lock  13  to  3.18 
inches  at  Central  City.  The  heaviest  rainfall  reported  in  any  one  day  was  2.90  inches  at  Hopkinsville  2  E  on  the 
20th.  The  monthly  average  of  snowfall  was  6.5  inches,  which  is  6.0  inches  more  than  normal.  This  is  the  greatest 
amount  ever  recorded  in  November.  The  greatest  monthly  amount  was  21.5  inches  at  Benham;  the  least  1.3  inches  at 
Paducah   CAA.      The   greatest    depth   on   the    ground  was    18   inches   at   Cynthiana    on   the   27th. 

November  weather  was  generally  unfavorable  for  farm  activities.  Principal  activities  during  the  month  were  combin- 
ing soy  beans,  gathering  corn  and  stripping  of  tobacco.  Pastures  were  failing  and  stock  feeding  was  becoming  heavy. 
After  the  23rd  of  the  month,  all  farm  activities,  with  the  exception  of  stock  feeding  and  tobacco  stripping,  were 
restricted   because  of   the   cold  weather   and   the   snow   cover. 

Property  damage  was  great  during  the  month.  A  severe  windstorm  on  the  20th,  extending  in  a  path  from  Hopkins  and 
Muhlenberg  Counties  in  southwestern  Kentucky  to  Georgetown  in  the  central  Bluegrass  area,  accounted  for  over  half 
a  million  dollars  damages  to  property  and  crops.  The  cold  wave,  accompanied  by  a  snowstorm  in  the  period  of  the 
23rd  to  28th,  attributed  directly  or  indirectly  to  15  fatalities.  It  had  a  paralyzing  effect  upon  the  State  with 
most  roads  closed  and  many  businesses  interrupted.  The  snowfall  was  reported  to  be  an  unprecedented  November  fall 
in  many  areas.  The  sudden  temperature  drop  in  this  period  may  have  destroyed  a  large  portion  of  the  1951  peach 
crop    in  Henderson   County.  W.    S. 
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public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 
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2,000  recording,  and  1,000  non- recording  rain  gages,  has  been  maintained  by  the 

25,  D.  C. 

Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the  Weather  Bureau 
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See  reference  notes  following  Staho 
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.06 

06 

.03 

.02 

.10 

.06 

.03 

.01 

01 

.46 

3RBIN    CAA    AP                                       6 

«           .24      • 

08 

.35 

.37 

3VINGT0N    W8  AP 

.02 

.02 

.04 

.03 

01 

.03 

.04 

.02 

.06 

.04 

.31 

WELLA 

.02 

.03 

.12 

.01 

.01 

04 

.49 

UNDEE    BARRETTS    FORD    BR 

.03 

03 

.05 

04 

04 

.07 

.10 

02 

.47 

DMONTON 

.01 

04 

04 

.01 

.01 

.05 

.01 

.01 

.03 

.02 

04 

L.EMINGSBURG   POST  OFF 

.01       .01 

.01 

01 

.05 

!os 

07 

.01 

.05 

02 

.07 

02 

.40 

3RDS    FERRY   DAM    50 

.01 

.04 

o: 

.04 

.07 

.09 

.05 

.02 

!03 

.02 

03 

.46 

RANKLIN   WATER   WORKS 

.01 

.01 

.09 

.01 

.03 

.06 

.01 

.01 

01 

.24 

EST  LOCK   3 

.01 

.04 

.03 

.02 

.10 

.05 

.06 

.06 

.02 

.04 

02 

.45 

\LEYS   MILL 

»ZARD                                                       // 

.01 

.04 

.01 

Od 

.23 

.05 

.01 

.02 

.03 

.  05 

.20 

.01 

.01 

03 

.02 

.28 

05 

EIDELBERG    LOCK    14                        // 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.08 

.13 

.12 

.03 

.07 

.05 

.10 

.15 

.17 

.04 

.04 

.06 

02 

.05 

.  18 

02 

1^0 

3DGENVILLE  NAT   PARK 

.03 

,04 

.01 

04 

.03 

.02 

i02 

.01 

.01 

.01 

02 

.25 

ENKINS 

.01 

.02 

.03 

.01 

.02 

.01 

.08 

.09 

.03 

.33 

ENTUCKY    DAM 

.10 

.10 

10 

.08 

.02 

02 

.03 

.05 

oi 

.61 

EXINGTON   WB  AIRPORT 

.03 

.07 

.08 

06 

04 

.07 

.06 

.03 

.03 

0  2 

.53 

I  BERTY                                                    // 

.01 

.01 

.03 

.07 

.09 

.02 

.04 

.09 

.05 

03 

.02 

.01 

04 

.01 

.01 

06 

.59 

ITTLE    HICKMAN    LOCK   8                // 

.01 

00 

.02 

.04 

.04 

04 

.03 

.04 

.02 

.01 

.02 

01 

3GLICK  1    S 

.01      .01 

.01 

.09 

US 

06 

U5 

.06 

.01 

.03 

.01 

01 

DNDON    3    SW 

.01 

.02 

.01 

.01 

.09 

.07 

.06 

.03 

.05 

'08 

!09 

.OS 

!07 

.01 

.05 

.si 

OUISA    LOCK    3 

.01       .01      .01       .01 

.01 

.01 

.10 

.01 

05 

.05 

.09 

.06 

.09 

]06 

.05 

.01 

.01 

01 

.89 

DUISVILLE    BOWMAN    FLD 

.03 

0.= 

.04 

.03 

.04 

.02 

!04 

.05 

.12 

.05 

.02 

02 

.51 

DUISVILLE   WB  AP 

.03 

.03 

o: 

07 

.04 

.ol 

.05 

.12 

.08 

.02 

"4 

DUISVILLE    WB  CITY 

0? 

.04 

.02 

.03 

.04 

.02 

.04 

.04 

.05 

.01 

1)1 

'42 

[JCAS 

.01 

.01 

.01 

.01 

,02 

,03 

.05 

.04 

.05 

.01 

.02 

.29 

" 

IYSVILLE    DAM   33                             // 

.03 

.05 

.05 

.03 

.04 

.01 

.09 

01 

.31 

!    KINNEYSBUHG                                  // 

.02 

.05 

.05 

.04 

.07 

01 

.33 

IDDLESBORO  RR    STA 

.30 

.01 

.08 

,23 

.09 

!02 

05 

.14 

04 

1.07 

ILLERSBURG 

.01 

,04 

04 

.01 

.03 

03 

.01 

.01 

!oi 

.30 

DREHEAD   STATE   COLLEGE 

.01      .01      .01 

.02 

.13 

.06 

.06 

.06 

.08 

.05 

.01 

.04 

.89 

[JNFORDVILLE 

.01 

.01 

.02 

.01 

]03 

.04 

!oi 

.03 

'03 

.03 

.03 

.01 

01 

LIVE    HILL    1    NW 

.01      .02      .03 

.09 

.15 

.05 

08 

.07 

.05 

.02 

.03 

!05 

01 

.03 

1)7 

!91 

Pl'ENSBORO   DAM   46 

.03 

.02 

.01 

,08 

92 

06 

09 

.10 

.06 

.06 

01 

.52 

ADUCAH   CAA   AP                                     6 

.36 

ADUCAH   SCS    NURSERY 

.04 

.08 

.OS 

.09 

,07 

.04 

.01 

.02 

.01 

03 

.58 

I  KEVILLE 

.04 

.02 

.07 

.02 

!oi 

!oi 

,04 

.01 

.25 

UMSEY   LOCK    2 

.03 

.02 

.02 

.05 

01 

.03 

!o8 

.07 

.03 

.04 

01 

.41 

ADIEVILLE   WATER   WORKS 

.01 

.04 

.03 

.02 

.05 

04 

.03 

01 

ALYERSVILLE                                        // 

.01      .01       .03 

.01 

.11 

.11 

.02 

.10 

.08 

.02 

.06 

02 

.15 

23 

.02 

.08 

13 

l]21 

MITHFIELD    4    S 

.01 

.02 

05 

06 

.07 

.07 

.06 

.08 

.04 

02 

.65 

OMERSET   HIWAY    DEPT 

.01      .01 

.01 

.02 

.05 

.08 

.08 

.03 

.02 

03 

08 

.06 

.06 

05 

04 

0  4 

03 

.01 

.02 

0] 

.74 

TEARNS 

.01 

.01 

.04 

.06 

.03 

.06 

.12 

.16 

.15 

.07 

.02 

.01 

.01 

01 

1.03 

ATHAM  SPRINGS 

.05 

.06 

.03 

03 

.02 

.04 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

1)1 

.32 

Table  4-Coobnued 

rr 

L.CjV^ 

in 

L-ttJ 

WJV 

i 

KENTUCKY 
NOVEMBER   1950 

A.  M.  Houi  ending 

P.  M.  Houi  ending 

3 

■|« 

3 

4 

S 

6 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

1 

'1 

3 

« 

^T6" 

7 

8         9 

10 

11 

12 

| 

TOMFKINSVILLE 
UNIOSTOWN    DAM    49 
»OLF  CREEK    DAV 
WOODBURY   LOCK   4 

" 

.01 

.0 
.0 

.02 
.01 

.01 

.0 

.01       .06 

.09      .05 
.04      .18 

.02      .03      .08 

.09      .06      .09 
.01 

.02 

.04 
.08 
.03 

.05 
.03      .02 
.05      .05 
.03      .05 

.04     .o: 

.04      .11 

.03 

.03      .03 

.02      .01      .02      .04      .03 
.07      .05      .03      .02      .03 
.01                              .01      .01 
.07      .06      .08      .02      .01 

.01         .57 
.03         .47 
.05        .86 

-4th- 

ADDISON   DAM  45 

// 

.0' 

.03 

.02 

.0 

.02 

ADOLPHUS    1    K 

// 

.01 

.01 

.o: 

BARBOUHV1LLE 

.01 

.09 

.01 

.0 

.01 

.01 
.03 

BAXTER    RARLAN    WATER    WKS 

.02 

.01 

.02 

.04 

.06 

.01 

.01                  .01 

BENTON    1    SI 

.05 

.03 

.02 

.01 

.0 

.01 

.01 

EEREA   COLLEGE 

.05 

.01 

.OS 

.01 

.01 

.04 

FOWLING    GREEN    WB  AP 

.03 

.02 

.o: 

CARROLLTON    LOCK    1 

// 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01      .01 

.01 

CENTRAL  CITY   WATER   WKS 

.01 

.0.1 

.05 

.05 

.02 

.0 

.01 

.01 

CLINlOr 

.04 

03 

04 

.04 

.05 

.02 

.01 

CONSTANTINE 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02      .01 

.01 

CORBIN    CAA    AP 

6 

.10 

.01 

*           .05      * 

COVINGTON   WB  AP 

.03 

.01 

.04 

.01 

.08      .02 

.04 

.02 

.01 

02 

*02 

*           * 

* 

DAVELLA 

.08 

.01 

.04 

.0£ 

.01 

.01 

.02 

DUNDEE    BARRETTS    FORD    BR 

.02 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01       .01 

.01 

.01 

.  01 

.EDMONTON 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.  01 

.01       .01 
.02      .01 

FLEMINGSBURG   POST  OFF 

.01 

.05 

.04 

.01 

.01 

FORDS    FERRY    DAM    50 

.07 

.07 

.03 

.02 

FRANKLIN    WATER   WORKS 

.02 

01 

.01 

GEST    LOCK    3 

.04 

01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01       .01 

HAI.EYS    MILL 

HAZARD 

// 

.03 

01 

.02 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

HEIDELBERG   LOCK   14 

.01 

.01 

.01 

.01 

HERNDON 

.81 
.01 

i81 

HODGENVILLE   NAT    PARK 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02      .01 

JENKINS 

.07 

.09 

.06 

.19 

.04      .01 

.15 

.02 

KENTUCKY   DAM 

.06 

.02 

.01 

LEXINGTON    WB   AIRPORT 

.09 

02 

.02 

!oi 

.01 

.01      .01 

.02 

.01 

.01 

!24 

LIBERTY 

01 

.01 

.01 

.01 

.01 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

.03 

.01 

!08 
.17 
.06 
.58 
.22 
.20 
.17 
.10 

LOGLICK    1    S 

.03 

05 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

!02 

.01 

LONDON    3    SW 

.01 

01 

.01 

.  01 

LOUISA    LOCK   3 

.30 

09 

.03 

.01 

.06 

.06 

.03 

LOUISVILLE   BOWMAN   FLD 

.02 

04 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

LOUISVILLE   WB   AP 

.02 

.01 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01       .01 

.01 

.01 

!o2 

LOUISVILLE   WB   CITY 

.02 

03 

.02 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

LUCAS 

.03 

01 

.01 

.01 

.01       .01 

.01 

.01 

MADISONVILLE    1    SE 

.01 

MAYSVILLE   DAM    33 

// 

.01 

03 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01      .03 

01 

.20 

MC    KINFEY3BURG 

.02 

.03 

.02 

.01 

MIDDLESBORO   RR    STA 

.01 

.01 

.03 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.13 
.15 
.13 
.11 
.12 
.12 

MILI.ERSBURG 

.01 

03 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01      .01 

MOREHEAD    STATE   COLLEGE 

.02 

01 

.01 

.01 

.01 

!oi 

.01 

MUNFORDVILLE 

01 

.03 

.01 

.01 

.01      .01 

.01 

.01 

!oi 

OLIVE    HILL    1    NW 

.03 

01 

.01 

.02 

.01      .01 

.01 

.01 

OWENSBORO    DAM   46 

.01 

02 

.03 

.02 

.01 

.01      .01 

.01 

PADUCAH  CAA  AP 

6 

.12      < 

PADUCAH   SCS   NURSERY 

.02 

04 

.01 

.03 

.10 
.89 
.20 
.10 
.77 
.19 
.23 
.10 
.13 

PIKEVILLE 

06 

.19 

.21 

.04      .08 

.01' 

.01 

RUMSEY  LOCK  2 

.04 

05 

.06 

.02 

!oi 

.01 

SADIEVILLE    WATER    WORKS 

.03 

.01 

ST    MARY 

SALYERSVILLE 

.09 

01 

.01 

.03 

.04 

.01 

SMITHFIELD   4    S 

.03 

03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

SOMERSET   HIWAY  DEPT 

.03 

02 

.03 

.01 

.01 

STEARNS 

.01 

04 

.02 

.01 

.01 

TATHAM   SPRINGS 

.02 

.01 

.02 

.01 

TOMPKINSVILLE 

01 

.02 

.02 

.01 

.01       .01 

!08 
.19 
.07 
.14 

UNIONTOWN    DAM   49 

// 

.06 

04 

.04 

.04 

.01 

WOLF   CREEK    DAM 

.03 

01 

.01 

WOODBURY   LOCK  4 

.03 

03 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

!oi 

.01 

-5 

h- 

BARBOURVILLE 

.02 

02 

.01 

.01 

.01 

.07 

BEREA   COLLEGE 

01 

.01 

.01 

CORBIN   CAA  AP 

6 

HAZARD 

// 

.01 

01 

.02 
.03 
.07 
.04 

HEIDELBERG    LOCK    14 

.01 

.01 

LONDON    3    SW 

02 

^03 

.02 

LOUISA   LOCK  3 

.03 

.01 

-6 

th- 

MC   KINNEYSBURG 

// 

-7 

.h~ 

ADDISON    DAM    45 

// 

.07 
.02 

.02 
.01 

BENTON    1    SW 

.05 

!io 

.03 
.01 
.22 

CARROLLTON    LOCK    1 

// 

.01 

CENTRAL   CITY   WATER    WKS 

CLINTON 

.02 

.04 

.07 

.01      .08 

CONSTANTINE 

.02 

.02 

COVINGTON    WB  AP 

.01 

.02 

.03 

DUNDEE    BARRETTS    FORD    BR 

.01 
.01      .14 

.01 

32 

.02 
.56 

FORDS    FERRY    DAM    50 

.01 

.08 

HALEYS    MILL 

.01 

.01 

.02 

KENTUCKY   DAM 

.02 

06 

.02 

.21 

.01 

.32 

MADISONVILLE    1    SE 

.01      .01 

.16 

.18 

OWENSBORO  DAM  46 

.03 

.01 

.08 

.12 

PADUCAH  CAA    AP 

6 

PADUCAH    SCS   NURSERY 

.06 

.01 

.02 

.01      .20 

.02 

.32 

RUMSEY   LOCK    2 

.02 

.37 

.39 

UNIONTOWN    DAM   49 

// 

.05 

.10      .06 

.22 

WOODBURY  LOCK  4 

-8 

.h- 

.05 

.05 

ADDISON    DAM   45 

// 

.12 

.01 

.01 

.01       .01 

.19 

ADOLPHUS    1    N 

// 

.05 

.10 

.01 

.01       .23 

.03 

.43 

BARBOURVILLE 

.01      .01 

.01 

.03 

BENTON    1    SW 

.01 

01 

.03 

.04 

.22 

BEREA    COLLEGE 

.01 

.01 

.01 

.01 

01 

.02 

.12      .09 

.29 

BOWLING   GREEN    WB   AP 

CARROLLTON    LOCK    1 

// 

.13      . 

.15 

.02 

.04 

.24 

.02      .01 

.92 

CENTRAL  CITY   WATER   WKS 

.07 

04 

,03 

.04 

.20 

CLINTON 

.20 

10 

.05 

.01 

.01      .02 

.01 

.40 

CONSTANTINE 

.09 

D8 

.12 

.04 

.02 

.04 

.14 

01 

.54 

HOURLY  PRECIPITATION 


01  mOTO*   wn  AP 

UNHKK    IIAHkKTTS    FORI)    till 
NfOMTOII 

UtHIMOSBOM    I 

.inns   ferry   DAM   »0 

RANKI IN    WATER    WORKS 

W  itS    Ml  1.1. 

MDILBBN)    LOCK    14 

KRNDON 

DDGBHVII  l.K    NAT    PARK 

mim 

EX  INC.  ION    wn    AIRPORT 

IBERTY 

[TTLK    HICKMAN    LOCK   8 

3GLUK    1    S 

3NDON    3    SW 

1UISA    LOCK   3 

DUISVILLE    BOWMAN    FLD 

3UISVILLE  KB  AP 

3UISVILLK  WB  CITY 

IDISONVILLK   1    SE 

^SVILLE   DAM   33 

:    KINNEYSBURG 

ILLERSE1URG 

3REHEAD    STATE  COLLECE 

DMFORDVILLE 

LIVE    HILL    1    NW 

ITENSBORO   DAM   46 

*DUCAH  CAA    AP 

&DUCAH    SCS    NURSERY 

IKEVILLE 


UITHFIELD    4    S 
DMERSET   HIWAY   DEPT 
TEARNS 

tTHAM    SPRINGS 
3MPKINSVILLE 
NIONTOWN    DAM   49 
3LF  CREEK   DAM 
MDBUR'.'    LOCK   4 


AXTER    HARLAN    WATER    WES 
EHTON    1    SW 
EREA   COLLEGE 
OWLING  GREEN   WB   AP 
ARROLLTON    LOCK    1 
ENTRAL  CITY  WATER    WKS 
LINTON 
DNSTANTINE 
DRBIN    CAA    AP 
OVINGTON    WB  AP 
AVELLA 

UHDEE    BARRETTS    FORD    BR 
DMONTON 

LEMINGSBURG    POST   OFF 
ORDS    FERRY   DAM    50 
RANKLIN   WATER  WORKS 
EST   LOCK  3 
ALEYS    MILL 
AZARD 

EIDELBERG   LOCK    14 
ERNDON 

ODGENVILLE   NAT    PARK 
ENKINS 
ENTUCKY  DAM 
EXINGTON    WB   AIRPORT 
IBERTY 
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iWENSBORO  DAM  46 
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'IKEVILLE 
UMSEY    LOCK    2 
ADIEVILLE    WATER    WORKS 
T   MARY 
ALYERSVILLE 
MITBFIELD   4    S 
iOMERSET   HIWAY  DEPT 
TEARNS 

•ATKAM    SPRINGS 
'OSIPKINSVILLE 
[NIONTOWN    DAM    49 
OLF  CREEK    DAM 
'OODBURY  LOCK  4 
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.34 

03 

.01 

.01 

.09 

.22 

.55 

DDLESBORO   RR    STA 

.23 

72 

.01 

.04 

.26 

.16 

04 

.54 
1.15 
.80 

.89 
1.02 

REHEAD   STATE   COLLEGE 

.01 

.44 

.22 

.01 

.03 

46 

.07 

.01 

.01 

.01 

.20 

.07 

.19 

49 

DUCAH   CAA    AP                                      6 

.80 

DUCAH   SCS   NURSERY 

.17 

1.06 

.07 

.01 

01 

.01 

01 

1    34 

.03 

07 

.08 

.19 

.31 

46 

DIEVILLE    WATER    WORKS 

.01 

.03 

.09 

.22 

.25 

.08 

MARY 

.01 

.24 

.93 

.13 

.02 

LYERSVILLE                                        // 

.51 

09 

.02 

.09 

03 

.02 

.1.8 

.27 

.  57 

1.30 

MERSET    H1WAY    DEPT 

04 

.23 

07 

.01 

.38 

1.17 

THAM    SPRINGS 

.26 

.17 

.03 

MPKINSVILLE 

.01 

Rfi 

1.87 
.65 
1.17 

IONTOWN    DAM   49                              // 

.16 

.37 

.09 

02 

LF   CREEK    DAM 

.05 

65 

.24 

.18 

.04 

01 
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HOURLY  PRECIPITATION 


Station 

A-  M.  Houi  ending 

P.  M.  Hour  ending 

| 

E- 

1 

2 

3 

4 

5    |    6 

7         8 

9 

10 

11 

12 

1 

.1. 

4| 

5 

6 

7 

8 

9 

10    1 

11 

12 

WOODBURY   LOCK   4 

.07 

.35 

.36      .11 

.89 

-21st- 

DAVELLA 

.02 

.01      .03      .01 

.07 

HAZARD 

// 

-           " 

-2: 

d~ 

ADOLPHUS    1    H 

// 

.01 

.02      .01 

.04 

BARBOURVILLE 

.02 

.01 

.03 

BEREA    COLLEGE 

.02 

.01 

.03 

CARROLLTON    LOCK    1 

// 

.01 

.01 

.04 

CONSTANTINE 

.05 

.01 

CORBIN   CAA   AP 

6 

COVINGTON    WB   AP 

.03 

.03 

FLEMINGSBURG    POST   OFF 

.02 

.01 

.03 

FRANKLIN    WATER    WORKS 

.03      .02 

.06 

GEST    LOCK    3 

.02 

.01 

.01 

HEIDFLBERG    LOCK    14 

.01 

HODGENVILLE   NAT    PARK 

.03 

.01 

.05 

JENKINS 

KENTUCKY    DAM 

.01       .01 

.04 

.06 

LEXINGTON    WB   AIRPORT 

.10 

LIBERTY 

// 

.01 

.01 

LITTLE    HICKMAN    LOCK  8 

// 

.05 

.05 

.11 

LOGLICK    1    S 

.01 

.07 

.03 

LOUISVILLE    BOWMAN    FLD 

.05 

.01 

LOUISVILLE   WB  AP 

.08 

.07 

.01 

.16 

LOUISVILLE   WB  CITY 

.06 

.09 

.01 

.16 

MAYSVI'-LE    DAM    33 

.01 

.01 

MC    KINFEYSBURG 

// 

.01      .01 

.01 

.01 

.04 

MIDDLESBORO   RR    STA 

.01      .05 

.01 

.07 

MILLERSBURG 

.05 

.01 

.01 

.01 

.08 

MOREFEAD    STATE   COLLEGE 

.04 

MUNFORDVILLE 

OLIVE    HILL    1    NW 

.02 

.02 

.04 

OWENSBORO   DAM    46 

.01 

. 03      . 02 

PADUCAH  CAA    AP 

6 

.06 

PADUCAH    SCS    NURSERY 

.03      .01 

.05 

SADIEVILLE   WATER    WORKS 

.01 

.07 

ST   MARY 

.04 

.01 

.01 

.08 

SMITHFIELD  4   S 

.01 

.11 

.03 

.01 

.16 

SOMERSET   HIWAY   DEPT 

.01 

.03 

STEARNS 

.01 

.01 

.05 

TATHAM    SPRINGS 

.01 

.08 

.10 

.19 

UNIONTOWN    DAM    49 

// 

.02 

.02 

WOLF   CREEK    DAM 

.02 

WOODBURY    LOCK  4 

-2C 

ki- 

.01 

.01 

ADDISON    DAM   45 

// 

* 

. 

• 

t 

•           • 

* 

* 

« 

.19 

.19 

ADOLPHUS    1    N 

.02 

.os 

.06 

.11 

BARBOURVILLE 

.01       .01 

.03 

BEREA   COLLEGE 

CARROLLTON    LOCK   1 

.01 

.04 

.06 

.05 

.19 

CENTRAL   CITY   WATER   WKS 

CLINTON 

.20 

CONSTANTINE 

CORBIN   CAA  AP 

6 

COVINGTON    WB   AP 

*           * 

* 

* 

•           .08 

* 

* 

.06 

:14 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG    POST    OFF 

.04 

.02 

.10 

FORDS    FERRY   DAM   50 

.03 

.07 

.04 

.06 

.20 

FRANKLIN    WATER    WORKS 

.01 

.02 

.03 

GEST   LOCK   3 

.01 

.03      .04 

.05 

.01 

.03 

.02 

.21 

HEIDELBERG    LOCK    14 

// 

HERNDON 

HODGENVILLE   NAT    PARK 

.04 

.04 

.04 

.04 

.18 

LEXINGTON    WB   AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

LIBERTY 

// 

.03 

LITTLE    HICKMAN    LOCK  8 
LOGLICK    1    S 
LOUISVILLE    BOWMAN    FLD 

// 

- 

?04 

.02      .01 

.07 

LOUISVILLE    WB  AP 

.01 

.03 

.02      .03 

.02 

.04 

.03 

.15 

LOUISVILLE    WB  CITY 

1 

.03      .02 

.05 

LUCAS 

MADISONVILLE    1    SE 

.03 

.01 

■  .01 

.11 

MAYSVILLE    DAM    33 

.01 

.01 

.01 

.03 

MC    KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO   RR    STA 

MILLERSBURG 

.01 

OWENSBORO    DAM    46 

PADUCAH  CAA   AP 

6 

PADUCAH  SCS   NURSERY 

.01 

.01 

.  03 

.03      .01 

.01 

RUMSEY   LOCK  2 

.04 

.04      .02 

.01 

SADIEVILLE    WATER    WORKS 

.01 

.01 

.01 

.01      .01 

.01 

.01 

.07 

ST   MARY 

SALYERSVILLE 

// 

SMITHFIELD  4    S 

.02 

.01 

.03      .02 

.02 

.01 

.  01 

SOMERSET    HIWAY    DEPT 

STEARNS 

.05 

.03 

.08 

TATHAM    SPRINGS 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN    DAM    49 

// 

.02 

.04 

.04 

.04 

.02 

!o5 

WOLF   CREEK    DAM 

.01 

WOODBURY    LOCK    4 

.02 

.01 

.04 

.02 

,01 

.11 

-2^ 

th- 

ADOLPHUS    1    N 

// 

.07 

.OS 

.03 

.19 
.43 
.18 
.07 

BARBOURVILLE 

.03 

.04 

.07      .07      .05 

.03      .09      .02 

BAXTER    HARMN    WATER    WKS 

.03 

oi 

.01 

.03      .03 

.03      .03      .01 

BEREA   COLLEGE 

BOWLING   GREEN    WB   AP 

CONSTANTINE 

TORBIN   CAA  AP 

.03 

.10 

EDMONTON 

.18 

FLEMINGSBURG   POST  OFT 

,02 

.03 

.06      .01 

FORD3    FERRY    DAM    50 

.09 
.02 
.32 

.07 

FRANK]  IN    WATER    WORKS 

.06 

.03 

GEST   LOCK   3 

.01 

HEIDELBERG    LOCK    14 

•           «            .28 

.01      .01 

.01 

HERNDON 

* 

' 

* 

* 

.07 

■ 


V\  im.i.iN    Ml    AIRPORT 
Hid    HXCWA*    i.ix  I    B 

0OI3\  111  I     IIOWMAN     I'll' 
Ml    SI'A 

I0RE1IKAD   STATE   COllM'F 

U     1    NW 
VSKSaORO  OAK  4ii 
ADIK  AH  CAA  AP 
IKKVILLK 
imsEY    LOCK    2 
ADIEVILLE   WATER    WORK;, 
OHL'RSKT   II I  WAY    DEPT 
TF.ARNS 

ATIIAM    SPRINGS 
OMPKINSVILLE 

Ol.F   CREEK    PAU 
OODHURY    LOCK   4 


ARDOURVILLE 

AXTER   HARLAN   WATER  WKS 

KNTON    I    S» 

ARROI.LTON  LOCK  1 

ORBIN  CAA  AP 

OVINGTON    WB  AP 

AVELLA 

UNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

LEMINGSBURG  POST  OFF 

EST  LOCK  3 

EIDELBERG    LOCK    14 

ODGENVILLE   NAT   PARK 

ENKINS 

EXINGTON    WB  AIRPORT 

1BERTY 

ITTLE  HICKMAH  LOCK  8 

DUISA  LOCK  3 

OUISVILLE  BOWMAN  FLD 

3UISVILLE  WB  AP 

3UISVILLK  WB  CITY 

1YSVILLE  DAM  33 

IDDLESBORO  RR  STA 

DREHEAD  STATE  COLLEGE 

IKEVILLE 


HOURLY  PRECIPITATION 


IEl.n 


DOLPBUS  1  N 

ARBOURVILLE 

AXTER  HARLAN  WATER  WKS 

EREA  COLLEGE 

ARROLLTON  LOCK  1 

ORBIN  CAA  AP 

OVINGTON  WB  AP 

UNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

DMONTON 

LEMINGSBURG    POST   OFF 

ORDS    FERRY   DAM    50 

EST  LOCK  3 

\LEYS    MILL 

EIDELBERG    LOCK    14 

EXINGTON   WB  AIRPORT 

IBERTY 

ITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

3UISVILLE  WB  AP 

5UISVILLE  WB  CITY 

JCAS 

IDDLESBORO  RR    STA 

1REHEAD   STATE   COLLEGE 

JNFORDVILLE 

rENSBORO  DAM  46 

[KEVILLE 

JMSEY   LOCK    2 

)MERSET   HI WAY   DEPT 

rEARNS 

LTHAM    SPRINGS 

>MPKINSVILLE 

)LF  CREEK   DAM 

KJDBURY   LOCK   4 


IRBOURVILLE 

IXTER    HARLAN    WATER   WKS 

iREA  COLLEGE 

1RROLLTON    LOCK   1 

1RBIN   CAA    AP 

5VINGTON    WB  AP 

IVELLA 

3MONTON 

LEMINGSBURG    POST   OFF 

EST   LOCK   3 

EIDELBERG  LOCK  14 

EXINGTON  WB  AIRPORT 

IBERTY 

ITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

r  KINNEYSBURG 

IDDLESBORO  RR  STA 

ORL'HEAD  STATE  COLLEGE 

ADIEVILLE  WATER  WORKS 

T  MARY 

UITHFIELD  4  S 

OMERSET  HIWAY  DEPT 

rEARNS 

ATHAM  SPRINGS 

OLF  CREEK  DAM 


1 

2 

A  M 

Koui  Mil' Ui  i 

p 

M  ii  mi  •nin 

1 

2 

3 

4 

'• 

' 

• 

9 

. 

11        12 

'1 

a 

3 

' 

• 

" 

v        8        9 

10        11        12 

a  ■ 

.01 
.02 

»:. 

IS 

1 

ii, 

i..i 

.05      .08 

.08 

.04 

0  i 

Oh 
.94 

,0B 

!>■.' 

u  ; 

08 

... 

.02 

.08 

.10 

.05 

.04 

.04 

.03      .02 
.30 

■ 

01 

'/I 

01 

.30 

01 

03 

03 

.OS 

.02 

OS 

.03 

.19 

6 

.01 

.0? 

.03 
.03 

.01 
.08 
.03 

.01 

.11 

.06 

.08 
.05 

.04 

.07 
.06 

02 
02 

.08 
.02 

.20 
.01 

.  14 

.08 

.05      .05 

.07 

.06 

ii 

.84 
.01 

.37 
.28 

.01 

OS 

.01 

.09 

09 

.09 

.03 

.  05 

.07 

.07 

.01 

01 

-25th- 

01 

.01 

01 

03 

.06 

01 

02 

.02 

02 

01 

.09 

6 

.02 
.01 

.01 
.01 

01 
01 

.02 

.01 
.01 

.01 

.01 

02 

01 
03 

04 

02 

04 

.05 

.02 
.04 

11 

04 
02 

09 

04 

.35 

.28 
.18 

.20 

// 

01 

.02 

02 

04 

.01 

.01 

.03 

01 

.01 

.01 

.01 
.01 

.01 
.01 

01 

02 

.01 

01 

02 

.11 
.09 

// 

.02 

.02 

.01 

.03 

.01 

01 

.01 
.01 

04 

01 
04 

01 

.01 

// 

.01 

02 

03 

.06 

.01 

.01       .01 

.01 

.01 

.01 

.01 

01 

.01 

.01 

02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

01 

01 

01 

01 
01 

02 

01 
01 

.13 

.02 
.02 

-26th- 

// 

.02 

02 

.03 

.04 

.03 

01 

.02 

.37 

04 

.03 

.03 

01 

.01 

.01 

.01 

.01      .01 

.01 

.01 

.03 

.02 

01 

.01 

01 

01 

// 

.06 

.12 

.04 

.01 

01 

.03 

01 

.01 
.32 

.04 

• 

*        • 

• 

, 

; 

, 

08 

.02 

.03 

.02 

.03 
.01 

.01 

.21 

.01 

.01 

.01 

*oi 

01 

.01 

02 

.01 

01 

.33 
.19 
.05 
.12 
.17 

.01 

.01 
.01 

.01 
.01 

.03 

.02 

01 

.02 

.01 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

01 

.01 

01 

01 

.03 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01      .01 

!l3 

// 
// 

.02 
.05 

04 
.01 

.03 
.05 
.03 
.02 

.02 
.07 
.04 
.03 

.02 
.05 
02 
.02 

.01 
.02 

.01 

01 

01 
02 

.01 
.03 

.03 

.03 

.02 
.02 

.01      .01 

.01 

.01 
.02 

.01 
.01 

01 
0<i 

.01 

.01 

01 

01 

.01 

01 

01 

01 

.18 
.40 

.02 

.04 

.06 

.03 

.04 

02 

.02 

.05 

.35 
.25 

.03 

.04 

.02 

02 

.03 

.02 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

01 

.02 

.37 
.10 
.24 

i^ 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.02 

.02      .02 

.01 

.02 

.01 

.01 

01 

.01 

.02 

02 

' 

.30 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.08 

.01 

.02 

,05 

.04 

.02 

01 

.01 

.02 

.34 
.15 
.09 
.05 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

01 

.01 

.01 

01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

0? 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

-27th- 

.01 

.01 

.02 

01 

.01 

02 

.12 
.05 

.01 

.02 

.01 

02 

02 

.01 

.01 

.01 

.01 

6 

.01 
.01 
.01 

.02 
.01 

.01 
.01 

** 

.05 
.02 

:     : 

: 

.02 

.01 

.04 

!03 

.05 
.06 

.01 

.02 

.03 

.01 

.02 

01 

.01 

01 

.01 

.02 

.01 

01 

.02 

.10 
.04 

// 
// 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 
.06 
.40 

• 

;Ui 

* 

01 

.01 

01 

01 

* 

.01 

!oi 

.01 

.22 

.01 

.02 

.01 

.22 
.07 
.09 
.04 
.03 

.01 

.01 

.01 

.01 
.01 

.01 

.01 
.01 

.02 

.02 

.01 

.01 
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HOURLY  PRECIPITATION 


A  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

1 

Station 

1    !     2 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10    l 

11        12 

ll 

2 

3 

'1 

S 

6 

7 

8 

9 

10    J    11 

12 

-28th- 

CONSTANTINE 

.02 

.01      .01 

.0* 

COVINGTON    WB  AP 

HAZARD 

JENKINS 

•           .25 

.25 

LOGLICK    1    S 

1IAYSVILLE    DAM    33 

// 

.66 

11ILLERSBURG 

HOREHEAD   STATE   COLLEGE 

.01 

OLIVE    HILL    1    NW 

♦           .40 

.40 

PIKEVILLE 

.01 

.01 

.02 

SALYERSVILLE 

// 

.02 

.01 

-30th- 

LONDON    3    SW 

" 

LOUISA    LOCK   3 

1  " 

DAILY  TEMPERATURES 


8       9      Id  i  14     20     21 


, 


' 


RcaoMoi 

siiubii  DAI   It 


40      47      52      63      64      64      48      S6 


34      28      39 


UJU  C0LLM1 

DILI  NO,  UKKKN  WB  AP 
URCIN  DIX   DAM 
AMPBELLSVILLE 
ARROLLTON 
DRBIN  CAA   AP 
DVINGTON    W    B    AIRPORT 


DRDS    FERRY    DAM    50 
RANKFORT   LOCK   4 


UKrti:-  v:>ti:, 


1NDMAN  SETTLEMENT  SCB 


OOISVILLE  STAN 


OUISVILLE  WB  CITY 


ADISONVILLE  1  SE 
AMMOTB  CAVE  PARK 
ANCHESTER 
AYFIELD  2  S 
AYSVILLE  DAM  33 
IDDLESBORO 
IOUNT  STERLING 


MAX   84   70   51 
MIN   59  49  40 


MAX   81   82   76 
MlN   46   52   55 


MAX   82   63   51 


MAX  82  82  58 

BIN  55  59  45 

MAX  80  72  52 

MIN  54  50  42 


42 
39 

M 

88 
37 

go 
u 

lr. 
33 

32 

43 
35 

49 
31 

65 

30 

40 
34 

52 

68 
39 

40  45   50   60 


41   43   29 
68   65   61 


65   40  4B   53   49 


31   21   24   25   33   4B   39 


67   45   44   52 


70   64   60   59 
32   42   37   21 


17 

4H 
2  5 

S3 

34 

46 
26 

i.i 

I 


26   23   27 


IS   28   33   31 


36   50 


39   40   47   52   62   65 


72  64 

43  52 

70  64 

44  53 

64  71 

36  37 

69!  63 


57   67   72   63   62 

.19   44   51   34   30   20   19   26   26  '  33 


79   67   47   37 


MIN   62   17 


83   82   62   47 


UN   57   61 


MAX   82   79   56   46   48 


MIN   49 
MAX  |  82 


37 


53   45   37   35 


50   39   38 


MAX   84   81   62   49 
MIN   52   54  I  46 


MIN  I  49   52 


MIN  j  51   51 
MAX   82   75 


MIN  64  j  53 


RVINGTON 

MAX 
MIN 

82 
60 

EITCHFIELD 

MAX 

M  IN 

81 
55 

EXINGTON  WB 

AIRPORT 

MAX 

80 

70 
40 

61 
50 

71   66 
46   59 

70 
38 

63 
53 

67 

4  9 

58 

51 

67 
44 

72 

19 

70  1  66 
36   49 

68   63 

49  l  51 

65   70 
43   50 

73 

39 

62 
42 

66 
38 

4?2 

68 
53 

65 
54 

,0 

18 

55 
18 

64 
92 

67 
46 

68 
37 

52 
25 

61 

30 

67 
19 

8 

46 
30 

M 
24 

62 
27 

65 
50 

64 
37 

51 
30 

54 

62 

65 

65 

59 

42   49   56   61   65 
22   28   44 


19 

20 

37 
27 

!  1 
20 

42 

49 
18 

33 
21 

39 

21 

35 
22 

21 

s 

45 

65   55 
54   36 

62   30 


54   36   26   45   27 


9   28   25   26 


40  47   57   54   16   2H   31   35 


25  47 

59   55 

26  45 

67 
29 

LB 
20 

■i, 

47 
28 

1  i 

59 

24 

26 

43   58 

16   22 

52 

57 
22 

42 
22 

50 
2. 

5B 

59  58 
24   40 

63 

25 

10 

IH 

47 
30 

56 

31 

31 
8 

57  64 
27   46 

67 
26 

41 
21 

46 
30 

58 

15 

17 
2 

60   57 

65 

41 

48 

56 

51 

5   13   26   25   24   22 

17   29   31   34   36   51 

4   15   28   26   27   28 


8   27   30 


14,  25   29   29   29   43      49  5 
3   13   24   24   21   26       29.3 


20   30   33   34,  35 
.  7   20   27   27   27 


15   27   32   33   31   45 


57   55   65 
•   43   28 

55   60 


39   48   38   24 


45   29   21 


25   20   25   34 


44   57 
25   29 

51 
14 

50   49 

43 

6 

46   60 

" 

65   52   58   63   57   41 
36   26   30   44   18   21 


65  i  37  I  36   48 
35  '  30   21   23 


MAX   83   70 

MIN   65   49   37 


83   70   48   39 
66  i  48  I  37  ;  35 


40   32   24   39 


36   33  :  29  37 


MIN   59   51   38   36   27   42 


75   65   51   51 
IN   49  !  48   54   37   35 


72   54   45   16 
54   43   35   33 


31  !  38   50 


29   32  j  45   32   20   38   23 


51   57   24   22   33 


24 

37 
24 

37 
24 

34 
26 

35   34 
25   27 

30 
25 

2  "J 
24 

32 

20 

29 

25 

31 
23 

2  8 
24 

28 

2.1 

34 

34 
22 

32 
26 

30 
25 

30 
19 

34 

33 

39 

59   40   49   54  i  25   25   30 


27   33 
35   32 


52   60   68  i  64  I  59   55 
23   21   31   46  I  35   21 


20   22   22 


17   18   21 


54   65   39   49   54   46 


34  I  33   22 


23   32 


29   23   26   31 


42   50   58 


40   48   51 


s 

50 
24 

46 
20 

50 
29 

" 

50 
29 

46 
27 

49 

34 

50 
20 

55 
20 

48 
18 

54 

•2  0 

47 

53 

64   34  '  35 


44   45   54   54 


64   44   40   49   55 
35   27   19   21   23 


65   56   36   38   44 
52   32   28   20   20 


24   22   27 


41   42   50   56 
30   19   19   20 


25 
22 

4  8 

67 
33 

50 

65 
42 

27 

50 
40 

63 

36 

66 

-19 

65 

15 

50 

50 

56 

30 

50 
20 

60 
20 

65 

62 

to 

67 
30 

73 
40 

65 
50 

51 
28 

62 
25 

63 
50 

6? 

53 
34 

60 
27 

64 
45 

63 
50 

50 
32 

hi.) 
30 

66 
44 

62 
39 

48 
30 

62 
2  7 

63 
49 

62 
41 

49 

62 
33 

65 

54 

63 
42 

50 
37 

65 

25 

48 

69 

48 

57 

27 

63 
22 

70 

49 

68 
48 

50 
28 

61 
23 

66 

45 

66 
52 

55 
32 

64 

28 

70 

65 
40 

61 
37 

65 

32 

66 

47 

66 

52 

»| 

17 
24 

61 

24 

66 

■IS 

65 
39 

20 

68 
33 

63 
45 

58 

39 

60 
29 

67 

63 
52 

57 
56 

66 

25 

72 
47 

66 
53 

54 

29 

20   21   27   10 


59   58   42   50   59   33 


59   52   63   39   47   57   50 


58  63  60 

20  '  45  22 

67  45  45 

47  37  j  28 

56  63  38 

45  28  19 

55  64  40 


46  '  24 
62   64 


55   64 

21   38   36 

56  j  65  69 


47 
30 

52 

26 

26 

37 

24 

16 
27 

43 

29 

40 
26 

50 
30 

54 
25 

44 
28 

56 
28 

47 
27 

54 

49 
28 

53 

49 

3.1 

54 

57 
39 

55 
27 

50 
30 

58 
27 

44 
26 

5  9 
25 

60 
26 

58 
39 

60 

29 

36 
23 

48 
24 

43 

26 

59 
27 

48 
29 

53 
35 

59 

ll 

24  25  25  22 

13   29  35  32  30  44 

5  11  22  26  14  26 

21   32  30  34  35  33 

3  -  3  23  27  27  24 

17   29  32  35  39  53 

6  I  14  27  26  27  31 

15   26  33  31  30  46 


26   26   27   20 


I1 


25   25 
35  !  48 


18   17   29 


32   30   29 


51.9 

so  e 

5  2  .) 
32.4 

51.8 


34.3 
50.2 


31.9 
55.5 
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Table  5-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  mc 

alb 

1      S 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  j~31       | 

OWENSBORO 

MAX 

MIN 

84 
59 

72 
51 

52 
41 

11 

36 

4  9 

26 

69 
46 

70 

18 

63 
55 

61 
36 

36 

30 

40 

20 

47 
21 

55 

26 

63 
29 

62 
48 

61 

46 

54 
28 

60 
30 

56 
46 

56 
30 

39 

21 

46 
29 

50 
26 

26 
0 

17 
-   7 

29 
15 

31 

28 

3  2 

36 

27 

47               50 
28           |    31 

1 
5 

PADUCAH  CAA   AP 

MIN 

82 

62 

BE 
15 

48 

38 

43 

31 

55 

28 

67 
43 

68 
53 

66 
50 

53 
32 

35 

25 

40 

20 

23 

53 
23 

28 

6.i 

61 

50 
29 

57 
31 

55 
47 

64 
26 

23 

58 
37 

57 
15 

15 
-   2 

22 
-   3 

34 

20 

35 

18 

20 

52 
34 

51 
30 

5 

1 

PADUCAH 

a  i  s 

H6 
62 

54 

60 
45 

48 

38 

44 

27 

.16 
28 

70 

68 
51 

61 

3  9 
30 

31 
20 

39 
19 

47 

22 

54 

22 

69 

2  8 

66 

19 

61 

34 

50 

31 

59 

67 
4  7 

47 

23 

23 

46 

29 

56 

15 

24 

1 

34 

24 

35 

23 

36 
23 

42 
21 

51 

3 

PIKEVILLE 

MAX 
HID 

36 

52 

71 

52 

55 

50 

4  9 

10 

52 

37 

70 

30 

75 

39 

66 
49 

70 

10 
36 

4  5 
31 

51 
25 

56 

25 

64 

2  5 

70 
34 

65 

43 

36 

60 

25 

52 
35 

65 
36 

43 

47 1    62 
29      33 

33 

15 

16 
6 

28 
12 

35 
28 

28 

33 
29 

42 
24 

52 
32 

5 

PRINCETON 

MAX 
UN 

S3 
53 

78 
50 

50 

to 

45 
36 

51 

23 

70 

4  2 

67 
43 

63 
55 

60 
36 

30 

43 
17 

52 
19 

55 
18 

65 

19 

45 

65 
45 

54 
24 

63 

26 

65 
46 

67 

3  5 

18 

55 
36 

60 

35 
-  2 

22 
-    8 

32 
5 

34 
25 

3  7 
25 

42 

27 

58 
29 

1     M 

2 
1 

RICHMOND   E    STATE    COL 

MAX 
MIN 

81 

59 

60 

62 
44 

4  5 
35 

38 
32 

18 
35 

64 
43 

69 

50 

63 

54 

58 
31 

34 
24 

37 
22 

45 
27 

50 
29 

60 
36 

67 

64 
35 

46 

25 

58 
37 

63 

4  5 

55 
19 

38 

23 

47 

32 

>° 

13 
0 

22 

32 

30 

22 

32 

20 

32 
22 

31 

4 
2 

RUSSELLVILLE 

MAX 

55 

67 

15 

3=5 

27 

29 

" 

tl 

66 

51 

11 

38 

2  9 

41 

47 
21 

54 
26 

63 
28 

68 
52 

65 

18 

50 
28 

33 

47 

54 

30 

44 
23 

48 
27 

61 
15 

.'! 

27 
10 

32 
27 

33 

28 

3  5 
27 

37 
32 

54 
28 

s 

4 

5 

ST   JOHN    BETHLEHEM   ACAD 

MAX 
MIN 

84 

5  7 

82 

53 

65 
41 

47 
33 

38 
25 

50 

27 

65 

41 

69 
48 

61 

40 

42 
30 

35 
18 

38 

19 

46 
23 

52 
25 

61 
27 

63 
48 

62 
34 

47 

58 
29 

55 
4  6 

57 
17 

48 
17 

45 

27 

55 
2 

17 
-   6 

23 

29 

22 

30 
24 

35 
23 

32 
25 

I     50 
|    27 

9 

scottsville 

MAX 
MIN 

82 

53 

71 
4fi 

52 
40 

45 
31 

53 

22 

63 
30 

71 

43 

65 
48 

63 
33 

27 

41 
14 

49 

55 
17 

64 

66 
41 

66 

52 

56 

28 

57 
22 

66 

63 
28 

44 
15 

46 
26 

61 

24 

18 

15 
-   6 

28 

34 

15 

35 
20 

35 

26 

53 
31 

27 

0 

SHELBYVILLE    2    W 

MAX 
MIN 

82 
56 

74 

51 

53 
40 

34 

50 
26 

6  5 
37 

71 

47 

63 

52 

60 
37 

38 
31 

20 

48 
18 

52 
26 

62 
26 

63 
42 

*4 

46 

52 
36 

55 
25 

53 

41 

55 
29 

37 
17 

50 

22 

52 

32 

"5 

16 

-    4 

28 
13 

23 

26 

19 

30 
19 

45 

50 

3 
5 

SOMERSET    1    N 

MAX 
MIN 

19 

71 

55 

55 
45 

47 
35 

49 

30 

66 
36 

71 

62 
51 

61 

38 

43 

41 
21 

49 
20 

54 
21 

62 
23 

70 

45 

65 
53 

58 

36 

57 
22 

54 
43 

62 
32 

53 
19 

44 

53 
27 

52 

12 
-   2 

26 
8 

33 

25 

32 

30 

25 

18 
2  2 

52 
36 

0 

SUMMER    SHADE 

MAX 
MID 

70 

4  3 

64 
52 

62 

37 

38 
30 

39 
19 

17 

19 

55 

61 

28 

65 

65 
47 

S 

56 

62 
35 

65 
29 

40 
18 

14 

28 

58 
26 

46 
8 

-    7 

27 

33 
26 

33 
25 

33 
26 

50 
25 

49 

26 

0 

VANCEBURG 

MAX 
H  IN 

83 
57 

80 
53 

55 
46 

47 
37 

4  9 
36 

65 

33 

72 
41 

71 
52 

6  8 
40 

42 

41 

28 

14 

28 

51 
26 

62 
25 

58 
33 

66 
48 

65 
32 

62 
28 

59 
40 

62 

32 

37 
23 

4  6 
28 

53 
34 

52 

10 

15 

29 

33 

23 

31 

25 

31 

21 

43 
28 

52 
32 

7 

WEST   LIBERTY   WATER  WKS 

MAX 
MIN 

78 

54 

72 
51 

65 
47 

4  8 
44 

50 

38 

58 
39 

65 

4  0 

73 

41 

66 

42 

63 
33 

37 
30 

3  7 
2  2 

41 

22 

51 

24 

62 

27 

6.9 
39 

64 
42 

60 
24 

69 
35 

69 
47 

58 
24 

4  7 
25 

59 
22 

57 

17 
5 

24 
6 

29 
16 

3  2 
27 

31 

32 
2S 

52 
31 

8 
1 

WILLIAMSBURG 

MAX 

KIN 

83 

30 

75 

47 

60 

47 

50 
3  5 

4  9 
34 

68 
32 

68 
41 

53 
48 

68 

41 

47 

32 

40 
27 

48 

30 

55 

22 

61 
2. 

68 

36 

61 
46 

51 

37 

56 
23 

53 
41 

64 
35 

43 

22 

44 

24 

01 
30 

19 
12 

25 

28 
13 

37 

25 

34 
23 

35 

25 

50 

21 

1    53 

1 
I 

WILLIAMSTOWN 

MAX 
BIN 

81 
60 

75 
51 

53 

4  3 
33 

45 
29 

58 

69 

49 

65 
50 

58 
37 

30 

34 

22 

40 

20 

4  5 
30 

58 

29 

03 
15 

61 

45 
35 

55 
25 

54 

14 

58 

31 

38 

19 

45 
23 

48 
30 

45 

6 

10 

27 

10 

34 
26 

31 
23 

30 
22 

3  9 
23 

\n 

1 

5 

WOLF   CREEK    DAM 

MAX 
MIN 

B6 

M 

70 

4  8 

50 
3  9 

40 

38 

70 

42 

74 

54 

67 
58 

67 
32 

38 
24 

4  0 
22 

51 
24 

61 
27 

66 

71 

55 

70 

39 

54 
26 

63 

33 

67 

4  3 

67 
22 

15 

27 

45 
28 

62 

2  4 
0 

21 

31 
28 

34 

35 
29 

34 
25 

1    54 
33 

I 

EVAPORATION  AND  WIND 


Table  6 

Station 

Day  of  month 

hi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

BURG  IN   DIX   DAM 

EVAP 
WIND 

5 

11 

0 

17 

■°2 

U 

15 

25 

.19 

30 

.07 

22 

.04 
11 

.01 
2 

.01 

.05 

°8 

.05 
22 

.10 
15 

.05 
12 

11 

.08 
49 

.09 
24 

.02 

11 

14 

- 

WOLF   CREEK   DAM 

EVAP 
WIND 

.09 
6 

26 

.07 

15 

30 

.02 
39 

24 

.  10 
28 

50 

57 

.05 

19 

'* 

5 

5 

8 

45 

43 

■3 

'36 

91 

60 

28 

"« 

48 

49 

111 

71 

25 

70 

28 

1084 

I  loHowiaa  Station  I 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


l        2       3       4        5       6       7       8       9       10      11       12      13      14      IS      If. 


SULAND   BAM   29 

SNOWFALL 

KAVKR    DAM 

•snowfall 

SN    OK    (.Nl> 

1ENHAH 

SNOW  FAIL 
'SN   ON   GND 

KSLIM    GUF.EN   WB    Al' 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

-ORB IN  CAA 

SNOWFALL 
SN    ON    QHD 

•0V1NGTON    WB   AIRPORT 

SNOFFA]  I 

SN    ON   CNP 

MHVILLI 

SNOWFALL 

FORDS   FERRY   DAM   5 

FRANKFORT   LOCI     I 
IEIDELBKRG   LOCK   14 

1INDMAJI    SETTLEMENT    SCH 

10PKINSVILLE    2    E 
[RVINGTON 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

LOUISVILLE  STAN  WB  AP 


CAVE  PARK 
1AYSVILLE  DAM  33 
•IDDLESBORO 

>ADUCAH  CAA 


3COTTSVILLE 


ILLIAMSTOWN 


SN   ON   GND 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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CHATTANOOGA:   1951 


KENTUCKY  -  DECEMBER  1950 
0.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 

WEATHER  SUMMARY 

Temperatures  during  the  past  month  were  decidedly  below  the  seasonal  average.  Precipitation,  while 
frequent,  was  below  the  average  and  consisted  to  a  considerable  extent  of  snow.  The  percentage  of 
sunshine  was  above  average.  Severe  storms  were  generally  absent  during  the  month.  The  combination  of 
November  snow  and  December  rainfall  brought  about  the  earliest  Ohio  River  flood  ever  recorded  for  the 
usual  high-water  season.  The  month  was  unfavorable  for  farm  activities  because  of  snow  cover  and  cold 
weather.   Some  damage  was  reported  to  grains  because  of  thawing  and  freezing. 

Temperatures  for  the  first  six  days,  while  fluctuating  considerably  averaged  below  normal.  A  cold  period 
set  in  on  the  7th  and  did  not  moderate  until  the  22nd.  During  this  period,  daily  mean  temperatures  were 
from  6°  to  18°  below  the  daily  normals.  During  the  balance  of  the  month,  the  daily  mean  temperatures 
again  varied  above  and  below  normal,  but  still  averaged  below  normal.  The  highest  temperature  throughout 
the  State  occurred  either  on  the  2nd  or  3rd  and  the  lowest  was  recorded  on  different  days  in  the  various 
divisions.  All  sections  reported  minus  departures  from  the  normal.  The  mean  temperature  for  the  State 
was  32.1°,  which  is  5.6°  below  normal.  The  monthly  mean  temperature  ranged  from  35.5°  at  Plkeville  to 
27.1°  at  Covington  Weather  Bureau  Airport.  The  highest  temperature  reported  in  the  State  was  74°  at 
Princeton  on  the  2nd.   The  lowest  was  1°  at  Mammoth  Cave  Park  on  the  19th. 

The  average  precipitation  was  2.38  inches,  or  1.40  inches  below  normal.  Precipitation  of  varying  in- 
tensities, occurring  on  21  days,  was  frequent  but  generally  light.  The  largest  amounts  fell  at  most 
places  on  either  the  3rd,  4th,  6th  or  7th.  The  distribution  of  precipitation  was  fairly  even  over  the 
State,  monthly  amounts  ranging  from  over  4  inches  in  southwestern  counties  to  less  than  2  inches  in  the 
extreme  northeast.  The  extremes  for  the  State  were  4.48  inches  at  Haley's  Mill,  Christian  County;  and 
1.49  inches  at  Vanceburg  Dam  32,  Lewis  County.  The  greatest  24-hour  amount  was  2.87  inches  at  Haley's 
Mill  on  the  3rd.  Total  precipitation  for  the  year  is  63.52  inches,  making  1950  the  wettest  year  on 
record.  The  average  monthly  snowfall  was  3.7  inches,  which  is  0.9  inch  above  normal.  The  greatest 
monthly  amount  was  9  inches  at  Allen  and  Flemingsburg.  The  greatest  depth  on  the  ground  was  6  inches 
at  Berea  Water  Works,  Cynthiana,  Flemingsburg,  and  Jenkins,  all  on  the  1st. 

The  weather  was  not  favorable  for  farm  activities.  Handling  and  marketing  of  tobacco  progressed  well 
with  the  major  portion  stripped  and  55  per  cent  marketed  at  the  end  of  the  month.  Grains  and  hay  were 
plentiful  with  stock  feeding  heavy.  Outside  activities  were  restricted  throughout  the  month  due  to  the 
cold  and  snow.   With  thawing  and  freezing  taking  place,  some  grains  were  damaged. 

The  stage  was  set  in  November  for  the  December  flood  in  the  Ohio  River  basin  and  in  the  rivers  of  Ken- 
tucky. The  snow  of  November  melting  rapidly  during  the  beginning  of  the  month,  accompanied  by  heavy 
rains,  created  the  flooding  which  resulted  in  the  highest  stages  to  occur  along  the  Ohio  River  so  early 
in  the  season.  The  entire  length  of  the  Ohio  River  in  Kentucky  went  to  above  flood  stage.  The  rivers 
that  went  out  of  their  banks  were  the  Little  Miami  and  the  Green  River  from  Rumsey  downstream.  Damage 
was  small  except  in  the  lower  part  of  the  Ohio  where  inclement  weather  of  November  prevented  the  gathering 
of  corn.   Some  cornland  was  inundated  and  some  families  were  evacuated  temporarily.      W.S. 


In  addition  to  the  climatologlcal  data  f 
ratlve  weather  stations,  this  bulletin  s 
tic  Network  Stations  which  were  formerly 
Series.  The  Hydrocllmatic  Network  la  a  n. 
the  recording  type  which  produce  contlnuo 
established  In  1939  at  the  request  of  the 
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i    13 

T 

.17 

64 

T 

T 

13 

.01 

06 

!03 

.01 

T 

.02 

T 

1    :  . 

TOTBIANA 

T 

.13 

.40 

.05 

74 

.42 

.  . 

03 

.01 

T 

T 

T 

.08 

.05 

T 

2.06 

ANVILLI 

.06 

07 

19 

1    L7 

03 

.03 

.03 

.03 

T 

02 

T 

.05 

T 

T 

.03 

:•  i.i 

AVELLA 

■ 

.19 

1    In 

.10 

.04 

.07 

.17 

2.85 

ELPBIA    1    E 

.35 

.85 

1     .4 

.17 

.05 

UK 

.02 

1    24 

EVA 

.27 

61 

1    18 

,20 

25 

2.1 

1     -1 

UHDEE    BARRETTS    FRD    B 

05 

J     10 

DS 

.32 

93 

.03 

T 

.02 

.10 

.02 

1.72 

ONBEB    BARRETTS   FRD    B 

R 

.OS 

1    11 

1    l2 

1.22 

.03 

Us 

.01 

1.62 

08 

.08 

1     16 

57 

.92 

.12 

1     .S 

imUVILLB 

1.00 

2    'HI 

.10 

.03 

T 

80 

.10 

03 

T 

T 

T 

DBONTON 

.10 

.35 

1.24 

.10 

.10 

1.89 

DBONTON 

„ 

46 

1     17 

16 

01 

.02 

.06 

.04 

.08 

.03 

2    I.l 

LIZABETBTOWN 

.11 

60 

15 

i  a 

E  '.  10 

.05 

.12 

.04 

.02 

-   1      .2 

T 

.10 

3  2 

.05 

.02 

.01 

.04 

.02 

T 

T 

.50 

19 

.07 

T 

T 

.11 

T 

1     6  7 

LEBINGSBORG 

Da 

04 

32 

ts 

.36 

T 

.06 

T 

T 

.26 

1  1 

.04 

1.71 

LEBINGSBORG    POST  OFF 

» 

■M 

T 

.38 
10 

.52 

.17 

94 

.32 

.05 
.09 

.02 

.03 
.03 

02 
T 

.19 

T 

.12 

!07 

T 

T 

T 

2    31 

ORDS    FERRY    DAB    5 

02 

T 

.50 

'.51 

T 

T 

.07 

T 

T 

1.63 

ORDS    FE8RY    SAB    5 

(2 

12 

.11 

03 

03 

.03 

1.59 

RANKFORT   LOCK   4 

.03 

13 

29 

.03 

.93 

.12 

.02 

.02 

T 

T 

.02 

.05 

1    64 

RANKLIN    WATER   WORKS 

T 

.93 

.91 

.13 

1.97 

RANKLIN    WATER    WORKS 

I 

.61 

02 

.09 

.04 

•RKMCBBORG 

66 

.68 

.60 

.30 

78 

2    52 

EORGETOWN    WATER   WORK 

55 

.11 

.38 

.15 

E     10 

E    10 

s:   DS 

T 

0  3 

El.Oi 

EST   LOCK   3 

T 

.27 

23 

.01 

1    or. 

.07 

T 

T 

T 

06 

.03 

T 

1.73 

EST   LOCK   3 

B 

.03 

49 

19 

.62 

.06 

.10 

.02 

.06 

1.87 

LA  SCOW 

30 

1     0' 

1.76 

,02 

s. 

T 

.85 

.  19 

T 

.05 

.03 

T 

T 

T 

1.97 

RAYSON 

T 

15 

12 

.50 

T 

.07 

31EERSB0RG 

T 

10 

.10 

1.20 

.20 

T 

1.80 

REENUP   DAB   30 

.01 

T 

.38 

.30 

.75 

T 

.05 

T 

T 

T 

.07 

.33 

T 

T 

.06 

T 

T 

T 

T 

1.97 

REEKVILLE    2    W 

T 

2.  12 

.10 

.20 

31 

.10 

4.05 

IALEYS   BILL 

2.67 

.16 

1.10 

.07 

0  4 

1.18 

.04 

1    04 

I    19 

.02 

lAZARD 

.05 

.01 

.80 

1.01 

13 

lAZARD    WATER   WORKS 

R 

Da 

.04 

1.07 

.44 

55 

.07 

.07 

.04 

.29 

.02 

2  .  6  2 

IBIDELBESG   LOCK    14 

.08 

T 

65 

6  4 

.29 

OS 

.05 

T 

.20 

2    14 

EIDELBERG   LOCK    14 

.08 

6« 

29 

73 

Da 

.15 

.05 

IENDERS0N    4    SW 

.02 

82 

D2 

.06 

T 

in 

DSRHDON 

B 

1.37 

1     13 

27 

i.13 

..4 

.04 

ICKSYILLE 

S3 

72 

23 

.10 

.16 

2    04 

IGB   BRIDGE    LOCK    7 

.01 

.02 

04 

49 

.16 

.01 

T 

1    75 

INDMAN    SBTTLEBENT   SC 

.02 

93 

SS 

39 

.08 

T 

.09 

.10 

.25 

2    67 

ODGENYILLE    NAT   PARK 

R 

.06 

.80 

1.32 

.33 

.05 

03 

2.59 

OPKINSVILLE    2    E 

1      10 

.42 

.11 

IYDBS 

1.37 

1    15 

T 

T 

.35 

2    67 

RVINGTON 

1.31 

91 

0'> 

.02 

2    75 

IENKINS 

.20 

1    32 

15 

1.09 

16 

T 

T 

.55 

.08 

1     27 

1    30 

.13 

0  2 

.15 

.09 

21 

3.51 

EREBIAB 

.14 

1. 10 

1    46 

f  .15 

.01 

T 

E.02 

.3  1 

B3.18 

BENE    2   H 

13 

07 

.40 

T 

10 

1    00 

10 

T 

.10 

.01 

.02 

T 

T 

.10 

.05 

01 

2.26 

CENTOCKY  DAB 

.04 

.01 

!75 

'62 

25 

'01 

T 

,  .05 

62 

.17 

.28 

.02 

.03 

1  .79 

JNCASTER    ICE    PLANT 

90 

I    22 

^ 

•AORA 

.03 

.87 

.03 

.30 

.75 

.03 

.13 

.03 

.15 

.06 

.08 

.14 

2.60 

.EITCHFIELD 

T 

.05 

i     OS 

.18 

.15   1.50 

f.  .02 

T 

T 

.12 

T 

T 

.02 

E3.12 

j:XINGTON    WB  AIRPORT 

R 

T 

.50 

.47 

71 

.02 

0.3 

T 

T 

T 

T 

I    S3 

IBERTY 

R 

.05 

.10 

27 

.80 

51 

05 
93 

65 

.01 

01 

.03 

.04 

.04 

.01 
.10 

.10 

.05 

.01 

oi 

I    70 

ITTLE   RICKKAN    LOCK    8 

.07 

.08 

H 

06 

.90 

E  .10 

.05 

T 

T 

T 

.10 

T 

£1.80 

ITTLE   BICKBAN   LOCK   8 

R 

.03 

19 

.41 

63 

0  1 

06 

.02 

.05 

.09 

.03 

1    61 

JX5P0RT    LOCK    2 

41 

.22 

OS 

.04 

1.75 

/OGLICK    1    S                         / 

SO 

.11 

.05 

2.12 

20 

.62 

.06 

02 

.02 

ODISVILLE    BOWBAN    FLD 

» 

.03 

l!25 

97 

36 

.08 

.04 

2.73 

-OUISVILLE    STAN    W    B  A 

B 

.01 

.03 

1.09 

1.12 

22 

.02      T 

.03 

T 

T 

T 

T 

T 

.14 

T 

T 

2.66 

.OUISVILLE    UPPER  GAGE 

.96 

.10 

.02 

1    15 

T 

1 

i.l 

T 

.10 

2.72 

OOISVILLE    WB  CITY 

!io 

1.  15 

1    14 

47 

T 

.01 

.01 

T 

T 

3    DO 

-OVELACEYILLE 

UCAS 

B 

.33 

92 

.17 

.11 

.02 

1.55 

1ADIS0NVILLE    1    SE 

.02 

91 

.73 

.53 

T 

T 

T 

,0B 

2.27 

50 

.01 

1    09 

.05 

.05 

.71 

.73 

.60 

05 

T 

.01 

2.16 

(ANCBESTER 

1     30 

0  5 

E     HI 

T 

T 

1AYFIELD    SOBSTA 

1.18 

.80 

.16 

.12 

2    26 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£ 

MAYFIELD   2   S 

. 

1.11 

14 

.76 

MAYSVILLE   DAM   33 

.36 

.42 

.01 

.04 

.02 

T 

T 

.01 

.05 

MAYSVILLE   Din    33                  R 

.35 

.08 

.76 

.08 

.24 

.03 

.06 

.02 

1IC   KINNEYSBURG                  //R 

.14 

64 

03 

.05 

.17 

MIDDLESBORO 

.73 

.42 

* 

1 .  to 

T 

- 

MIDDLESBORO   RR    STA              R 

.06 

1  .09 

02 

.23 

1.47 

.02 

.02 

.19 

.10 

3.20 

.95 

.30 

.20 

.30 

MILLERSBURG                         //R 

40 

.77 

.09 

.02 

.05 

BILLERSTOWN 

78 
.65 

.21 

.68 

.65 
1.70 

.07 

T 

.02 

06 

T 

T 

T 

2.48 
3.12 

BOOREHEAD   STATE  COLLEGER 

.45 

0  2 

86 

.10 

.02 

.01 

.03 

.18 

.01 

.03 

.01 

1.72 

BOOST    STERLING 

.20 

.62 

.90 

I  .119 

t    05 

1.05 

e!05 

'30 

T 

E.0  5 

E2i31 

MUNFORDVILLE 

.52 

.  18 

.15 

.12 

MUNFORDVILLE                            R 

.65 

1.23 

.02 

.04 

.05 

2.12 

MURRAY 

T 

1     63 

.13 

.97 

T 

T    . 

T 

T 

T 

T 

2 .  73 

OLIVE   BILL   1   HW 

.3:1 

.02 

86 

.15 

.31 

.02 

.04 

.01 

.09 

1.83 

ONEONTA   DAU   35 

T 

.20 

.37 

!35 

.28 

.25 

.05 

.05 

.03 

.03 

0  2 

.05 

.02 

T 

.68 

.61 

.70 

E.03 

E  .  20 

OWENSBORO   DAU   46 

T 

.48 

.35 

93 

.01 

T 

.09 

OWENSBORO  DAB   46                  R 

.28 

.46 

1.11 

.04 

.08 

.03 

!  on 

PADDCAH   CAA   AP 

.01 

.55 

.17 

.12 

.74 

T 

T 

04 

T 

T 

1.63 

.03 

T 

.82 

.66 

.20 

.10 

PADDCAB   SCS   NURSERY           R 

.10 

23 

.64 

.01 

.06 

.05 

.83 

.42 

.18 

.25 

.20 

.05 

.02 

02 

.02 

!    2.04 

PIKEVILLE 

T 

.53 

1     04 

T 

1    06 

.05 

.03 

.01 

T 

.11 

T 

T 

T 

.03 

T 

T 

T 

.10 

T           2.98 

PIKEVILLE                                   R 

.99 

.06 

1.02 

09 

.04 

.13 

.05 

.03 

.22 

2.63 

02 

.01 

1.43 

.32 

.03 

.02 

T 

T 

.01 

T 

T 

T 

T 

.27 

.02 

3.63 

.08 

.15 

.07 

.03 

2.13 

RAVENNA   LOCK    12 

.55 

.09 

.68 

T 

T 

.06 

.11 

1.63 

RICHMOND   E    STATE   COL 

.30 

.50 

•*8 

1.25 

.10 

.09 

T 

.04 

T 

.09 

T 

.05 

.00 

2.60 

RtTBSEY   LOCK   2 

05 

89 

tt 

.70 

E.05 

T 

T 

.20 

I- 2    33 

RHMSEY   LOCK   2                          R 

.06 

.33 

.54 

1.  12 

.06 

.10 

.03 

2 .  29 

RUSSELLVILLE 

T 

1.  18 

.16 

42 

91 

.04 

.09 

06 

ROSSELLVILLE   SUBSTA 

1.16 

1.27 

.20 

.02 

SADIEVILLE    HATER   WORK      R 

.39 

.30 

72 

ST   JOHN   BETHLEHEM  ACA 

.09 

.92 

.18 

.06 

1.62 

.01 

.01 

.06 

T 

2.95 

.45 

.90 

.54 

.04 

.07 

02 

SALVISA   LOCK   6 

.03 

.08 

.05 

1  .  23 

.02 

.05 

04 

SALYERSV1LLE                       //R 

64 

.88 

.15 

.18 

.09 

.02 

.31 

SCOTTSVILLE 

89 

.88 

.13 

E.05 

E  06 

.58 

T 

.08 

E2.67 

SEBREE   WATER  WORKS 

.02 

.55 

T 

91 

34 

T 

.03 

.14 

1,99 

SHELBYVILLE   2   W 

.05 

T 

T 

i!io 

.05 

.05 

.05 

.05 

2.36 

SHEPBERDSVILLE    2   NW 

1.    20 

1.  14 

75 

65 

.04 

.03 

.09 

.02 

SOMERSET   HIWAY   DEPT           R 

.05 

1.20 

.81 

.77 

.01 

.03 

06 

.02 

.04 

.16 

.04 

3.19 

SOMERSET   1    N 

.20 

1.01 

.28 

2    50 

.03 

.03 

.01 

.01 

.02 

.03 

- 

SPRINGFIELD 

T 

.20 

.32 

.05 

.98 

T 

0  3 

T 

.02 

.09 

STEARNS                                        R 

.04 

1.43 

.75 

.67 

.01 

.05 

.06 

.02 

02 

SUMMER   SHADE 

.02 

.57 

.59 

.13 

.02 

SUMMER   SHADE    SDBSTA 

.03 

,26 

.30 

T 

1    23 

T 

T 

T 

.04 

.02 

T 

.15 

2.03 

TATHAM   SPRINGS                       R 

.02 

.43 

6  3 

.47 

.04 

.02 

.03 

.06 

.07 

.01 

1    83 

TAYLORSVILLE 

T 

.45 

.29 

.02 

1.42 

.04 

.02 

.07 

04 

T 

.03 

.15 

T 

TOMPKINSVILLE                          R 

.79 

1.04 

.17 

.05 

.07 

.04 

TOMPKINSVILLE   TEL  OFF 

.03 

.42 

.35 

.28 

1.07 

T 

TURKEY   CREEK   SCHOOL 

1.  52 

.71 

.35 

.06 

.02 

.01 

2.67 

TYRONE   LOCK    5 

.03 

.08 

.38 

10 

1.15 

25 

.05 

.09 

T 

T 

T 

.10 

E.30 

E2.53 

0N10NTOWN   DAM   49 

T 

.01 

.56 

.35 

T 

T 

.09 

T 

T 

UNIONTOWN   DAM   49                  R 

.47 

.  12 

.09 

.03 

07 

.04 

VALLEY   VIEW    LOCK   9 

.50 

1.00 

.01 

.08 

.02 

.06 

T 

.04 

VANCEBURG 

.23 

.17 

.67 

E.15 

T 

.40 

r.   10 

T 

El.  72 

VANCEBURG  DAM  32 

T 

.44 

.20 

.46 

T 

.07 

T 

T 

.04 

.24 

.04 

T 

1.49 

.36 

.66 

.15 

1.25 

T 

.05 

T 

09 

T 

.14 

WEST   LIBERTY   WATER   WK 

T 

1.20 

'90 

.47 

T 

T 

1.35 

.42 

T 

.38 

.04 

.05 

.05 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

.15 

.08 
.02 

.14 

T 

3.51 

WILLIAMSBURG 

1    25 

.04 

.87 

S.01 

.05 

T 

04 

.02 

.32 

E2.60 

WILLIAMSTOWN 

.02 

.46 

.05 

.78 

.08 

.02 

.03 

.10 

1.54 
2.42 
3.27 
2.98 
2.89 

WILLOW   LOCK   13 

.65 

.85 

.35 

WOLF  CREEK   DAM 

1     20 

.05 

1.68 

.03 

.08 

WOLF  CREEK   DAM                       R 

.08 

.81 

1.23 

.38 

.20 

WOODBURY   LOCK  4 

1.45 

.10 

.21 

1.00 

.03 

T 

.10 

WOODBURY   LOCK   4                     R 

,.52 

.02 

1    13 

.02 

.10 

.02 

2.81 

HOURLY  PRECIPITATION 


■ 


1 


-1st- 


PPISON    HAM    4S 

AXTER    HARLAN   WATER    WKS 

KRKA   COLLEGE 

ONSTANTINK 

0R8IN  CAA   AP 

undue  Barretts  POM  U 

LKMINGSBURG    POST    OFF 

EIDELBERG    LOCE    14 

WT    PARK 
KNKINS 
FNTUCKY   DAM 
EXINGTON   »B   AIRPORT 
IBERTY 

ITTLE    HICKMAN    LOCK    8 
OOLICI   1    S 
ONDON   3    SW 
OU1SVILUB   IB   AP 
C    KINNKYSBURG 
IDDLESBORO   RR    STA 
ADUCAH  CAA  AP 
UMSKY   LOCK   2 
T  MARY 

OMERSET    HIWAY    DEPT 
TEARNS 

ATHAM  SPRINGS 
OLF  CREEK   DAM 


.01      .01       .01 


-2d- 


lENTRAL   CITY    WATER   WKS 
XINTON 

lUHDEE   BARRETTS   FORD  BR 
ORDS  FERRY  DAM   50 
1ST   LOCK   3 
1AZARD 
[ERNDON 
PSNTUCKY  DAM 
OD1SVILLE   BOWMAN  FLD 
OUISVILLE   WB   AP 
■OUISVILLE   WB   CITY 
IADISONVILLE    1    SE 
IWENSBORO  DAM   46 
'ADUCAH   CAA   AP 
'ADUCAH    SCS    NURSERY 
IUMSEY    LOCK   2 
IMITHFIELD   4    S 
1MIONTOWN    DAM    49 


IDDISON    DAM    45 

LDOLPHUS   1    N 

1ARBOURVILLE 

SAXTER  BARLAN  WATER  WKS 

iENTON 

JEREA  COLLEGE 

iOWLING   GREEN   WB   AP 

;arrollton  lock  i 
;entral  CITY  WATER  WKS 
;linton 
;onstantine 

:orbin  CAA  AP 

;OVINGTON  WB  AP 

HAVELLA 

3UOTEE    BARRETTS    FORD   BR 

SDMONTON 

?LEMINGSBURG    POST    OFF 

?ORDS    FERRY    DAM    50 

?RANKLIN  WATER  WORKS 

)EST    LOCK    3 

1ALEYS   MILL 

IAZARD 

SEIDELBERG    LOCK    14 

JERNDON 

iodgenville  nat  park 
jenkins 
kentucky  dam 
lexington  wb  airport 

LIBERTY 

LITTLE   HICKMAN   LOCK   8 

LOGLICK  1    S 

LONDON   3   SW 

LOUISVILLE   BOWMAN   FLD 

LOUISVILLE   WB   AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LUCAS 

MADISONVILLE   1    SE 

MAYSVILLE   DAM  33 

M IDDLESBORO   RR    STA 

MILLERSBURG 

MOREHJEAD   STATE   COLLEGE 

MUMTORDVILLE 

OLIVE   HILL   1    NW 

OWENSBORO   DAM    46 

PADUCAB   CAA   AP 

PADUCAH    SCS    NURSERY 

PIKEVILLE 

RUMSEY    LOCK    2 

SADIEVILLE   WATER   WORKS 

ST   MARY 

SALYERSVILLE 

SMITHFIELD   4    S 

SOMERSET    HIWAY   DEPT 

STEARNS 

TATHAM    SPRINGS 

TOMPKINSVILLE 

UNIONTOWN   DAM    49 

WOLF    CREEK   DAM 

WOODBURY   LOCK    4 


.04      .06      .04 


.06      .02      .02 


,0J      .10      .08 


-3d- 


.04      .06 
.03      .03 


.14      .05      .05 


.09      .03      .06 
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HOURLY  PRECIPITATION 


Station 

A.  M-  Hour  ending 

P.  M.  Houi  ending 

| 

1 

.     . 

4         5        6 

7  rr 

10 

11 

12 

'H3 

4    |    .    |. 

7     l     8          9 

10    j    11 

12 

BAXTER   HARLAN  WATER   WKS 
CORBIN  CAA    AP                                        6 
JENKINS 

PIKEVILLE 

BENTON 

CENTRAL  CITY  WATER    WKS 

CLINTON 

FORDS    FERRY    DAM    50 

HALEYS    MILL 

HERNDON 

KENTUCKY    DAM 

MADISONVILLE    1    SE 

MC    KINNEYSBURG                                   // 

MIDDLESBORO   RR    STA 

PADUCAH    CAA    AP                                     6 

PADUCAH    SCS    NURSERY 

RUMSEY    LOCK    2 

.01      .01      .01 

.06 
.05      .02      .01 
.06 

.01      .01 

.01      .04      .02 

.01 

.04      .07      .08 
.01      .01 

.05      .05      .07 

.01      .04      .04 
.01 

.04      .05      .05 

.08      .09      .08 
.10      .07      .12 
.11      .02      .08 

.01 

.08      .09      .'  08 

.02      .07      .06 
.11      «           » 
.04      .04      .06 
.05      .08      .08 

.01 
.02      .04      .07 

.01       .02 

.08      .01 
.02      .03      .02 
.08      .09      .11 
.13      .22      .19 
.04      .06      .06 
.01      .01      .01 
.08      .OS      .08 

.05      .05      .04 

.01      !03      .11 

.02 

.07      .07      .03 

.05      .04      .04 

.09      .06      .10 

.10      .03      .08 
.10      .07      .08 

.11      ,05      .08 
.13      .08      .08 
.14      .07      .04 
.06      .04      .02 
.05      .05      .03 
.09      .09      .06 
.09      .07      .01 
.09      .09      .09 
.03      .03      .04 
.07      .07      .05 
.06      .06      .10 
.15      .20      .18 

.01      .01 

.01      .04      .04 
.02      .02      .01 

.07      .09      .06 
.03      .03      .01 

.04      .03      .02 

.09      .14      .02 

.03      .06 
.01      .02 

.06      .09      .11 

.08      .08      .08 
.01      .04      .02 
.08      .06      .12 

.01      .02 
,10      .10      .01 

.05      ,03 
.01      .04 
.02      .03      .01 

.07      .03 
.02      .01      .01 

.01 
.02 

.02 

.11      .10      .08 

.02 

.03      .01 
.07 

.01      .01      .01 

.07      .03      .10 

.09      .11      .09 

.05      .06      .09 

.03 

.01      .01 

.08      .02 

.01 
.01      .01        01 
.07      .08      .10 
.01      .02 
.03        04      .  03 
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.03      .06      .12 
.14      .12      .08 
.06      .09      .09 

.02 
.09      .11      .03 

.03 

.07      .08      .08 
.01      .07      .08 

.03 

.03      .07      .07 

.07      .10      .10 

.05      .07      .11 
.05      .02      .01 

.05      .11       .08 
.06      .08      .17 
.04      .10      .08 
.05      .13      .10 
.08      .08      .14 
.06      .02 
.01      .01      .01 
.06      .03      .04 
.03 

.02      .01      .02 
.06      .07      .11 
.08      .11      .18 

.01      .01 

.10      .11      .10 
.05      .02      .03 

.02 

.03      .04      .01 

.04      .13      .09 
.01 

.03      .12 
.03      .03      .07 
«           .05 

.10      .12      .10 
.02                  .01 

!l0      .08      .01 

.05 

.01      .03 

.12      .09      .05 

.07      .05      .05 
.02      .10      .02 
.01                    05 

.02      .12 
.03      .03      .11 
.04      .02      .11 
.07      .05      .01 
.12      .03      .05 

!o2 

.01 
.01 
.03      .10      .03 

.07      .14      .04 
.55      *          * 
.04      .02      .01 
.10      .09      .04 
.02 

.03      .01 
.02      .01      .02 

.01 

.01      .03 
.06      .08      .03 
09      .12      .08 

.01 
.17      .13      .09 
.11      .20      .21 

]oi 

.08      .06      .05 

.08      !l3      .03 
.07      .21      .24 
.01 
.01                  .01 
.08      .10      .11 

.04      .01      .02 

.16      .03      .02 

•           .70      .27 
.10      .08      .04 
.05 

.08      .06      .02 

.12      .12      .07 

.10      .07      .02 

.02      .01 

.04      .02 

.01 
.08      .15      .10 
.12      .06 
.20      .20      .10 

-4 
-5 

.01                  .03 

-6 

.08      .05      .05 
.02      .03      .03 

.04      .03      .03 

.04      .03      .03 
.01      .14      .04 

.04      .03      .01 

.07 
.08      .07      .03 
.01 

.03      .02      .01 
.07      .05      .10 
.03      .01 
.05      .10      .07 

.07      .06      .03 
.01      .01      .01 
.03      .02 

.04      .01 
.04      .01 
.06      .01 

!o3      .04      .04 

.01                  .01 

.02      .04      .08 

.03      .04      .02 
.01      .06      .07 
.01 

.13      .04 

.02                  .01 
.07      ,02      .05 

-7 

.01      .01 
.04 

.10      .01 
.01      .01 

.02 

»           •           .12 

.01      .01 

.25      .30      .09 

.02      .01 

.05 

.02      .01 

.01 
.01      .01 

.07      .01 

.21      .19      .02 
.01 

.03 

.01 

.01                  .01 

.06      .11      .02 

.06      .01 

til- 
th- 

.02      .01      .04 

.04      .04      .01 
.01 

.01      .01 
.05      .04 

.01      .01      .04 

h" 
.05      .05      .07 
.09      .16      .17 

.01                  .01 
.05      .16      .11 

.  02      .'  01      .  07 

.05      .01 
.07      .05      .02 
.03 

.02      .01 

.20      .10      .07 

.03      '.  04      .03 

.02      .02      .02 

.02      .05 

.07 

.04 
.06 

.03      .05      .08 
.03      .03      .03 

*     . 03      .08 

.04      .03      .03 
.15      *           * 
.01                  .01 
.04      .03      .04 

.10 
.09      .08      .07 
th- 

.01 
.01      .01      .02 

.03      .01 

!oi 

.13      .15      .13 

.01 
.02      .01      .01 
.03      .03 

.04      .01 

.01 
.01                  .01 

.01      .01 
.01 

.01                  .03 

.01      *           » 
.01      .01      .01 

.... ! — 

.02      .06      .07| 

.06      .07! 

.02      .031 

.02      .03      .05 

.01      .06      .09i 

.09      .03      .071 

: 
j        .( 

.01      .05      .06        .: 
.01'        .( 

WOODBURY    LOCK   4 

ADDISON   DAM   45                                   // 

ADOLPHUS    IN                                        // 

BARBOURVILLE 

BAXTER    HARLAN  WATER   WKS 

BENTON 

BEREA    COLLEGE 

BOWLING   GREEN  WB    AP 

CARROLLTON    LOCK    1                           // 

CENTRAL  CITY   WATER   WKS 

CLINTON 

CONSTANTINE 

CORBIN  CAA    AP                                        6 

COVINGTON  WB  AP 

DUNDEE    BARRETTS    FORD  BR 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG    POST    OFF 

FORDS    FERRY    DAM    50 

FRANKLIN    WATER   WORKS 

GEST   LOCK   3 

HALEYS   MILL 

HEIDELBERG    LOCK    14                        // 

HERNDON 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

KENTUCKY   DAM 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

LIBERTY                                                     // 

LITTLE    HICKMAN    LOCK   8                 // 

LOGLICK    1    S 

LONDON    3    SW 

LOUISVILLE    BOWMAN   FLD 

LOUISVILLE   WB   AP 

LOUISVILLE   WB   CITY 
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MADISONVILLE    1    SE 

MAYSVILLE    DAM    33                              // 

MC   KINNEYSBURG                                // 

MIDDLESBORO   RR    STA 
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MOREHEAD   STATE    COLLEGE 

MUNFORDVILLE 

OLIVE    HILL    1    NW 

OWENSBORO   DAM   46 

PADUCAH  CAA   AP                                  6 

PADUCAH    SCS    NURSERY 

RUMSEY    LOCK    2 

SADIEVILLE   WATER   WORKS 

ST  MARY 

SMITHFIELD  4   S 

SOMERSET    HIWAY   DEPT 
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TATHAM    SPRINGS 
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WOLF   CREEK  DAM 
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ADDISON  DAM  45                                // 
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BEREA    COLLEGE 
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JENKINS 
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LITTLE    HICKMAN    LOCK    8                // 

LOGLICK   1    S 

LONDON   3   SW 
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.13      .05      .14 

.05      .02      .02 

.03 

.04      .04      .06 

.02      .01      .03 
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.04      .04      .02 
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.01 
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.02 
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.11      .09      .11 
.03      .07      .03 
.13      .10      .15 
.10      .10      .17 
.11      .13      .14 
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WOODBURY    LOCK    4 

.01 

.01 

-8th- 

ADOLPHUS    1    11 

// 

.01 

.02 

.01      .01 

.01      .01 

.07 
.03 
.11 

BOWLING   GREEN  WB  AP 

.02 

.01 

DA  V  ELLA 

.01 

111 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01      .01 

EDMONTON 

01 

!o7 
!02 

HALEYS   MILL 

.04 

.02      .01 

HERNDON 

.01 

.01      .01 

KENTUCKY    DAM 

.02 

MAD1SONV1LLE    1    SE 

MUNFORDVILLE 

.03 

.04 

.01 

.01 

.01 

!04 
.02 

RUMSEY   LOCK   2 

.01 

o: 

TOMPKINSVILLE 

-9th- 

CARROLLTON    LOCK    1 
GEST    LOCK    3 

// 

01      .01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

02 

.05 
.06 

HAZARD 

// 

.01 

01 

S3 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

LIBERTY 

.02 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

// 

LOUISVILLE    BOWMAN  FLD 

.01 

.01 
.01 

LOUISVILLE    WB   AP 

.01 

LOUISVILLE   WB   CITY 

5\PIEVIl  l.E    WATER    WORKS 

.03 

01 

.04 

SMITHFIELD    4    S 

.02 

12 
01 

.04 

SOMERSET    HIWAY    DEPT 

STEARNS 

.01 

TATHAM    SPRINGS 

WOLF    CREEK    DAM 

-1C 

th- 

ADOLPHUS    1    N 

// 

.01      .01 

.01      .01      .01 

.05 

BARBOURVILLE 

.02 

.01      .0 

.01 

BAXTER   HARLAN   WATER    WKS 

.01 

.04 

.01      .0 

.01 

.01      .01      .01 

.01     .01 

BEREA    COLLEGE 

.01 

.01 

.01 

.01      .01 

.01                  .01 

.01 

CARROLLTON   LOCK   1 

// 

.01 

.01 

CORBIN  CAA   AP 
COVINGTON   WB  AP 

6 

* 

.01 

.01      .01 

»           .02      * 
.01 

.01      .01 

.01 
.01                  .01 

.01       .01 

.01      .02      .02 

.01 
.01 
.01 

.01 

.01 

.01 

0. 

!ic 

EDMONTON 

FLEMINGSBURG    POST    OFF 

.01 

.01      .0 

.01 

.01 

HEIDELBERG    LOCK    14 
JENKINS 

// 

.02 

.03 

.01      .01      .01 

.03      .0 

.01 

.01      .02      .01 

.02 

.01 

.01 

.01 

"is 

LEXINGTON    WB   AIRPORT 

.01 

LIBERTY 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

.02 

LOGLICK    1    S 

.03 

.02 

.01 

.01 

LONDON   3    SW 

.01 

.02 

.02 

BAYSVILLE    DAM    33 

MC    KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO   RR    STA 

.01 

.01 

MILLERSBURG 

MOREHEAD    STATE    COLLEGE 

* 

.02        01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

01 

,10 

OLIVE    HILL    1    NW 
PIKEVILLE 

* 

.01 

'„ 

.02 

.01      .01      .01 

.01 

01 

;09 

SALYERSVILLE 

// 

SMITHFIELD   4    S 

!o: 

SOMERSET    HIWAY    DEPT 

.02 

.01 

STEARNS 

.01 

.01 

.02 

TATHAM    SPRINGS 

.01      .01 

!o5 

TOMPKINSVILLE 

.01 

WOLF   CREEK  DAM 

-11 

th- 

.01 

.06 

ADDISON   DAM   45 

// 

.01 

.01 

.01      .01      .01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.10 

ADOLPHUS    1    N 

BARBOURVILLE 

.01      .( 

.01 

; 

BENTON 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.07 

BOWLING    GREEN  WB   AP 

CARROLLTON    LOCK   1 

.01                  .01 

.02 

CONSTANTINE 

CORBIN  CAA  AP 

6 

.03 

.01 
.01      .01 

.01 

COVINGTON  WB  AP 
DAVELLA 

.01 

.01      .01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.04 
.08 

DUNDEE    BARRETTS    FORD   BR 

.02 

.02 

.01 

EDMONTON 

.01 

.01 

FORDS    FERRY   DAM    50 

.01 

.02 

!oi 

.02 

.09 

FRANKLIN  WATER   WORKS 

.01 

!oi 

HALEYS    MILL 

.0! 

HEIDELBERG    LOCK    14 

// 

.01 

!o3 

!oi 

.04 

HERNDON 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

HODGENVILLE    NAT    PARK 

.02 

JENKINS 

.01 

.01 

.01 

.03 

KENTUCKY    DAM. 

.01      .01 

.03 

LIBERTY 

// 

.02 

LITTLE    HICKMAN    LOCK   8 

// 

.01 

.07 

LOGLICK    1    S 

.01 

I      .01 

.01 

.02 

LONDON   3    SW 

.01 

.01 

LOUISVILLE   WB   AP 

!oi 

LOUISVILLE    WB   CITY 

01 

.01 

.01      .01      .01 

.01 
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.01 

.01 

01 

01 

.05 

MADISONVILLE    1    SE 
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MOREHEAD   STATE    COLLEGE 

.02 

MUNFORDVILLE 

.02 

OWENSBORO    DAM    46 

.01 

.01 

.01      .01 

.02      .02 

PADUCAB    CAA    AP 

6 

.04 

PADUCAB    SCS    NURSERY 

PIKEVILLE 

.01 

.01 

04 

RUMSEY   LOCK    2 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01      .01 

01 

.01      .0 

ST   MARY 

.02      .01 

.01 

SALYERSVILLE 

// 
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06 

SOMERSET    HIWAY    DEPT 
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01 
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03 
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01 
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03 
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.02 

BENTON 
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.01 
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.01 

.01 

.01 
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.02 

02 
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08 

CORBIN   CAA    AP 

6 

.03 

DUNDEE    BARRETTS    FORD   BR 

EDMONTON 

.01 

.01 

.01 

04 

FLEMINGSBURG    POST    OFF 

.01 

.01      .01 

FORDS    FERRY    DAM    50 

.01 
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03 
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.03 

HA LEYS    MILL 
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.01 
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03 
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.01 

STEARNS 

.01 

02 

TOMPKINSVILLE 

.02 
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.01      .01 
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SADIEVILLE    WATER  WORKS 
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DAILY  TEMPERATURES 
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BEREA  COLLEGE 
BOWLING  GREEN  WB  AP 
BURGIN  DIX  DAK 
CAMPBELLSVILLE 


COVINGTON  W  B  AIRPORT 
DANVILLE 


FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 


GREENSBURG 

GREENVILLE  2  W 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  4  SW 
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HINDMAN   SETTLEMENT    SCH 

HOPKINSVILLE  2  E 
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LEXINGTON  WB  AIRPORT 


LOUISVILLE  STAN  W  B  AP 


LOUISVILLE  WB  CITY 
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MAMMOTH  CAVE  PARK 
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MAYSVILLE  DAM  33 
MIDDLESBORO 
MOUNT  STERLING 
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47      41 
25      11 

40.2 
19.3 

SCOTTSVILLE 

MAX 

MIN 

IS 

88 

4.1 

65 
33 

4  0 
2  2 

47 

35 

48 

.Hi 

45 
16 

34 

11 

40 
18 

36 
23 

26      32 
18      23 

36 
33 

48 
28 

45      38 
30      13 

34 
18 

.". 

29      34 

8  1    18 

14 

■  ■' 
16 

60 

as 

53 

•16 

46 

21 

53      28 
27      13 

42 
23 

4  4 
33 

42      43 
28      15 

42.6 
23.9 

SOMERSET    1    N 

MAX 

WIN 

10 

86 
38 

61 
37 

36 

47 
39 

58 

34 

53 
21 

jo 
22 

40 

14 

34 

as 

30      31 
23      22 

.13 
24 

IS 
30 

41 
39 

39 

11 

35 

19 

29 

11 

32      32 

11       23 

43      47 
16      33 

59 

24 

52 
40 

12 

L9 

53      32 
24      11 

4  4 

11 

11 

33 

43 
38 

41 
18 

42.4 
23.8 

SUMMER    SHADE 

MAX 
MIN 

SI 

as 

88 

88 

61 

30 

38 

19 

47 

30 

53 
38 

53 
14 

34 

13 

32 

IK 

4  2 
17 

32      35 

20      20 

IS 

19 

54 
32 

43 

26 

48 

15 

30 

2(1 

29 

id 

30     31 
8l    21 

40      49 
15      33 

26 

50 

3  2 

45 

18 

51      30 
23      11 

4  3 
19 

4  2 

33 

37 
32 

4  1 

18 

42.9 
22.7 

VAMCEBUHC 

MAX 

4  5 

86 

68 

•Id 

63 
IS 

46 
30 

41 

30 

53 

31 

51 
21 

35 

13 

40 

15 

35 
23 

26      22 

13 
16 

42 

28 

46 
29 

39 

18 

35 

13 

39 

17 

34      32 
20      23 

23 

18 

38 

57 
21 

50 
34 

43 
21 

50      26 
22        7 

n 

50 

29 

45      45 
30      26 

42.5 
23.8 

»EST   LIBERTY   WATER  WKS 

IAI 

MID 

27 

SS 

2t 

55 
4  0 

4  5 

42 

30 

54 

30 

55 
38 

4  5 
17 

11 
18 

11 
21 

32      34 
20      21 

30 

23 

11 

36      39 
30      18 

38 

22 

II 
20 

37      33 
21      20 

31 

17 

18. 

35 

24 

40 

23 

2(1 

50      50 

35 
10 

40 

21 

41      32 
23       19 

41.2 
23.0 

miXIAMSBURG 

MAX 

M 

68 

■10 

64 

4(1 

41 

2H 

49 

27 

56 

30 

55 

25 

32 
16 

39 
29 

25 

32      31 
23      21 

34 

26 

45 

23 

44      41 

29      23 

36 

24 

29  1    34      35 
11         9      25 

43      45 
13      35 

60 
22 

54 

32 

47 
30 

57      35 
33      13 

42 

7 

43 
3  2 

1  ! 

36 

43 
25 

44.1 
25.0 

HIXIAMSTOWN 

MAX 

MIN 

38 

27 

64 
35 

11 

34 

22 

39 

25 

4  5 
34 

47 
20 

28 
10 

3K 
10 

33 

22 

30      29 
20      16 

35 

20 

36 
30 

36      31 
26      12 

29 

7 

26      28       28 
7      11       20 

34 

21 

44 
31 

52 
23 

51 

3  5 

35 
12 

36      23 
10        3 

"■ 

43 

26 

41 

27 

37 
15 

37.8 
20.0 

tOLF   CREEK   DAM 

MAX 
MIN 

52 

26 

61 
3-1 

72 
56 

2  b 

32 

50 
36 

61 

24 

28 

35 
24 

46 
26 

29      30 
26      24 

33 
36 

38 
30 

47      42 
28  !   16 

42 

26 

35      32      34 
12      11       11 

34      44      61 
18      18      27 

60 
38 

54 
20 

52      55 

28      15 

s 

47 
25 

43 

37 

42 
20 

45.1 
24.9 

I  Station  Index- 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ASHLAND    DAM   29 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

2 

! 

3  .  0 
2 

1 

.8 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

.5 

T 

T 

T 

T 

T 

BEAVER    DAM 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

- 

- 

T 

1 

i 

BENHAM 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

T 
2 

T 

T 
T 

1.0 

1 

1.5 

2 

2 

2 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

2 

.5 

T 

.5 
T 

T 
T 

BOWLING   GREEN  WB   AP 

SNOWFALL 

SN   ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T1 

2.4 

.2 

T 

T 
T 

T 

CORBIN  CAA 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

2.3 

2 

T 
T 

1.0 

.4 

T 

.2 

T 

T 
T 

T 

.3 

T 

T 

COVINGTON   WB    AIRPORT 

SN   ON   GND 

T 
T 

T 

T 

T 

2.2 
2 

T 

T 

1.4 

2 

T 
2 

2 

.2 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

.4 

T 

T 

T 

.4 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

1 
1 

T 

2.5 
3 

3 

3.0 
3 

2 
2 

1  .0 

.5 
2 

.3 
2 

.5 

.3 
2 

T 

T 

T 
2 

T 

1 

T 

!  .2 

T 

T 
T 

FORDS    FERRY    DAM    50 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

V 

2 

1 

T 

T 

.5 

T 

T 

T 

HEIDELBERG  LOCK   14 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
T 

1  .0 

1 

T 

1.5 

2 

.6 

T 

T 

.7 

1 

T 

HINDMAN    SETTLEMENT    SCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

2 

- 

- 

I 

HOPKINSVILLE   2    E 

SN    ON    GND 

l" 

IRVINGTON 

S  NOWFALL 
SN    ON  GND 

1.0 

T 

T 

T 

.3 
T 

.2 
T 

T 

T 
T 

T 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

2 

T 

T 

3.1 

3 

.5 

.8 

T 
3 

21 

.2 

T 
T 

T 

- 

10 

T 

.7 

T 

.1 

T 

T 
T 

T 

T 

LOUISVILLE    STAN  WB   AP 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

1  ,0 

T 

.2 

T 

T 
T 

.5 
T 

T 
T 

I 

T 

T 

2 

T 
2 

T 

T 

MAMMOTH   CAVE   PARK 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

.6 

T 

T 

1  .1 

i 

i 

T 

T 
T 

MAYSVILLE   DAM    33 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

3 

2 

3 

2 

2 

1 

1 

1.5 
2 

1 

MIDDLESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

MURRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

OWENSBORO 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

.5 
T 

T 

T 

.3 
T 

T 

2.0 
2 

2 

T 

T 

PADUCAH    CAA 

SN   ON   GND 

1  .8 

T 

1 

1 

T 

1.0 
2 

T 
2 

T 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

1 

T 

T 

T 

T 

1 

ST    JOHN   BETHLEHEM   ACAD 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

.1 

6 

- 

T 

T 

SCOTTSVILLE 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

2.0 

T 

T 

.5 

T 

.6 

2.0 
2 

T 

T 

WILLIAMSTOWN 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

2.5 

; 

WOLF  CREEK  DAU 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

CORRECTIONS 
MONTH:   JUNE  1950 


temperature 

73 

5;    depart 

•  2; 

92 

on   26th; 

lire    52    on    4 

ibove,    3.      T 

precipi 

at  ion 

7.62 

87  on 

1 9th 

low,    sleet   o 

all,    0.      1> 

umber 

days 

Louisville  WB  City 


?ail77°ia72°U70t 

as    follows: 
81,    82,    77, 

Daily   minimum 

60,    62,    65,    69 

71,    66,    63,    66 

67,    70,    70, 

76,  75,  77,  64,  59,  65,  58. 


See  reference  notes  following  Station  Index 


tbl.2 

CLIMATOLOGICAL  DATA 

Temperature 

! 

1 

1 

1 

1 

I 

I 

h 

1 

! 

1 

ImI,  Hail 

11 

.. 

1     g    3 

J 

8 
p 

s 

8 

OVIMOTOM  »' 

41.4 

74 

as 

17 

20 

0 

21 

9.43 

i  .ii 

26 

1.9 

1 

:io 

20 

13 

2 

40.6 

85 

1 

-    3 

24 

" 

19 

1.38 

20 

DAILY  PRECIPITATION 


able  3 

DELAYED 

DATA 

Station 

Day  of  month 

I 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JANUARY    1950 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

i.i 

.45 

19 

.65 

.63 

1.40 

T 

.05 

.65 

.2$ 

.75 

T 

.87 

.02 

.01 

T 

.01 

24 

39 

1.41 

T 

T 

.52 

.34 

.06 

9.43 

AUGUST    1950 

JENKINS   WATER   WORKS 

.2.1 

1.90 

.10 

.09 

.04 

.08 

.75 

3.19 

OCTOBER    1950 

TATHA1I.  SPRINGS 

.28 

.08 

1.29 

NOVEHBER    1950 

KEENE    2    N 
SHEPHERDSV ILLE    2    NW 

.27 

.11 

50 

.08 
.17 

24 

.80 

.27 

.02 

.10 

.02 

.27 

1  .25 
1.38 

:?3 

.17 

.30 

- 

.32 

.25 

T 

5.03 

DAILY  TEMPERATURES 


DELAYED    DATA 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

1 

JANUARY    1950 

COVINGTON   WB    AIRPORT 

MAX 
HID 

50 

55 
48 

63 
54 

62 

27 

32 
26 

3  5 
30 

36 
24 

40 

19 

53 
34 

58 
31 

37 
23 

54 
33 

64 
54 

57 

65 
32 

3H 
26 

50 

26 

51 

23 

29 
19 

35 
17 

49 
25 

50 

59 
49 

67 
55 

74 
57 

69 
30 

36 
22 

54 
24 

64 
31 

31 

25 

32 

30 

50.0 
32.7 

NOVEMBER   1950 

SHEPBERDSVILLE    2    NW 

MAI 

MIN 

85 
54 

75 
52 

52 

44 

40 

53 
23 

77 

42 

72 

41 

72 
55 

43 

37 

39 
32 

39 

23 

49 

16 

54 

23 

65 
22 

6  5 

65 
48 

55 
32 

60 
24 

54 

65 

2K 

41 

19 

50 

25 

56 
30 

45 
-03 

18 

-02 

6 

32 
15 

35 
25 

32 
21 

47 
18 

52.3 
28.9 

able  7 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

I 

KENTUCKY 
ELAYED  DATA 

Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JANUARY    1950 
COVINGTON   WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

i 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1  .0 

T 

T 
T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


Table  4 

HO 

UR 

LY 

PR] 

EC 

[Pi 

CAT 

[OI 

vf 

KENTUCKY 
DELAYED  DATA 

A.  M.  Hour  ending 

P.  M.  Houi  ending 

1 

| 

1            | 

1 

,|. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

l|.|. 

10        11        12 

JANUARY    1950 

-1ST- 

COVINGTON 

»           .03 

-2D- 

*          *         * 

«           .09      • 

*          *          * 

COVINGTON 

* 

.01      » 

* 

*     * 

•           .01 

-3D- 

*         *         * 

»           .41     * 

*          *          * 

COVINGTON 

-4TB- 

COVINGTON 

* 

.04      « 

* 

*     * 

•           .18      » 

*       *       * 

•           .19      • 
-5TB- 

*         *          * 

*           .28     « 

COVINGTON 

* 

.05      » 

* 

*      * 

•           .24      • 

... 

•           .23 

-6TB- 

* 

*          *          * 

COVINGTON 

* 

.20      * 

* 

*     * 

«        1.12      » 

*       *       * 

•           .16      * 

*         *          * 

*             .03 

COVINGTON 

-10TB- 

* 

*          *          * 

COVINGTON 

.08      • 

* 

*     * 

»           .30 

-12TB- 

*         *         * 

♦           .32 

COVINGTON 

-13TB- 

COVINGTON 

* 

.01      « 

* 

*     * 

»           .31      • 

*       *       * 

*           .05      » 
-14TB- 

*         *         * 

•           .24      » 

*          *          * 

COVINGTON 

* 

.15 

-15TB- 

COVINGTON 

* 

* 

*     * 

*            .23      * 

*       *       * 

-16TB- 

COVINGTON 

* 

.23 

-17TB- 

COVINGTON 

-18TB- 

*         *         * 

»           .01      « 

*          *          * 

COVINGTON 

* 

.01 

-22D- 

*         *         * 

«           .01 

COVINGTON 

* 

* 

*     • 

«           .01 

-23D- 

COVINGTON 

* 

* 

*     * 

•           .01 

-24TB- 

*         *         * 

♦           .23 

COVINGTON 

* 

* 

*      * 

»           .21      » 

*       *       * 

♦           .18 
-26TH- 

COVINGTON 

* 

* 

*     * 

»           .63      » 

*       *       * 

«           .69      * 
-28TB- 

*         *         * 

•           .09 

COVINGTON 

-29TB- 

* 

COVINGTON 

* 

.01      * 

* 

*      * 

»           .51 

-30TB- 

COVINGTON 

-31ST- 

COVINGTON 

• 

.30      • 

* 

*     • 

»           .01 

OCTOBER  1950 

-22D- 

TATHAM  SPRINGS 

.01      .08      .02 
-23D- 

.01      .01      .04 

.04      .02      .04 

.01 

.28 

TATHAM  SPRINGS 

.01 

.02 

.05 

.08 

STATION  INDEX 
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figure*  «ad  letters  following 
■ontnly  and  seasonal  snowfall 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF 

CHARLES  SAWYER,  S< 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDEHFEH,  ty9* 


COMMERCE 


THE  UBROT  OF  THE 
£g|  APR  lM1951 

CIIMATOLOGICAL  data 


. 


KENTUCKY 


ANNUAL  SUMMARY  1950 
Volume  flLV      No.  13 


CDC 

»   P)  2 

CD   PO  HJ 

>   •-•  < 

52   O  PJ 

«      ►*  W 

o  »-« 

I-.  >  •-} 

r*  c-  k 

o  < 

»-«     H->  t— 

►-•  c- 

o  ~ 


CHATTANOOGA r   1951 


.,;. 


KENTUCKY 

O.    K.    Anderson,    Section 

WEATHER 

ing   1950  was    notable    for  marked   abnormalities   in  tempera- 

l  of  56.7°.  The  yearly  total  of  precipitation 
The  amount  of  63.57  inches  for  1950  is  17.90 
r  average  of  45.67  inches.  The  average  snowfall 
fs  or  2.3  inches  below  normal.  The  monthly  mean 
the  highest  on  record  and  the  precipitation  the 
the  third  wettest  month  of  that  name.  July  was 
,  but  also  the  fourth  wettest.  Records  of  ex- 
laximum  and  minimum  temperatures  during  November 
ins.  In  spite  of  some  of  the  record  daily  maxi- 
1950  goes  down  as  the  coldest  on  record.  Also 
he  average  snowfall  during  this  month  was  the  greatest  ever  recorded  in 
ovember.  Average  annual  temperatures  ranged  from  58.3°  at  Wolf  Creek  Dam 
o  52.4°  at  Covington  Weather  Bureau  Airport.  The  highest  temperature  re- 
orded  in  the  State  during  1950  was  96°  on  the  26th  of  June  at  Owensboro 
llville  and  on  the  24th  at  Shepherdsvllle.  The  lowest  was  8°  be- 
at Princeton  and  Mammoth  Cave  Park  on  November  2Sth.  This  is  the 
inimum  temperature  ever  recorded  in  November.      The  greatest 


below    1 

he   62-year 

average 

greatest   on 

■ore  than  the 

62-year 

for    the 

year  was    10. 

8   inche; 

highest.      Ju 

ne    was    t 

y   the    third 

coldest 

in   both    the 

daily   mi 

locatioi 

mum   temperatures ,    November 

•lf.il] 


any 


17. 


corded   at    Hodgenvil] 

e   National    Park    in   January   and   the    least   was    0.59    inch 

at   Woodbury   Lock  4    i 

n  October.      The   annual   total   precipitation    ranged    from 

50.40    inches   at    Pi* 

sville   to   79.68    inches   at   Russellville  TVA   Substation. 

Weather   conditions 

in   January    and    February  were   generally    favorable    for 

crop   growth   because 

of    the    unseasonable  warm  weather.      Some    freeze   damage 

was    reported   to   pe 

ach   buds    in   the    southwest.      Stock   feeding  was   mostly 

heavy   during    the    m< 

tnth.       During    February    the    principal    activity  was    the 

burning   of    tobacco   : 

seed  beds.      Scattered  plowing  was  taking  place  but    dry 

in  most   sections.      Water  damage  was  reported  to  winter 

especially    in   the    lowlands   of    the  western    and   southern 

counties.      Some   soi 

1    erosion   was    reported    at    the   beginning   of   the   month. 

Unseasonably   cold  w« 

•ather   during  most    of   March,    together  with    intermittent 

st,    delayed   preparations    for    spring   planting.      Freeze 

damage  was    reported 

to  peaches   and   advanced  vegetation  by  a   killing   frost 

at    the    end   of    the   m< 

3Dth.      Also   some    loss  was    reported  because   of    flooding 

of    lowlands    in  the  w 

estern   part    of   the  State.      Stock   feeding  was    decreasing 

with   the    improvemen 

t    of   pastures.       Seeding  of   tobacco   plant    beds   was    near- 

pic 


suffered 


>f  the  first  half  of  April.  The  soil  was  sufficiently  dry 
and  preparation  of  ground  for  crops  during  the  greater  p 
h.      Tree    fruits    and    strawberries    in   the   western    section 

■ost  damage  in  April.  During  May,  most  farmers  concentrated 
on  transplanting  of  tobacco  and  the  planting  of  late  corn.  Warmer  weather 
with  adequate  moisture  helped  to  Improve  the  hay  and  pasturage  condition. 
During  the  month  local  heavy  rains,  especially  in  the  north  central  coun- 
ties did  material  damage  to  young  plants  and  led  to  considerable  soil 
erosion  in  plowed  fields.  Many  farmers  had  to  resort  to  considerable  re- 
planting   of    corn    and    tobacco    in   June    because    of    the   frequent    and   often 

ports  of  topping.  The  corn  crop  was  good  where  planted  on  rolling  land, 
but  wet  weather  adversely  affected  lowlands.  Small  grains  were  threshed 
for  the  most  part  with  some  loss  from  sprouting  in  the  shock  or  from  lodg- 
ing before  combining  could  be  done.  Adequate  moisture  was  available  to 
keep  pastures  in  good  condition  and  to  add  growth  to  hay  crops.  Weather 
conditions  in  August  were  again  unfavorable  for  farm  activities.  Diseases 
favored  by  the  weather  did  considerable  damage.  Cutting  of  tobacco  was 
slowed  and  general  reports  of  houseburn  were  received.  The  great  number  of 
days  with  high  humidity  created  a  problem  in  the  curing  of  the  tobacco 
crop.  The  condition  of  the  corn  crop  varied  according  to  the  place  where 
it  was  planted.  Hays  were  spoiled  or  damaged  by  the  rains.  Only  the  last 
few  days  of  September  were  favorable  for  farm  activities  because  of  the 
above   normal    temperatures    in  that    short    period.      Farmers    took    advantage   of 

tobacco  crop  was  housed  in  September  with  heavy  losses  due  to  "wildfire" 
and  other  field  diseases  fostered  by  the  frequent  rains  and  high  humidity. 
Some  mechanical  picking  of  early  corn  was  started.  Combining  of  soybeans 
was  getting  underway  at  the  end  of  the  month.  October  was  very  favorable 
for  farm  activities.  The  dry  warm  days  and  the  low  relative  humidity  in- 
ne   progress    of   the   curing    and    harvesting   of   crops.       Stripping   of 
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Conside 
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generally   unfavorable 

Pastures  were   failing   and    s 

coming  heavy.      All  far 

m  activities  were  restricted  at 

because  of  the   cold  w 

the    snow    cover.      0u1 

whole  month  of  Dec< 

and    snow.       Marketing 

of   tobacco 

progressed  well    dui 

thawing   and    freezing 

taking    plac 

e,    some   grains  were 

According    to    the    Bureau    of    Agri 

cultural    Economics 

culture,    reports    from 

Kentucky   fi 

irmers   indicate  that 

below    those    in    1949. 

The  weather   was    a    large    fact< 

smaller   crop   yields. 

Tobacco   production  was    below 

corn   yield  was   off    from   last    yei 

grown    on    hill    or   well-drained 

lowland  corn  suffered 

severely   b 

ecause  of  continued 

November  weather  was 
itock  feeding  was  be- 
the  end  of  the  month 
side  activities  were 
■mber  due  to  the  cold 
ing  the  month.  With 
damaged. 


srop  season.  Early  expectation 
the  final  yield  was  below  last 
bad  in  many  fields  due  to  the  c< 
siderable   hay 


sted    than    last    year,    total    produc 
s    were    many    and    varied    during    t 


a  bumper  crop  of  soybeans  dropped  and 
r.  Grass  and  weed  growth  in  beans  was 
lued  rains.  Because  of  this  persistent 
lost.      Although   more  acreage   of    hay  was 


suited  in  high  damages  to  crops  ii 
in  August  resulted  in  the  death  oi 
Henderson  was  again  hit  by  a  hea 
Damages  totalling  near  one  millio 
heavy   rains    in  September,    especial 1 


because  of  the  suspension  of 
caused   high   property   damage. 

at  Olive  Hill.  One  fatality 
ne  along  with  property  damage 
storms  in  July  were  responsi- 
s  at  the  end  of  the  month  re- 
County.  An  electrical  storm 
n  and  injuries  to  two  others. 
>rm    at    the   end    of    this   month. 


nted 


dolla 


ied    by 


er  23rd  to 
ributed  directly  or  indirectly  to  fifteen  fatalities.  The  snow 
of  November,  melting  rapidly  at  the  beginning  of  December,  accompanied  by 
heavy  rains,  created  flooding  which  resulted  in  the  highest  stages  to 
occur    along   the    Ohio    River   so    early    in    the    high-water   season. 


WEATHER    BY 


January    -   Above    normal    in   1 
high  winds,    flooding,    and 


slow   fall. 
April    -    Cool    te 


Both    temperature    an< 
-es.      Near   the   end  of 


itation  exceeded  the  normal.  Severe 
id  lightning  caused  damage  in  several 
th,    flash    floods    added   to    this    damage. 

Temperatures  averaged  below  normal  but  precipitation  was  well 
he  monthly  average.  This  was  the  third  wettest  month  of  that  name 
3rd.  Severe  lightning  and  rainstorms  took  their  toll.  Frequent 
that    were    in   many    places    torrential    did    quite   a    bit    of    damage    to 


July  -  Temperatures  were  considerably  below 
coldest  July  on  record.  Precipitation  wa 
average  for  the  State  being  exceeded  but  thr« 
and  often  accompanied  by   thunderstorms. 

August  -  Temperatures  were  considerably  t 
fifth  coldest  August  on  record.  Precipit 
great  number  of  days  with  rain  and  excess!' 
for    the    farmers    in    the    caring   of    their   crop 

September    -    Lower    than    normal    temperatures 

of    the    season   was    recorded    locally    in   manj 


the  third 
L  with  the 
b    frequent 


/erage   none 
nths   of   this 

ably 


b  exceeded  the  normal.  There  a 
age  temperatures  have  been  highe 
best    month    of   the    year   as    far 


frequent .      The 


December    -    Temperature 
of   snow.      The  combinatJ 


cold,  cloudy, 
November  on  r 
fall    for    the 


River    flood 


t    and  windy.      Precipital 
d.      Snowfall  was  unusua: 
ith  was    the   greatest   on 

Lly    fre- 

cold  wave  were  especi 

Lai 

ly  heavy. 

average.      Precipital 

-w   and   December    rainf: 
recorded   in  December. 

ibli 

1,   while 
brought 
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.  The  Hydrocll 
cording  type  wh 
ished  in  1939  a 


lnfall 


llnuttological  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and  coo 
Dns ,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hydroclim 
which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrologic  Bulleti 

produce  continuous  records  of  precipitation.  It  was 
he  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department  of  t 
existing  precipitation  stations  in  order  to  provide  recor 
y  which  were  essential  to  the  planning  of  flood  control  a 
related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This  Network,  now  numbering  about 
2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  maintained  by  t 
Weather  Bureau  through  vorking  funds  transferred  annually  to  the  Weather  Dure 
by  the  CorpB  of  Engineers.  These  transfers  averaged  about  $250,000  per  year 
tween  1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date.  For  the  ye: 
the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000  per  year  to  provide 
data  required  in  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  trans 
ferred  about  325,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs  of  their  program  i 
States. 


Previous   to 

the   introduction  of   this  bulletin  series,    data    from  Hydroclima 

tlons  were   presented   in  bulletins    (Hydrologic   Bulletins)   which 

monthly   for   each  of   8   drainage   areas  embracing   the   entire   Unit 

States,    but 

since   the   Network  was   established   to  meet   the    internal   require 

ments   of   th 

e    Federal   agencies   referred   to   above,    no  provision  was  made    foi 

public   dissemination  of   the  data,   distribution  being    limited   to  cooperatir 

d   to   certain  public    repositories.      A    list   of    locations   where   re 

es    of    the    Hydrologic    Bulletin    Series    are    available    for    inspect! 

may  be  obtained   upon   application  to  Chief,    U.S.    Weather  Bureau,    Washingtor 

25,    D.    C. 

Many   other 

records   published    in   this   bulletin   have   been  made   available 

through   the 

cooperation    of    various    public    offices,    private    agencies,    and 

individuals 

as    listed   in   the   Station    Index. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND    DEPARTURES  FROM  NORMAL 
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HEIDELBERG   LOCK    14 
HENDERSON   4    SW 

HINDMAN   SETTLEMENT   SCH 

HOPKINSVILLE   2    E 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON   WB  AIRPORT 
LOUISVILLE   STAN   WB  AP 
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LOVELACEVILLE 
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16.43 
16.16 

10.81 
13.67 

16.18 

15.15 
12.94 

12.  11 

12.48 

13.54 

5 

12.32 

14    50 

12  68 

13  97 

12  56 

10  66 
10.27 

13  7H 

11  24 

6    5  6 
6.93 

8.33 

10.09 

10  06 

8.73 

11  .63 
8.10 
7.11 
2.35 

5.55 

9.95 

8.65 

11    65 
11.25 
9.42 

8.56 

12,84 

10.06 
8.74 
10.93 

6.17 
6.36 

9.25 

4  96 

6  91 

7  48 
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4-22    (28°) 

11-    5    (29°) 
10-13    (31) 
11-    5    (30°) 
11-    5    (30°) 
11-    6    (31°) 

11-11 
11-10 
11-11 

(27°) 
(23°) 
(28") 
(22°) 
(27°) 

11-12    (20°) 
11-11    (23°) 
11-11    (21") 
11-11    (22°) 
11-12    (18°) 

209 
212 
218 
210 

208 
210 

203 

174 
198 
203 
198 

FORDS    FERRY    DAM    50 
'•RANXFORT    LOCK    4 
.RAYSON 
.REENSBURG 
RKENVILLE    2   W 

94 
93 

92 
92 

6-26 
6-27 

6-27 
6-26 

-  1 
2 

-  3 
6 

11-25 
11-25 

11-25 
11-25 

3-14    (23°) 
4-   8    (24°) 

4-15    (24°) 
4-14    (20°) 

4-14 

4-17 

4-21 
4-21 

(28°) 
(28°) 

(28°) 
(28°) 

4-14    (28°) 
4-22    (32°) 

4-21    (28°) 
4-21    (28°) 

11-    5    (29°) 
11-    5    (32°) 
11-    6    (30°) 
11-    5    (29°) 
11-    5    (25°) 

11-11 
11-11 
11-12 
11-11 
11-    5 

(21°) 

(22°) 
(19°) 
(20°) 
(25°) 

11-11    (21°) 
11-11    (22°) 
11-12    (19°) 
11-11    (20°) 
11-11    (17°) 

242 
217 

210 
211 

211 
208 

204 
198 

205 
198 

iEADQUARTERS 
IEIDELBERG    LOCK    14 
IENDERSON    4    SI 

INDMAN   SETTLEMENT  SCH 

92 
94 

93 

5-    5+ 

6-26 

5-   6 

-  5 

-  2 

11-25 
11-25 

11-25 

4-    7    (23°) 
4-    7    (20°) 
3-14    (22°) 

4-16    (23°) 

4-14 

4-17 
4-14 

4-22 

(25°) 
(28°) 
(25°) 

(28°) 

4-22    (32°) 
4-22    (31°) 
4-16    (32°) 

4-22    (28°) 

11-   6    (30°) 
11-    5    (27°) 
11-    5    (32°) 
10-13    (32°) 

11-12 
11-    5 
11-11 
11-    6 

(21°) 

(27°) 
(23°) 
(27°) 

11-12    (21°) 
11-11    (18°) 
11-11    (23°) 
11-12    (19°) 

219 
242 

210 

209 
205 

198 

198 
203 

IOPKINSV1LLE   2   E 
RVINGTON 
oElTCKFIELD 
J)XINGT0N   WB    AP 
,OUISVILLE    STAN    WB   AP 

94 

92 
93 
95 

6-26 

6-26 
6-26 
6-25* 

-  4 

-  5 

-  3 

-  1 

11-25 

11-25 
11-25 
11-25 

4-14    (22°) 
4-14    (22°) 
4-14    (23°) 
4-13    (24°) 
3-14    (22°) 

4-21 

4-15 
4-14 
4-13 

(28°) 

(22°) 

(27°) 
(27°) 

4-21    (28°) 
4-21    (32°) 
4-15    (27°) 
4-21    (31°) 
4-16    (31°) 

11-    5    (25°) 
11-    5    (27°) 
11-    5    (26°) 
11-    5    (29°) 
11-    5    (30°) 

11-    5 
11-    5 
11-    5 
11-11 
11-11 

(27°) 
(26°) 
(21°) 
(25°) 

11-11    (18°) 
11-11    (20°) 
11-11    (18°) 
11-11    (21°) 
11-12    (21°) 

211 
211 
211 
212 
243 

198 
205 
204 
211 
212 

198 
198 
204 
198 
203 

XWISVILLE    WB   CITY 
,0VELACEV1LLE 
IADISONVILLE    1    SE 
IAMMOTH    CAVE    PARK 
LANCHESTER 

92 
94 
92 
92 
94 

6-26 
6-26 
6-25 

6-27 

1 

-  3 

-  2 

-  8 
3 

11-25 
11-25 
11-25 
11-25 
11-25 

3-14    (24°) 
4-14    (23°) 
4-14    (24°) 
4-15    (23°) 

4-13 
4-15 
4-15 
4-16 

(26°) 
(28°) 
(28°) 
(25°) 

4-14    (30°) 
4-21    (30°) 
4-16    (29°) 
5-13    (32°) 

11-    5    (31°) 
11-    5    (24°) 
11-    5    (29°) 
10-26    (32°) 
11-    6    (29°) 

11-11 
11-   5 
11-10 

(27°) 
(24°) 
(27°) 
(24°) 

11-21    (23°) 
11-    5    (24°) 
11-11    (18°) 
11-    5    (24°) 

252 

211 
204 

212 
204 
209 
203 

205 
198 
203 
166 

1AYFIELD  2   S 
AYSVILLE    DAM   33 
1 DDLESBORO 
OUNT   STERLING 
URRAY 

95 
92 
95 
94 
95 

6-26 
6-27 
6-26 
6-25 
6-18 

-  2 

3 
2 

-  1 

11-25 
11-26 
11-25 
11-25 
11-25 

4-14    (24°) 
4-   8    (21°) 
4-    7    (21°) 
4-    7    (23°) 
4-14    (24°) 

4-15 
4-17 
4-16 

4-15 

(27°) 
(26°) 
(26°) 
(25°) 
(27°) 

4-15    (27°) 
4-23    (30°) 
4-21    (29°) 
4-21    (32°) 
4-21    (30°) 

11-    5    (27°) 
11-10    (32°) 
11-    6    (31°) 
11-10    (31°) 
11-    5    (25°) 

11-    5 

11-11 
11-11 
11-    5 

(27°) 
(28°) 
(25°) 

11-11    (19°) 
11-12    (20°) 
11-12    (20°) 
11-11    (24°) 
11-11    (19°) 

211 
218 
219 
218 
211 

204 
208 
209 
211 
204 

204 
201 
199 
203 
198 

WENSBORO 
ADUCAH   CAA    AP 
ADDCAH 
IKSVILLE 
RINCETON 

96 
95 
94 
95 

6-26 
6-26 
6-16 
5-   6+ 
6-26 

-    3 
6 

11-25 
11-25 
11-25 
11-25 
11-25 

3-14    (23°) 
3-14    (22°) 
3-14    (22°) 
3-10    (20°) 
4-21    (24°) 

4-14 
4-14 
4-14 
4-15 
4-21 

(25°) 
(25°) 
(28°) 
(28°) 
(24°) 

4-21    (31°) 
4-15    (29°) 
4-15    (30°) 
4-17    (29°) 
4-26    (32°) 

11-    5    (26°) 
11-    4    (31°) 
11-    5    (27°) 
11-    6    (30°) 
11-    5    (23°) 

11-    5 
11-    5 
11-12 
11-    5 

(28°) 
(27°) 
(25°) 
(23°) 

11-11    (20°) 
11-11    (20°) 
11-11    (20°) 
11-24    (15°) 
11-    5    (23°) 

242 

242 

259 
198 

205 
205 
205 
211 
198 

198 
203 
204 
203 
193 

ICHMOND   E    STATE   COL 

USSELLVILLE 

T.    JOHN   BETHLEHEM   ACAD 

CIEKCE   HILL 

COTTSVILLE 

91 
96 
91 

94 

6-27 
6-26 
6-27 

6-26 

0 

-  6 

-  6 

11-25 
11-24 
11-25 

11-25 

4-14    (23°) 
3-14    (23°) 
4-14    (24°) 
4-    7    (22°) 
4-    7    (23°) 

4-15 
4-15 
4-21 
4-16 
4-16 

(27°) 
(28°) 
(26°) 
(28°) 

4-21    (31°) 
4-15    (27°) 
4-21    (28°) 
4-21    (29°) 
4-21    (29°) 

11-    5    (32°) 
11-   4    (27°) 
11-    5    (26°) 

10-    5    (32°) 

11-11 
11-   4 
11-    5 

11-    5 

(27°) 
(26°) 

(22°) 

11-11    (24°) 
11-11    (20°) 
11-11    (18°) 

11-    5    (22°) 

211 
242 
211 

212 

210 
203 
198 

203 

198 
203 
198 

167 

HELBYVILLE    2   W 
HEPHERDSVILLE    2   NW 
OMERSET    1    N 
UMMER    SHADE 
ANCEBURG 

96 

6-25 
6-24 

''I 

11-25 
11-24 
11-25 

11-25 

4-14    (23°) 

4-16 

(27°) 

4-21    (29°) 

11-    5    (26°) 
10-26    (30°) 
11-    5    (30°) 

11-11    (28°) 

11-    5 
11-11 
11-11 

(26°) 
(21°) 
(28°) 

11-11    (20°) 

11-11    (21°) 
11-11    (19°) 
11-21    (23°) 

211 

203 

198 

EST    LIBERTY   WATER   WKS 
ILLIAMSBURG 
ILLIAMSTOWN 
OLF     CREEK  DAM 

95 
93 
91 
94 

5-   6 
6-26 
6-26 
6-27 

5 

11-25 
11-25 
11-25 
11-25 

4-   7    (24°) 

4-14    (24°) 
4-13     (24°) 
4-14    (24°) 

4-15 
4-21 
4-14 
4-21 

(28°) 
(28°) 
(25°) 
(28°) 

4-15    (28°) 
4-21    (28°) 
4-21    (31°) 
4-21    (28°) 

11-11    (30°) 
11-    6    (32°) 
11-    5    (29°) 
11-    5    (32°) 

11-12 
11-11 
11-11 
11-11 

(22°) 

(27°) 
(22°) 
(24°) 

11-12    (22°) 
11-12    (20°) 
11-11    (22°) 
11-11    (24°) 

219 
212 
212 
211    . 

211 
204 
211 
204 

210 
199 
198 
198 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Fob. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Auo. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

rRGIN    DIX   DAM 
LF   CREEK   DAM 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

1.73B 
1396 

1.37B 
1044 

3.49B 
1172 

3.47B 

4.53 
1133 

4.75 
241 

5.24 
571 

5.52B 
382 

6.30B 
474 

5.58B 

5.23B 
300 

4.51 

4.84 
171 

2.72B 

3.86 
329 

2.47 
143 

3.17 
359 

; 

See  reference  i 


i  following  Station  Index 


STATION  INDEX 


Opened 
or  closed 
during  y 


TAYLOHSVILLE 


Opened 
-  during  y 


Refer 
tables 
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